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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 52 

16 Ιανουάριου 2013 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 1023/2012 

Έγκριση του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(Συνεδρίαση 27.12.2012) 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), 
όπως ισχύουν, και ειδικότερα το άρθρο 120. 

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
103/31.01.2012), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και 
ειδικότερα το άρθρο 286. 

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β'104/31.01.2012), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, και ειδικότερα τα άρθρα 14 και 86. 

4. Το υπ’ αριθμ. 7481/20.12.2012 έγγραφο της ΛΑΓΗΕ 
Α.Ε. (αριθμ. ΡΑΕ 1-166674/24.12.2012) με θέμα «Εγχειρίδιο 
του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προ- 
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Σκέφθηκε ως εξής: 

Επειδή, κατά το άρθρο 120 του Ν. 4001/2011, με από¬ 
φαση της ΡΑΕ εκδίδονται Εγχειρίδια για τις λεπτομέ¬ 
ρειες εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (εφεξής «ΚΣΗΕ»). 

Επειδή, κατά το άρθρο 14 του ΚΣΗΕ, η ΡΑΕ εγκρίνει το 
Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας, το οποίο εκπονεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Ο 
ΛΑΓΗΕ εκπόνησε το Εγχειρίδιο του ΚΣΗΕ και το υπέβαλε 
προς έγκριση στη ΡΑΕ με το από 20.12.2012 έγγραφό του. 

Επειδή, το ως άνω Εγχειρίδιο τέθηκε σε δημόσια δια- 
βούλευση τον Δεκέμβριο του 2012 και η ΡΑΕ ενημερώθη¬ 
κε ότι δεν προέκυψε καμία παρατήρηση επί του εν λόγω 
Εγχειριδίου, όπως επισημάνθηκε από τον Λειτουργό της 
Αγοράς στο από 20.12.2012 έγγραφό του. 

Επειδή, κατά το άρθρο 86 του ΚΣΗΕ, τα ανανεωμένα 
Εγχειρίδια που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης 
Συστήματος και στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας εγκρίνονται έως την Έβδομη Ημέρα Αναφο¬ 
ράς κατόπιν σχετικής δημόσιας διαβούλευσης. Μέχρι 
τότε ισχύουν αναλογικά ως προς το αντικείμενό τους 
τα Εγχειρίδια του «Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος 
και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» που είχαν τεθεί 


σε ισχύ πριν την θέση σε ισχύ του παρόντος ΚΣΗΕ και 
οι αναφορές στον Διαχειριστή του Συστήματος Ηλε¬ 
κτρικής Ενέργειας θεωρούνται ότι ισχύουν για τον Λει¬ 
τουργό της Αγοράς ή τον Διαχειριστή του Συστήματος 
ανάλογα, σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς τους. 

Επειδή, κατά το άρθρο 86 του ΚΣΗΕ, η 1η Ιανουάριου 
2013 ορίζεται ως Έβδομη Ημέρα Αναφοράς. 

Επειδή, η ΡΑΕ για την έγκριση του Εγχειριδίου του 
ΚΣΗΕ, ελέγχει καταρχάς το κατά πόσον τηρούνται οι 
προβλέψεις των διατάξεων του ΚΣΗΕ, και εν συνεχεία 
εάν περιγράφουν και επεξηγούν επαρκώς τις λεπτομέ¬ 
ρειες εφαρμογής των διατάξεων του ΚΣΗΕ. 

Επειδή, η εξέταση του ως άνω Εγχειριδίου διαπίστωσε 
τη συμφωνία των περιεχομένων του με τις διατάξεις του 
ΚΣΗΕ, αλλά παράλληλα ανέδειξε τα σημαντικά περιθώρια 
βελτίωσης της δομής, συνοχής και πληρότητας του, ώστε 
οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των Κωδίκων 
να παρατίθενται με πιο σαφή και εύληπτο τρόπο. 

Επειδή, ειδικότερα, εντοπίστηκε έντονη αλληλοεπικάλυ- 
ψη μεταξύ του Εγχειριδίου του ΚΣΗΕ, και των Επιμέρους 
Εγχειριδίων που συνιστούν το Εγχειρίδιο του ΚΔΣ, με 
πολλαπλές επαναλήψεις στοιχείων, χωρίς να έχει επι¬ 
τευχθεί ο βέλτιστος διαχωρισμός των αντικειμένων τους. 

Επειδή, διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση στην οργά¬ 
νωση του υλικού που παρατίθεται στο Εγχειρίδιο του 
ΚΣΗΕ συγκριτικά με προηγούμενη διάρθρωσή του, ωστό¬ 
σο υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της δομής, 
της μορφοποίησης, των μαθηματικών απεικονίσεων, κα¬ 
θώς και πληρέστερου καταλόγου αναφορών στον ΚΣΗΕ. 

Επειδή, σε αρκετά σημεία δεν έχουν ενσωματωθεί 
επακριβώς οι τελευταίες τροποποιήσεις των ΚΔΣ, ΚΣΗΕ 
καθώς και Υπουργικών Αποφάσεων, ειδικά σε σχέση με 
τις κατανεμόμενες μονάδες ΣΗΘΥΑ. 

Επειδή, για τα ανωτέρω θέματα, αναμένονται οι ει¬ 
σηγήσεις του Λειτουργού της Αγοράς το συντομότερο 
δυνατόν, αποφασίζει: 

1. Την έγκριση του συνημμένου Εγχειριδίου του Κώ¬ 
δικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εκπόνησε 
ο Λειτουργός της Αγοράς, ένεκα της ανάγκης για την 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, με εξαίρεση την «Ρή¬ 
τρα Επιφύλαξης Δικαιωμάτων», την οποία απορρίπτει 
ως μη προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία. 

2. Την αποστολή προς τον Λειτουργό της Αγοράς των 
παρατηρήσεων της ΡΑΕ επί του Εγχειριδίου του Κώδικα 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τις οποίες ο ΛΑΓΗΕ 
οφείλει να ενσωματώσει και να υποβάλει στην Αρχή. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 


Σχέδιο Α 

17 Δεκεμβρίου 2012 
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ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 


Κάθε είδους πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο, παρέχεται από τον Λειτουργό της 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) με στόχο την ευρύτερη συζήτηση και την γενικότερη ενημέρωση 
και μόνον. Για το λόγο αυτό, ο ΛΑΓΗΕ δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα ή την καταλληλότητα των 
πληροφοριών αυτών κατά την χρησιμοποίησή τους για οποιοδήποτε σκοπό, αρνούμενος συγχρόνως κά¬ 
θε ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκόψει από την παντός είδους χρήση τους. Οι πληροφορίες που 
περιέχονται στο Εγχειρίδιο θεωρούνται σύμφωνες με τον Ελληνικό Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ε¬ 
νέργειας και δίδονται μαζί με επιπρόσθετες λεπτομέρειες, διευκρινήσεις και στοιχεία, ώστε να εξηγη¬ 
θούν οι διάφορες έννοιες και διαδικασίες. Ο ΛΑΓΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να ανακαλεί 
το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος Εγχειριδίου και αρνείται κάθε ευθύνη για τις συνέ¬ 
πειες που τυχόν επέλθουν εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την διαδικασία αυτή. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 


ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σχέδιο Α 

13.12.2012 


Αρχικό σχέδιο προς Δημόσια 
Διαβούλευση. 


17.12.2012 


Το Σχέδιο Α με μικρές προσθήκες και 
διορθώσεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΣΗΕ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ. 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ. 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ. 

1.1 Σκοπος του Εγχειρίδιου. 

1.2 Δομή του Εγχειρίδιου. 

1.3 ΚΟΙΝΟ. 

1.4 Δομή της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

1.4.1 Αγορά Μακροχρόνιας Διαθεσιμότητας Ισχύος. 

1.4.2 Αγορά Μακροχρονίων ΦΔΜ στις Διασυνδέσεις. 

1.4.3 Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (Χονδρεμπορικη Αγορά). 

1.4.4 Αγορά Εξιςορροπηςης Ενέργειας. 

1.5 Νομοθετικό Πλαίσιο. 

1.5.1 Το ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ. 

1.5.2 Ελληνική Νομοθεσία. 

1.6 Βασικοί Συμμετεχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

1.6.1 Παραγωγοί, Αυτοπαραγωγοι. 

1.6.2 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. 

1.6.3 Εισαγωγείς. 

1.6.4 Εξαγωγεις. 

1.6.5 ΠΕΛΑΤΕΣ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ-ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΙ). 

1.6.6 Ο Κύριος και Διαχειριστής του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). 

1.6.6.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ . 

1.6.6.2 Εκκαθάριση Αποκλίσεων . 

1.6.6.3 Ανάπτυξη καιΣυντηρηςη του Συστήματος Μεταφοράς . 

1.6.6.4 Εκκαθάριση των Χρεωςεων Χρηςης Συστήματος . 

1.6.6.5 ΣυναψηΣ υμ βάσεων . 

1.6.7 Ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.). 

1.6.7.1 Επίλυση και Εκκαθάριση Η.Ε.Π . 

1.6.7.2 ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ . 

1.6.8 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). 

1.6.9 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 

1.7 Δραστηριότητες της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

2.1 Εισαγωγή. 

2.2 Διαδικασία Εγγραφης Συμμετεχοντα. 

2.2.1 Εγγραφη Παραγωγών. 

2.2.2 Εγγραφη Προμηθευτών. 

2.2.3 Εγγραφη Εμπορων. 
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2.2.4 Εγγραφη Αυτοπρομηθευομενων Πελατών. 

2.2.5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ. 

2.2.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. 

2.2.7 Διαγραφή Συμμετεχοντα. 

2.2.8 ΜητρωοΜοναδων. 

2.3 Εγγύηση Κάλυψης Χρηματικών Υποχρεώσεων. 

2.4 Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων απο τους Συμμετεχοντες στην αγορα ηλεκτρικής ενεργειας 

2.4.1 Γενικά. 

2.4.2 Καθορισμός & Εκδοση Πίνακα Ποσών Εγγυηςεως. 

2.4.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. 

2.4.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ. 

2.4.5 Εγγυητικές επιστολές. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. 

3.1 Εισαγωγή. 

3.1.1 Γενικά. 

3.1.2 Αντικείμενο ΗΕΠ. 

3.1.3 Συμμέτοχη στον ΗΕΠ. 

3.1.4 Δομή Κεφαλαίου. 

3.2 Δραστηριότητες που Προηγούνται του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού . 

3.2.1 Διαχείριση Διασυνδέσεων. 

3.2.1.1 Συμμετεχοντει με Δικαίωμα Υποβολής Προγραμμάτων . 

3.2.1.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ . 

3.2.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ. 

3.2.2.1 Πίνακας Συντελεστών Απωλειων'Εγχυςης . 

3.2.2.2 Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Φορτίου . 

3.2.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

3.2.3.1 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ . 

3.2.3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ . 

3.2.33 ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΗΕΠ . 

3.2.4 Προβλεψη Φορτίου. 

3.2.5 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. 

3.2.6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ. 

3.2.7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

3.2.7.1 Ορισμοί Επικουρικών Υπηρεσιών . 

3.2.7.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ . 

3.2.7.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΡΥΘμΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ . 

3.2.7Λ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΡΥΘμΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΥΣ . 

3.2.8 Δημοσιοποίηση Στοιχείων πριν απο τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό... 

3.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. 

3.3.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. 

3.3.1.1 Απαιτήσεις και Προβλέψεις του ΗΕΠ . 

3.3.1.2 Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται απο το Λειτουργο της Α γορας . 

3.3.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. 

3.3.2.1 Προςφορες Έγχυσης . 

3.3.2.1.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩνΈγΧΥΣΗΣ. 

3.3.2.1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩνΈγΧΥΣΗΣ. 

3.3.2.1.3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩνΈγΧΥΣΗΣ. 

3.3.2.1.4 Αποδοχή Προσφορών Έγχυσης. 

33.2.2 Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων . 

3.3.23 Δηλώσεις Φορτίου . 

3.3.2.3.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ. 

3.3.2.3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ. 

3.3.2.3.3 Βεβαίωση Δηλώσεων Φορτίου. 

3.3.2.3.4 Τροποποίηση Δηλώσεων Φορτίου. 

3.3.2.3.5 Αποδοχή Δηλώσεων Φορτίου. 

33.2.4 Προσφορές Εφεδρειών . 
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3.3.2.4.1 Υποβολή Προσφορών Εφεδρειών. 

3.3.2.4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ. 

3.3.2.4.3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ. 

3.3.2.4.4 Αποδοχή Προσφορών Εφεδρειών. 

3.3.2.5 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ . 

3.3.2.5.1 Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας. 

3.3.2.5.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 

3.3.2.5.3 Υποβολή Δηλώσεων Μη Διαθεσιμότητας. 

3.3.2.5.4 Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας και Μειζονος Βλάβης. 

3.3.2.5.5 Δηλώσεις Πρόθεσης Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας. 

3.3.2.6 Δηλώσεις Τεχνοοικονομικων Στοιχείων . 

3.3.2.6.1 Υποβολή Δηλώσεων Τεχνοοικονομικων Στοιχείων. 

3.3.2.6.2 Περιεχόμενα Δηλώσεων Τεχνοοικονομικων Στοιχείων. 

3.3.2.7 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ . 

3.3.2.7.1 Υποβολή Δηλώσεων Καταχωρημενων Χαρακτηριστικών. 

3.3.2.7.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ. 

3.3.2.7.3 Αποδοχή Δηλώσεων Τεχνοοικονομικων Στοιχείων. 

3.3.3 Έλεγχος εγκυροτητας Δεδομένων Ειςοδου. 

3.3.3.1 Έλεγχος εγκυροτητας Δηλώσεων Φορτίου . 

3.3.3.2 Έλεγχος εγκυροτητας Προσφορών Έγχυσης . 

3.3.3.3 Έλεγχος εγκυροτητας Προσφορών Εφεδρειών . 

3.3.3.4 Έλεγχος εγκυροτητας Δηλώσεων Μη Διαθεσιμότητας . 

3.3.3.5 Έλεγχος Δηλώσεων Τεχνοοικονομικων Στοιχείων και Δηλώσεων Καταχωρημενων Χαρακτηριστικών . 

3.3.3.5.1 Έλεγχος εγκυροτητας Δήλωσής Καταχωρημενων Χαρακτηριστικών. 

3.3.3.5.2 Έλεγχος εγκυροτητας Δήλωσής Τεχνοοικονομικων Στοιχείων. 

3.3.4 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ. 

3.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. 

3.4.1 Χρονικός Ορίζοντας Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

3.4.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 

3.4.3 Απώλειες Συστήματος Μεταφοράς και Δικτυου Διανομής. 

3.4.4 Μηχανισμός Επίλυσης Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

3.4.5 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. 

3.4.6 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. 

3.4.7 ΔΥΪΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. 

3.4.8 Αντικειμενική Συνάρτηση. 

3.4.9 Περιορισμοί. 

3.4.9.1 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ . 

3.4.9.2 Απαιτήσεις Εφεδρειών . 

3.4.9.3 Ικανότητα Εφεδρειών . 

3.4.9.4 Όρια Ικανότητας Παραγωγής . 

3.4.9.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ . 

3.4.9.6 Διαχρονικοί Περιορισμοί . 

3.4.10 ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΊΔΙΑΤΙΜΗ. 

3.4.10.1 Προςφορες Έγχυσης . 

3.4.10.2 Δηλώσεις φορτίου . 

3.4.10.3 Προσφορές Εφεδρειών . 

3.4.10.4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΗΕΠ . 

3.4.11 ΣΕΙΡΑΑΡΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗΤΟΥ ΗΕΠ . 

3.4.11.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΗΕΠ . 

3.4.12 ΟριακεςΤιμες. 

3.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. 

3.5.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΈΓΧΥΣΗΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ. 

3.5.2 Ημερήσιες Οριακές Τιμές. 

3.6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 

3.6.1 Δημοσίευση Στοιχειών του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

3.6.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Η ΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ. 

3.6.3 Ημερήσια Εκκαθάριση. 
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3.6.4 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ. 

3.7 Έλεγχος Ενεργοποίησης Περιορισμών Μεταφοράς Λειτουργικών Ζωνων. 

3.8 Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης. 

3.8.1 Δήλωσή Έκτακτης Ανάγκης. 

3.8.2 Ενεργειες του Λειτουργού της Αγοράς σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης. 

3.8.3 Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές. 

3.9 Δημοσίευση Στοιχείων του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ. 

4.1 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. 

4.1.1 Εισαγωγή. 

4.1.2 Χρονος Διεξαγωγής Εκκαθάρισης ΗΕΠ. 

4.1.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ κατατην Διαδικασία ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ. 

4.1.4 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ. 

4.1.5 Υπολογισμοί Πληρωμών και Χρεωςεων στον ΗΕΠ. 

4.1.5.1 Κατανεμομενες Μονάδες . 

4.1.5.2 Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών . 

4.1.53 Μονάδες του Άρθρου 35 του Νομού2773/1999 1111 . 

4.1.5.4 Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ . 

4.1.5.5 Μονάδες σε Δοκιμαστική Λειτουργία . 

4.1.5.6 Συμβεβλημένες Μονάδες . 

4.1.5.7 ΦΟΡΤΙΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ . 

4.1.5.8 Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών . 

4.1.6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ : Λ-Α. 

4.1.7 Ενημέρωση Συμμετεχοντων στον ΗΕΠ και Διαδικασία Πληρωμών. 

4.2 Λογαριασμοί του Λειτουργού της Αγοράς. 

4.2.1 Λογιστικοί Λογαριασμοί του ΛΑΓΗΕ. 

4.2.2 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ. 

4.2.3 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Λ-Β .... 

4.2.3.1 Περιγραφή Λογαριασμού . 

4.23.2 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ . 

4.2.4 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Λ-Δ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ. 

4.2.4.1 Περιγραφή Λογαριασμού . 

4.2.4.2 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ . 

4.2.43 Ετήσια Εκκαθάριση . 

4.2.5 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΗΕΠ Λ-Ε. 

4.2.5.1 Περιγραφή Λογαριασμού . 

4.2.5.2 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ . 

4.2.53 Ετήσια Εκκαθάριση . 

4.3 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

4.4 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ. 

5.1 Θερμικές Μονάδες. 

5.1.1 Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας Θερμικών Μονάδων. 

5.1.2 Μεταβλητό Κοςτος Καυσίμου Θερμικών Μονάδων. 

5.1.2.1 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ . 

5.1.2.2 Κατωτερη η Καθαρή Θερμογόνος Δύναμη Καυσίμου . 

5.1.23 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ . 

5.1.2.4 Μεταβλητό Κοςτος Καυσίμου Θερμικών Μονάδων . 

5.1.3 Μέσα Ειδικά Κόστη Θερμικών Μονάδων. 

5.1.4 Μεταβλητό Κοςτος Θερμικών Μονάδων. 

5.1.4.1 Μεταβλητό Κοςτος Θερμικών Μονάδων στο Μετρητη . 

5.1.4.2 Μεταβλητό Κοςτος Θερμικών Μονάδων στο Εικονικό Σημείο Αγοραπωλησίας Ενέργειας ΗΕΠ . 

5.1.43 Ελάχιστο Μεταβλητό Κοςτος Θερμικών Μονάδων . 

5.1.5 Ωριαίο Κοςτος Λειτουργίας Θερμικών Μονάδων. 

5.1.5.1 Κοςτος Χωρίς Φορτίο . 
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5.1.5.2 Κοςτος Ελάχιστου Φορτίου . 

5.1.6 Διαφορικό Κοςτος Θερμικών Μονάδων. 

5.1.6.1 Ορισμός Διαφορικού Κοςτους Θερμικών Μονάδων . 

5.1.6.2 Χρηςη Διαφορικού Κοςτους Θερμικών Μονάδων . 

5.1.7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

5.1.7.1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ . 

5.1.7.2 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5.2 Υδροηλεκτρικές Μονάδες. 

5.3 Έλεγχος Εγκυροτητας Προσφοράς Έγχυσης. 

5.3.1 Έλεγχος εγκυροτητας προσφορών έγχυσης θερμικών μονάδων. 

5.3.2 Έλεγχος εγκυροτητας προσφορών έγχυσης ΥΗΣ. 

5.3.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΈγΧΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

5.4 Κοςτος Εκκίνησης και Κοςτος Αποςυγχρονιςμου Θερμικών Μονάδων. 

5.4.1 ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

5.4.2 ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΗΕΠ. 


1.1 Εισαγωγή. 

1.2 Λειτουργική Περιγραφή Επίλυσης του ΗΕΠ. 

1.2.1 Λειτουργία Ανάλυσης. 

1.2.2 Μοντέλα Επίλυσης Αγοράς. 

1.2.2.1 Οντότητες . 

1.2.2.2 Σημεία Μέτρησης . 

1.2.2.3 Πρόβλεψη Φορτίου . 

1.2.2.4 Στοιχεια Μονάδων . 

1.2.2.5 Μοντέλο Συντελεστή Απωλειών . 

1.2.2.6 Απαιτήσεις Εφεδρειών . 

1.2.2. 7 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑ . 

1.2.2.8 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ . 

1.2.2.9 ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ'ΙΔΙΑ ΤΙΜΗ . 

1.2.2.9.1 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣΤΙΜΕΣ. 

1.2.2.9.2 Π ροςφορες'Εγχυςης για Εισαγωγές η Δηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγές με Αλληλενδετες Τιμές.. 

1.2.2.9.3 Δηλώσεις Φορτίου με ΑλληλενδετεςΤιμές. 

1.2.2.9.4 ΠροςφορεςΈγχυςης για Επικουρικές Υπηρεσίες με Αλληλενδετες τιμές. 

1.2.2.10 Οριακές Τιμές Ενέργειας και Εφεδρειών . 

1.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ. 

1.3.1 Βαςικα Στοιχεία της Αγοράς. 

1.3.1.1 Οντότητες . 

1.3.1.2 Βαθμίδες . 

1.3.1.3 Περίοδοι . 

1.3.1.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ . 

1.3.1.5 Σημεία Μέτρησης . 

1.3.1.6 Διαζωνικοι Διάδρομοι . 

1.3.2 Διατύπωση των Περιορισμών του Προβλήματος Βελτιστοποίησης. 

1.3.2.1 Γενικό Πλαίσιο . 

1.3.2.2 ΜΟΝΤΕΛΟ υο . 

1.3.2.2.1 Αντικειμενική Συνάρτηση. 

1.3.2.2.2 Μοντέλο Εκκίνησης και Σβέσης. 

1.3.2.2.3 Όρια Παραγωγής Οντότητας. 

1.3.2.2.4 Συνεισφορά Οντοτήτων στις Εφεδρείες. 

1.3.2.2.5 Περιορισμοί ΕλάχιστουΧρονουΛειτουργίας και ΕλάχιστουΧρονου Κράτησης. 

1.3.2.2.6 Κοςτος Παραγωγής. 

1.3.2.2.7 Κοςτος Εκκίνησης. 

1.3.2.2.8 Κοςτος Σβέσης. 

1.3.2.2.9 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. 

1.3.2.2.10 Κοςτος Εφεδρειών. 

1.3.2.2.11 ΚΟΣΤΗ ΠΟΙΝΩΝ. 
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1.3.2.2.12 Όριο Βαθμίδας. 

1.3.2.2.13 Προγραμμα Οντότητας Παραγωγής. 

1.3.2.2.14 Π ρογραμμα Οντότητας Φορτίου. 

1.3.2.2.15 Μεγίστη Ημερήσια Ενέργεια. 

1.3.2.2.16 Μοντέλο Συντελεστή Απωλειών. 

1.3.2.2.17 Μοντέλο Διαζωνικων Ροών. 

1.3.2.2.18 Διαζωνικο Μοντέλο Μεταφοράς. 

1.3.2.2.19 Περιορισμοί Εφεδρειών. 

1.3.2.2.20 Περιορισμοί Ρυθμών Μεταβολής. 

1.3.2.2.21 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. 

1.3.2.2.22 Γενικοί Περιορισμοί. 

1.3.2.3 Μοντέλα υο σε Λειτουργία Ανάλυσης . 

1.3.2.3.1 Μέσο Μεταβλητό Κοςτος. 

1.3.2.3.2 Συνολικό Μέσο Μεταβλητό Κοςτος. 

1.3.2.3.3 Ωριαίο Κοςτος. 

1.3.2.3.4 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΙΝΟΚΕΜΕΝΤΑΕΈθ$Τ) . 

1.3.2.3.5 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

1.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΙΑΚΗΣΤΙΜΗΣ. 

1.4.1 Αντικείμενο. 

1.4.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΤΣ . 

1.4.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ. 

1.4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΓΗΕ. 

11.1. Σημεία Εξυπηρέτησης ΛΑΓΗΕ. 

11.2. Ηλεκτρονική ΕπικοινωνιαςταπλαιςιατουΗΕΠ. 

11.3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΛΑΓΗΕ. 

11.4. Έντυπο Επικοινωνίας Συμμετεχοντων μετο ΛΑΓΗΕ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ. 

IV.1. Αρχεία Χ5ϋ. 

IV.2. Μετατροπείς Αρχείων. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ν.1. Δήλωσή Έκτακτης Ανάγκης Η ΕΠ. 

ν.2. Δήλωσή Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ. 

VII.1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ . 

VII.1.1 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Κατανεμόμενες Μονάδες . 

VII.1.2 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών . 

VII.1.3 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες του Άρθρου 35 του Ν.2773/1999 . 

VII.1.4 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες σε Δοκιμαστική Λειτουργία . 

VII. 1.5 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Συμβεβλημένες Μονάδες . 

VII. 1.6 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Φορτίο που αντιστοιχεί σε Προμηθευτή . 

VII. 1.7 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών . 

VII. 1.8 Συμβολισμός Μαθηματικής Διατύπωσης Εκκαθάρισης ΗΕΠ . 

VII.2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ. 

VII.2.1 Χρεοπιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ . 

VII.2.2 Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του ΛΑΓΗΕ . 

VII.2.3 Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Ισοσκελισμού ΗΕΠ . 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. 
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VIII. 1 Αίτηση Εγγραφης ςτο Μητρώο. 

VIII.2 Δηλώσεις Παραγωγών. 

VIII.3 Δηλώσεις Προμηθευτών. 

VIII.4 Δηλώσεις Εμπορων. 

VIII.5 Δηλώσεις Αυτοπρομηθευομενων Πελατών. 

VIII.6 Δήλωσή Εκπροσώπου Σχετικά μετά Νομιμοποιητικα'Εγγραφα. 

VIII.7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ. 

VIII.8 Βεβαίωση Εγγραφης στο Μητρώο Συμμετεχοντων (Παράδειγμα Εμπορου) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ νΐ$ΙΟ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΣΗΕ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 


Α/Α 

ΑΡΘΡΟ 

ΚΩΔΙΚΑ 

ΘΕΜΑ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 

1 

2.1.Β 

Έγγραφα που απαιτούνται από το Φορέα Εκκαθάρισης για την 
εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 

- 

2 

2.7 

Διαδικασία υποβολής αίτησης και εγγραφής στο Μητρώο 
Συμμετεχόντων. 

§ 2.2 

3 

4.1 

Χρήση του Μητρώου Μονάδων από το Λειτουργό της Αγοράς. 

§§ 3.3.2.5.3, 

3.3.2.5.4, 3.4.2, 
4.1.3 

4 

14.2.ΣΤ 

Μεθοδολογία Υπολογισμού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5 

17.6 

Περιεχόμενο Δηλώσεων Φορτίου. 

§ 3.3.2.3.2 

6 

19.1 

Χρονικό διάστημα υποβολής Δηλώσεων Φορτίου. 

§ 1.7 (ΠΙΝ. 1) 

7 

28.7 

Υποβολή Δήλωσης Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας 
ΣΗΘΥΑ (ΚΜΣ) και αίτησης τροποποίησής της. 

§ 3.2.6 

8 

30.1 

Χρονικό διάστημα υποβολής Προσφορών Έγχυσης. 

§§ 1.7 (ΠΙΝ. 1), 

3.3.2.1.3, 3.3.2.1.4 

9 

36 

Χρονικό διάστημα υποβολής Προσφορών Εφεδρειών. 

§§ 1.7 (ΠΙΝ. 1), 

3.3.2.4.3, 3.3.2.4.4 

10 

41.3 

Αδυναμία Λειτουργίας Μονάδων, διαδικασίες και 
προϋποθέσεις υποβολής των σχετικών Δηλώσεων, και 
αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 40 και 41 
για αυτές. 

§ 3.3.2.5.4 

11 

44.1 

Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων. 

§ 3.3.2.6, 3.3.2.7 

12 

44.2 

Μεθοδολογίες υπολογισμών του κόστους λειτουργίας 
Μονάδων. 

§§5.1, 5.2 

13 

44.4 

Συστηματική κατάθεση στη ΡΑΕ από τους Παραγωγούς 
αναλυτικών στοιχείων των λειτουργικών δαπανών των 
Μονάδων τους. 

- 
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14 

46.3 

Διαδικασία ελέγχου των Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών 
Στοιχείων των Μονάδων. 

§ 3.3.3.5.2 

15 

55.3.Η 

Αριθμητική σύμπτωση τιμών Προσφορών Έγχυσης ή 
δηλώσεων Φορτίου που δεν εντάσσονται στο σύνολό τους 
στο Πρόγραμμα ΗΕΠ. 

§ 3.4.10, 1.2.2.9 

16 

60.9.Β 

Παραστατικό εξόφλησης οφειλών εκκαθάρισης ΗΕΠ. 

- 

17 

64.1 

Επικοινωνία μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς, του 
Διαχειριστή του Συστήματος και των Συμμετεχόντων. 
Κοινοποιήσεις ή υποβολές εγγράφων. 

§3.3.2, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ II, 
III, IV, V 

18 

66.1 

Τρόπος δημοσιοποίησης, τύπος και περιεχόμενο στατιστικών 
πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος 
Συναλλαγών ΗΕΠ. 

§§ 3.2.8, 3.6.1, 3.9 

19 

67.2.Α,Β 

Προθεσμίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
Λειτουργού της Αγοράς και Διαχειριστή του Συστήματος. 

§ 1.7 (ΠΙΝ. 1) 

20 

69.1 

Τύπος και περιεχόμενο Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

21 

69.3 

Τύπος και περιεχόμενο Δήλωσης Αποκατάστασης Ομαλής 
Λειτουργίας ΗΕΠ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

22 

69.4 

Καθορισμός εναλλακτικών τρόπων κοινοποίησης Δηλώσεων 
Έκτακτης Ανάγκης και Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας 

ΗΕΠ στην περίπτωση αδυναμίας χρήσης ηλεκτρονικών μέσων. 

§§3.8.1, 3.8.2 

23 

84.2 

Λεπτομέρειες αναφορικά με το Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και 
ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. 

- 

24 

91.5 

Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την Κάλυψη 

Χρηματικών Υποχρεώσεων Συμμετεχόντων στο πλαίσιο του 
Συστήματος ΗΕΠ. 

§ 2.4, ΠΙΝ. 2 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 


[1] ΛΑΓΗΕ, «Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (Έκδοση 2.1),» [Ηλεκτρονικό], Αν3ίΐ301ε: 
Ηΐΐρ://νν\Λ/\Λ/.ΐ3§ίε.§Γ/Γγΐόιηί5ΐίΙ<ο-ρΐ3ί5ίο/Ι<οτΙίΙ<θ5-Ιοηοηί$ιηοί/. 

[2] ΑΔΜΗΕ, «Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ) 
(Έκδοση 2.0),» [Ηλεκτρονικό]. Αν3ίΐ301ε: Ιιΐΐρ://\Λ/νννν.3τΙιηίε.§Γ/Γγΐόηιί5ΐίΙ<ο-ρΐ3ί$ίο/Ι<οοΙίΙ<ε5- 
ε§εόείπάί3/άοεε3ί/Ιί5ί/0οευιτιεηΐ/671/. 

[3] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) (Έκδοση 3.0),» 
[Ηλεκτρονικό]. Αν3ίΐ301ε: Ιτΐΐρ://νννννν.3ε)ιτιίε.§Γ/ΓγΐΐΊΐηί5ΐίΙ<ο-ρΐ3ί5ίο/Ι<οε)ίΙ<ε5- 
ε§εόείΓίε)ί3/ε)οεε3ΐ/Ιί5ΐ/0οευιτιεηΐ/649/. 

[4] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στη Διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας (2013),» [Ηλεκτρονικό]. 
Αν3ίΐ301ε: 1ιΐΐρ://νννννν.3ε)ιηίε.§Γ/ΙείΐογΓ§ί3-ε)εε)οιηεη3/ΙείΐογΓ§ί3-3§θΓ35-ίΙεΙ<ΐΓίΙ<ί5- 
εηεΓ§εί35/ρΓθΐόε5πτί3ΐ<ί-3§θΓ3/ιη3ΐ<ΓορΓθΐόε5ΐηε5-εΙίιηορΓ35ίε5/ε1ΐΓί5ίιτιε5-ρΙίΓθίθΝε5/. 

[5] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στη Διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας (2013),» [Ηλεκτρονικό]. 
Αν3ίΐ301ε: Ιιΐΐρ://νννννν.3ε)ιηίε.§Γ/ΙείΐογΓ§ί3-εΙεεΙοιηεη3/ΙείΐογΓ§ί3-3§θΓ35-ίΙεΙ<ΐΓίΙ<ί5- 
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(2013),» [Ηλεκτρονικό], Αν3ίΐ301ε: Ιιΐΐρ://νννννν.3ε)ιηίε.§Γ/ΙείΐογΓ§ί3-εΙεεΙοιηεη3/ΙείΐογΓ§ί3-3§θΓ35- 
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[8] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. ΑνΒίώόΙε: 
1ιΐΐρ://νννν\Λ/.3εΙιηίε.§Γ/ΓγΐΐΊΐτιί5ΐίΙ<ο-ρΐ3ί5ίο/Ι<οε)ίΙ<ε5-ε§εΐΊείΓίεΙί3/ε)οεε3ΐ/Ιί5ΐ/0οευιτιεηΐ/649/. 

[9] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης της Αγοράς (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό], ΑνΒίώόΙε: 
1ιΐΐρ://νν\Λ/νν.3εΙιηίε.§Γ/ΓγΐΐΊΐτιί5ΐίΙ<ο-ρΐ3ί5ίο/Ι<οεϋΙ<ε5-ε§εόείΓίεΙί3/ε)οεε3ΐ/Ιί5ΐ/0οευιτιεηΐ/649/. 

[10] «Νόμος 4001 (ΦΕΚ Α' 179 / 22.8.2011),» [Ηλεκτρονικό], ΑνΒίώόΙε: 
Ηΐΐρ://νν\Λ/νν.εΐ.§Γ/ίηε)εχ.ρΐΊρ?ορΐίοη=εοιη_\Λ/Γ3ρρεΓ&νίενν=ννΓ3ρρεΓ&Ιΐειηίε)=104&ΐ3η§=εΙ. 

[11] «Νόμος 2773 (ΦΕΚ. Α' 286 / 22.12.2012),» [Ηλεκτρονικό], ΑνΒίώόΙθ: 
1ιΐΐρ://νννννν.εΐ.§Γ/ίηεΙθχ.ρΙτρ?ορΐίοη=εοιη_ννΓ3ρρεΓ&νίε\Λ/=ννΓ3ρρεΓ&ΙΐβιηίεΙ=104&ΐ3η§=θΙ. 

[12] «Νόμος 3468 (ΦΕΚ Α' 129 / 27.6.2006),» [Ηλεκτρονικό], ΑνΒίώόΙε: 
όΐΐρ://νννννν.εΐ.§Γ/ίηε)εχ.ρΐΊρ?ορΐίοη=εοιη_\Λ/Γ3ρρεΓ&νίε\Λ/=ννΓ3ρρεΓ&Ιΐειηίε)=104&ΐ3η§=εΙ. 

[13] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Κατανομής (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. ΑνΒίώόΙε: 
Ηΐΐρ://νννννν.3εΙιηίε.§Γ/Γγΐόιηί5ΐίΙ<ο-ρΐ3ί5ίο/Ι<οεΙίΙ<ε5-ε§εΜείΓίεΙί3/ε)οεε3ΐ/Ιί5ΐ/0οευιτιεηΐ/649/. 

[14] «Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 (ΦΕΚ Β' 889 / 22.3.2012),» [Ηλεκτρονικό]. Αν3ίΐ301ε: 
1ιΐΐρ://νννννν.εΐ.§Γ/ίηεΙεχ.ρΙτρ?ορΐίοη=εοιτι_ννΓ3ρρεΓ&νίενν=ννΓ3ρρεΓ&ΙίειηίεΙ=104&ΐ3η§=εΙ. 

[15] «Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278 (ΦΕΚ Β' 3108 / 23.11.2012),» [Ηλεκτρονικό]. Αν3ίΐ301ε: 
1ιΐΐρ://νν\Λ/νν.εΐ.§Γ/ίητΙεχ.ρΐΊρ?ορΐίοη=εοιη_\Λ/Γ3ρρεΓ&νίε\Λ/=ννΓ3ρρεΓ&ΙΐειηίτΙ=104&ΐ3η§=εΙ. 

[16] «Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ Β' 1420 / 15.7.2009),» [Ηλεκτρονικό]. Αν3ίΐ301ε: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 


ΣΧΗΜΑ 1: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. 

ΣΧΗΜΑ 2: ΠαραδειγμαΤιμολογουμενης Προσφοράς Εγχυσης για μια εισαγωγή. 

ΣΧΗΜΑ 3: ΠαραδειγμαΤιμολογουμενης Προσφοράς Εγχυσης για μονάδά παραγωγής. 

ΣΧΗΜΑ 4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΓΡΑΦΗΜΑ). 

ΣΧΗΜΑ 5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΣΧΗΜΑ 6 : Εκκίνηση και Σβέση Θερμικής Μονάδάς. 

ΣΧΗΜΑ 7: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. 

ΣΧΗΜΑ 8: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. 

ΣΧΗΜΑ 9: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΕΠ. 

ΣΧΗΜΑ 10: ΗΕΠ51 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ . 

ΣΧΗΜΑ 11: ΗΕΠ52 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ . 

ΣΧΗΜΑ 12: ΗΕΠ53 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ -ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ. 

ΣΧΗΜΑ 13: ΗΕΠ54-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ. 

ΣΧΗΜΑ 14: ΗΕΠ55 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ - ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ. 

ΣΧΗΜΑ 15: Ειδική Καταναλωςη Θερμότητας Μονάδάς υ. 

ΣΧΗΜΑ 16: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΕΠ 

ΣΧΗΜΑ 17: ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ υ. 

ΣΧΗΜΑ 18: ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΩΡΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 

ΣΧΗΜΑ 19: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ υ . 

ΣΧΗΜΑ 20: ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ Ρ ΜΑχ . 

ΣΧΗΜΑ 21: Έλεγχος εγκυροτητας προσφοράς έγχυσης θερμικής μονάδάς. 

ΣΧΗΜΑ 22: Έλεγχος εγκυροτητας προσφοράς έγχυσης υδροηλεκτρικής μονάδάς. 

ΣΧΗΜΑ 23: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΈγΧΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΣΧΗΜΑ 24: ΧΡΟΝΟΙ ΚΥΚΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΣΧΗΜΑ 25: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΒΕΣΗΣ. 

ΣΧΗΜΑ 26: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ. 

ΣΧΗΜΑ 27: Μοντελοποιηςη Ενδιάμεσης Φάσης. 

ΣΧΗΜΑ 28: Μοντελοποιηςη Διαδικασίας Αποςυγχρονιςμου. 

ΣΧΗΜΑ 29: Όρια παραγωγής μονάδάς. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 


ΠΙΝ. 1: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΕ. 

ΠΙΝ. 2: Ενδεικτική μορφή ενός Πίνακα Πόσων Εγγυηςεως. 

ΠΙΝ. 3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (Π ΡΟΣΦΟΡΑ). 

ΠΙΝ. 4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΗ-ΤίΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. 

ΠΙΝ. 5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 

ΠIΝ. 6: Τεχνικά Στοιχειά για τη λειτουργία της μονάδάς. 

ΠΙΝ. 7: Χρονος Διεξαγωγής Εκκαθάρισης ΗΕΠ για την Ημερα Κατανομής ϋ. 

ΠΙΝ. 8: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΘΣΑΥΞΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ. 

ΠΙΝ. 9: Συμβολισμοί της Εκκαθάρισης ΗΕΠ. 

ΠΙΝ. 10: Συμβολισμοί της Μοντελοποιηςης των Λογαριςμων Λ-Β ως Λ-Ε τουΛΑΓΗΕ. 

ΠΙΝ. 11: Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας. 

ΠΙΝ. 12: Μονάδες Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης. 

ΠΙΝ. 13: Ειδικό Κοςτος πρωτων υλών έκτος καυσίμου. 

ΠΙΝ. 14: ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΘΡΩΝ 262 ΚΔΣ ΚΑΙ 44 ΚΣΗΕ 

ΠΙΝ. 15: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΠΙΝ. 16: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΠΙΝ. 17: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΩΡΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΠΙΝ. 18: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΠΙΝ. 19: ΠΡΟΣΦΟΡΑΈγΧΥΣΗΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΠΙΝ. 20: ΤΙΜΕΣ ΠΟΙΝΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΙΙΘ. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 


ΟΡΟΣ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (§) 

Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας 

1.4, 1.4.4, 1.6.6.2 

Αγορά Μακροχρόνιων ΦΔΜ στις Διασυνδέσεις 

1.4, 1.4.2 

Αδυναμία Λειτουργίας (Δήλωση) 

3.3.2.5.4 

Αντικειμενική Συνάρτηση (προβλήματος ΗΕΠ) 

1.3.2.2.1 

Αντλητικές Μονάδες (Υδροηλεκτρικών) 

3.3.2.3.2 

Απώλειες (Συστήματος, Δικτύου) 

δες καί «Συντελεστές Απωλειών» 

Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ή ΑΡΠ, ή ΑΟΈ) 
(γενικά, Ελάχιστη κ' Μέγίστη Φόρτιση υπό ΑΡΠ) 

3.2.7.4, 3.3.2.4.2, 3.3.2.7.2, 3.3.3.5.2, 1.3.2.2.3, 

1.3.2.2.4 

Αυτοπαραγωγός 

1.6.1, 3.3.2.1.1, 3.3.2.7.2, 3.3.3.2 

Βοηθητικά Φορτία (Μονάδας) 

3.1.3, 3.2.2, 3.3.2.3.1, 3.3.2.3.2, 3.3.2.7.2 

Δεδομένα Εισόδου ΗΕΠ 

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 

Δευτερεύουσα Ρύθμιση (Μονάδας, Εύρος, 
Εφεδρεία) 

3.2.7.1, 3.2.7.4, 3.3.3.5.2, 1.3.2.2.3, 1.3.2.2.4 

Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης 

3.8.1, 3.8.2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Δήλωση Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας 

3.8.1, 3.8.2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων 

δες και «Τεχνοοικονομικά Στοιχεία Μονάδας» 

Δήλωση Φορτίου (Μη Τιμολογούμενη, 
Τιμολογημένη, υποβολή, περιεχόμενο) 

3.3.2.3, 3.3.3.1, 3.4.10.2 

Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς (μελέτη, 
χρήση, ενεργοποίηση, μοντέλο) 

1.4.3, 3.2.3, 1.3.1.6, 1.3.2.2.17, 1.3.2.2.18 

Διασυνδέσεις (διαχείριση, περιορισμοί) 

1.4, 1.4.2, 1.6.3, 1.7, 3.2.1, 3.3.2.1, 3.3.2.3.2, 
1.3.2.2.21 

Διαχρονικοί Περιορισμοί (προβλήματος ΗΕΠ) 

3.4.9.6 

Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές (ΟΤΣ, Εφεδρειών) 

3.8.3 

Δυ'ίκές Τιμές (περιορισμών ΗΕΠ) 

3.4.7, 3.4.12, 1.2.2.10, 1.4.2 

Εγγυήσεις Συμμετοχής 

2.3, 2.4, ΠΙΝ. 2 

Ειδικός Λογαριασμός του Άρθρου 143 του Ν.4001 
για τις μονάδες ΑΠΕ (Λ-Γ) 

4.1.5.3, VII.1.3 
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ΟΡΟΣ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (§) 

Εκκαθάριση ΗΕΠ (ή ϋΑ5 δθΐΐίειτιεηΐ) 

1.6.7.1, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Εκκίνηση Θερμικής Μονάδας (γενικά, Ειδικό 

Κόστος) 

5.4, 1.3.2.2 

Έλεγχος Εγκυρότητας (προσφορών, δηλώσεων) 

3.3.3 

Επικουρικές Υπηρεσίες (γενικά, καθορισμός 
αναγκών) 

3.2.7 

Εφεδρείες (προσφορές, απαιτήσεις) 

3.3.2.4, 3.2.7 

Ημέρα Αναφοράς 

2.4.1, 4.1.3 

Ημέρα Κατανομής 

3.1.1, ΠΙΝ. 1 

Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ή ΗΕΠ) 

1.4.3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ικανότητα Επανεκκίνησης από Γενική Διακοπή 

3.2.7.1, 3.3.3.5.2 

Ισοζύγιο Ενέργειας 

1.4.4, 3.4.9.1, 1.3.2.2.17 

Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ 

2.2.5, 3.2.6, 4.1.5.4 

Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Μονάδας 

3.3.2.7, 3.3.3.5.1, 5.1.7.1 

Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη Καυσίμου (ή ΕοννεΓ 
Ηεεΐίη§ Ν/εΙυε - 1_ΗV) 

3.3.3.5.2, 5.1.2.2 

Κόστος Αποσυγχρονισμού (ή Συγχρονισμού, ή 5Ηυΐ 
άοννη Έοϊΐ, ή 5ΐ3Γΐ υρ Έο$ΐ) 

5.4.2, 1.3.2.2.7, 1.3.2.2.8 

Κόστος Μηδενικού Φορτίου (ή Νο Εοεά Έοεΐ) 

5.1.5.1 

Λογαριασμός Διοικητικών Δαπανών του 

Λειτουργού της Αγοράς (Λ-Δ) 

4.2.1, 4.2.4, νΐΙ.2.2 

Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ (Λ-Α) 

4.1.6 

Λογαριασμός Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ 
(Α-Β) 

4.2.1, VII.2.1 

Μη διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής (Ολική, 
Μερική) 

3.3.2.5 

Μείζων Βλάβη (Δήλωση) 

3.3.2.5.4 

Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών Θ0 2 

3.3.3.5.2, 5.1.3, ΠΙΝ. 14 

Μέσο Ειδικό Κόστος Πρόσθετων Δαπανών 
Συντήρησης λόγω Λειτουργίας 

3.3.3.5.2, 5.1.3, ΠΙΝ. 14 

Μέσο Ειδικό κόστος Πρώτων Υλών εκτός Καυσίμου 

3.3.3.5.2, 5.1.3 

Μεταβατική Περίοδος 

2.4.1, 2.4.5, 4.1.2, 4.1.7 

Μεταβλητό Κόστος Λειτουργίας Μονάδας (Μέσο, 
Ελάχιστο) 

5.1,5.2,53 

Μητρώο Μονάδων (γενικά, εγγραφή) 

2.2.8 
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ΟΡΟΣ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (§) 

Μητρώο Συμμετεχόντων (γενικά, εγγραφή) 

2.1, 2.2 

Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 

1.4.1, 2.1 

Νόμιμη Εκπροσώπηση Συμμετέχοντα 

2.2, 2.3, νΐΙΙ.6 

Όρια Ικανότητας Παραγωγής (μονάδας) 

3.4.9.4 

Οριακές Τιμές Παραγωγής (ή ΟΤΠ) 

1.4.3, 3.4.12, 3.5.2, 4.1.6, 1.2.2.10, 1.4.2 

Οριακή Τιμή Συστήματος (ή ΟΤΣ) 

1.4.3, 1.6.7.1, 3.4.12, 3.5.2, 4.1.6, 1.2.2.10, 1.4.2 

Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (ή ΟΤΑ) 

1.4, 1.4.4, 1.6.6.2 

Παραγωγός 

1.6.1, 2.2.1 

Πελάτης (Επιλέγων, Αυτοπρομηϋευόμενος) 

1.6.3, 1.6.5, 2.2.4 

Περίοδος Κατανομής 

3.4.1 

Περιορισμοί Προβλήματος ΗΕΠ (περιγραφή, 
παραβίαση) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ποσοστιαία Σύνθεση Καυσίμων 

5.1.2.3, 3.3.3.5.2 

Πρόβλεψη Παραγωγής ΑΠΕ 

3.2.5, 3.3.1.2 

Πρόβλεψη Φορτίου 

3.2.4, 3.3.1.1, 1.2.2.3 

Πρόθεση Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας 

3.3.2.5.5 

Προμηθευτής 

1.6.2, 2.2.2 

Προσφορά Έγχυσης (Μη Τιμολογούμενη, 
Τιμολογημένη, υποβαλλόμενη από τον Λειτουργό, 
υποβολή, τροποποίηση, εγκυρότητα) 

3.3.2.1, 3.3.3.2, 5.3, Ι.ΐν.1 

Πρωτεύουσα Ρύθμιση (Μονάδας, Εφεδρεία) 

3.3.2.4.2, 3.5.1, Ι.2.2.4, 1.2.2.6 

Ρυθμός Μεταβολής Παραγωγής 

1.2.2.4, 1.3.2.2.20 

Σβέση θερμικής Μονάδας 

3.4.5, 1.2.2.4, 1.3.2.2.2, Ι.3.2.2.8 

Στατή Εφεδρεία 

3.2.7.1 

Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

2.1, 2.2 

Συμβεβλημένη Μονάδα (Επικουρικών Υπηρεσιών, 
Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος) 

4.1.5.6 

Συντελεστές Απωλειών (Έγχυσης ή ΰίΡ, Φορτίου ή 
ΙΙΕ) 

3.2.2, 1.2.2.5 

Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης 

2.3 

Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή Μονάδας (ή ΤθεόπίεθΙ 
Μίπίιπυιη) 

3.3.3.5.2, 3.3.2.7.2, 3.4.9.4 

Τεχνοοικονομικά Στοιχεία Μονάδας Παραγωγής 
(Δήλωση, περιεχόμενο) 

3.1.3, 3.3.2.6, 3.3.3.5, Ι.ΐν.1 

Τριτεύουσα Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία (γενικά, 

1.2.2.1, 1.2.2.4, Ι.3.2.2.4, 1.3.2.2.10 
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ΟΡΟΣ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (§) 

Κόστος Καυσίμου Διατήρησης Ετοιμότητας , Κόστος 
Λειτουργίας καί Συντήρησης εκτός Καυσίμου) 


Υδάτινοι Πόροι (διαχείριση, Δηλώσεις) 

3.1.3, 3.3.2.2, 5.2, 5.3.2 

Υποχρεωτικά Νερά (ή Μθηάθΐοΐγ Ηγάτο Ιπ]θεΐίοη5) 

3.1.3, 3.3.2.2, 1.2.2.1 

Υποχρεωτική Κοινοπραξία (ή ιηθηεώΐοΓγ ροοΙ) 

1.4.3 

Φορέας Εκκαθάρισης ΗΕΠ 

2.3 

Φορέας Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ 

2.3 

Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς (ή ΦΔΜ) 

1.4.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.3.3.1, 3.3.3.2 

Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης 

3.3.2.3.2, 3.3.2.1.4, 3.3.2.3.5 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 


ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ 

Α6Θ 

Αυΐοιπθΐίε 6εηεε3ίίοη (ΖοηΐΓοΙ (Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής) 

ΑΚ 

Ιηίεεεοηηεεΐίοη Αεεεεε ΚυΙεε (ή Άυεΐίοπ ΚυΙεε') 

ΑΤΘ 

Αν3ίΐ301ε ΤΓ3η5ΓΠΪ55ΐοη Θ3ρ3είΐγ (Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς) 

ΘΑ5 

θοπΐΓοΙ Αεε3 δεόεείυΐεϊ 

ΘΑ5Θ 

Θ3ρ3είΐγ ΑΙΙοε3ΐίη§ δεενίεε Θσιπρ3ηγ 

ΟΒ5Ιο 

θοπΐΓοΙ ΒΙοεΙ< 5εΙιεεΙυΙε5-όίΐ3ΐεΓ3ΐ 

ΘΒδιη 

θοπΐΓοΙ ΒΐοεΙ< 5εόεεΙυΙε$ - ΓπυΙΐϊΐ3ίεΓ3ΐ 

ΘΗΡ 

θο§εηεΓ3ΐίοπ οί Ηε3ΐ 3πεΙ Ροννεε (και ΣΗΘΥΑ) 

Εϋ 

Εεοειοεειίε ϋί5ρ3ΐεό (Οικονομική Κατανομή Φορτίου) 

ΕΜδ 

Εειεε§γ Μ3η3§εεειεηΐ δγεΐεεει 

Ε55 

ΕΤδΟ 5εόεεΙυΙίη§ 5γ$ΐεεε> 

ΕΤΜΕΑΡ 

Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων 

ΕΝΛ/05 

ΕΙεεΐεοηίε \Λ/εβ Οίίεε δυόεειίϊείοει (Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Προσφορών του Δια¬ 
χειριστή του Συστήματος για τις Δημοπρασίες) 

ΕχΡΙΡ 

Εχ-Ροεΐ Ιεεώεώηεε Ρείείει§ 

ΡΕΟΕ 

Ρΐ3§ Οπ-ίίηε (σημαία λειτουργίας μονάδας) 

6ΕΡ 

0εηεε3ΐίοπ Ιθ5$ Ρεεΐοε 

ΟΡ 

0θ3ΐ Ρεο§ε3εειεειίη§ (Προγραμματισμός Στόχου) 

Ι_Ι_Ρ 

ίθ3ε) ίθ55 Ρ3εΐοε 

ΕΡ 

Ι_ϊηε3Γ Ρεο§ε3εειεηίη§ (Γραμμικός Προγραμματισμός) 

ΜΑνθ 

Μίπίιπυιτι Ανεε3§ε \/3εί30Ιε θοεΐ (Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος) 

ΜΘΜΟϋΕ 

Μ3εΙ<εΐ Μοείε (η μονάδα πρέπει να μεταβάλλει την παραγωγή ενεργού ισχύος ακολου¬ 
θώντας Εντολές Κατανομής που εκδίδονται από το λογισμικό ΚΠΧ) 

ΜΙΡ 

Μίχεε)-1πΐε§εε Ρεο§ε3εειεειίει§ (Μεικτός Ακέραιος Προγραμματισμός) 

ΝΘΑΡ 

Νεΐ ΘΑΡεείΐγ (Καθαρή Ισχύς Μονάδας) 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ 

ντθ 

Νθΐ ΤΓθηδίθΓ Θ3ρ3είΐγ (Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς) 

ΡΙΧ 

Ργο§Γ 3 γπιτι 30 Ι 6 Εο§ίο ΘοπϊγοΙΙθγ (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής) 

ΡΜΡ 

ΡΓοόυεΐίοη Μ3Γ§ίη3ΐ Ργϊοθ 

ΚΕ5 

Κθηε\Λ/30Ιθ Εηεε§γ δουιτεε 

5(χ 

5ουΐΙι θο-θΓάίη3ΐίοη θεηΐθΓ (Νότιο Συντονιστικό Κέντρο) 

5ΜΡ 

δγεΐειη Μ3Γ§ίη3ΐ Ργϊοθ 

Τ1_Ρ 

ΤΓ3η5ΐηί55ίοη Εο55 Εβοϊογ (Συντελεστής Απωλειών Μεταφοράς ή Συντελεστής Απωλειών 
Παραγωγής - ΟΙ.Ρ) 

ΤΡ5 

Τε3εΙεΓ Ρ3εΐγ 5εόεεΙυΙε 

ΤΚΜ 

Τε3η5ΐηί55ίοη ΚεΙώόίΙίΐγ Μ3Γ§ίπ (Περιθώριο Αξιοπιστίας Μεταφοράς) 

ΤΤΘ 

Τοΐ3ΐ Τε3η5ΐηί55ίοη Θ3ρ3είΐγ (Συνολική Ικανότητα Μεταφοράς) 

υθ 

ΙΙηϊΐ θοιπιηίΐιηεηΐ (πρόβλημα ένταξης μονάδων) 

υτ 

ΙΙηίνεΓ53ΐ Τίιηε 

Χ5ϋ 

ΧΜΕδεΙιειτω ϋείίπίΐίοπ 

ΑΔΙ 

Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος 

ΑΠΕ 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (και ΚΕ5) 

ΑΡΠ 

Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (και ΑΟΘ) 

ΑΔΜΗΕ 

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΕΠΚ 

Ενδοημερήσιο Πρόγραμμα Κατανομής 

ΗΕ 

Ηλεκτρική Ενέργεια 

ΗΕΠ 

ΡΙμερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός 

ΚΔΣ 

Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΚΜΣ 

Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ 

ΚΠΧ 

Κατανομή Πραγματικού Χρόνου 

ΚΣΗΕ 

Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΟΤΑ 

Οριακή Τιμή Αποκλίσεων 

ΟΤΠ 

Οριακή Τιμή Παραγωγής (και ΡΜΡ) 

ΟΤΣ 

Οριακή Τιμή Συστήματος (και 5ΜΡ) 

ΠΚ 

Πρόγραμμα Κατανομής 

ΡΑΕ 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

ΣΔΙ 

Συμβάσεις Διαθεσιμότητας Ισχύος 

ΣΔΜΙ 

Συντελεστής Κατανομής Μεταφερόμενης Ισχύος 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ 

ΣΕΠ 

Σφάλμα Ελέγχου Περιοχής 

ΣΗΘΥΑ 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (και (ΖΗΡ) 

ΦΔΜ 

Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς 








ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1127 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 


1.1 Σκοπός του Εγχειριδίου 

Το Εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε από τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), τέθηκε σε 
δημόσια διαβούλευση ώστε να διατυπωθούν και να εξετασθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών, 
και εγκρίθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Θα αναθεωρείται περιοδικά ώστε να αντανακλά 
νεώτερα ή αναθεωρημένα στοιχεία που αναδύονται κατά την εξέλιξη της αγοράς, και ιδιαίτερα όταν 
τροποποιείται σημαντικά ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (στο εξής ΚΣΗΕ ή Κώδικας) [11 . 
Σκοπός του είναι η διευκρίνιση εννοιών και η περιγραφή των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων 
του ΚΣΗΕ, και ιδιαίτερα των σχετικών με τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, τη μεθοδολογία 
υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος, και τη διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ. 


1.2 Δομή του Εγχειριδίου 

Η δομή του Εγχειριδίου είναι η ακόλουθη: 

• Στο Κεφάλαιο 1 δίδεται μία γενική περιγραφή της Ελληνικής Αγοράς ΗΕ. Στην §1.7 αναφέρονται 
οι βασικές δραστηριότητες στα πλαίσια της λειτουργίας της αγοράς και παρατίθεται το χρονο¬ 
διάγραμμα εκτέλεσης των αντίστοιχων διαδικασιών. 

• Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων και οι προϋ¬ 
ποθέσεις σύναψης συμβάσεων. 

• Στο Κεφάλαιο 3 αναλύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προ¬ 
γραμματισμό (ΗΕΠ) και περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήμα¬ 
τος (ΟΤΣ). 

• Στο Κεφάλαιο 4 αναλύονται η διαδικασία της Εκκαθάρισης ΗΕΠ και οι διακριτοί λογιστικοί λογα¬ 
ριασμοί που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. 

• Στο Κεφάλαιο 5 αναλύονται λεπτομερώς οι μεθοδολογίες υπολογισμού του κόστους λειτουργίας 
των μονάδων, θερμικών και υδροηλεκτρικών. 

• Στο Παράρτημα I παρουσιάζεται η μαθηματική διατύπωση του προβλήματος ΗΕΠ και η μεθοδο¬ 
λογία υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος. 

• Στο Παράρτημα II δίνονται τα απαραίτητα στοιχεία (τηλέφωνα, διευθύνσεις, ιστοσελίδες, τυπο¬ 
ποιημένο έντυπο υποβολής αιτήματος) για την επικοινωνία των Συμμετεχόντων με το Λειτουργό 
της Αγοράς στα πλαίσια των διαδικασιών που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο αυτό. 

• Στο Παράρτημα III παρουσιάζονται τα αρχεία που ανταλλάσσονται μεταξύ του Λειτουργού της 
Αγοράς και των Συμμετεχόντων στα πλαίσια του ΗΕΠ. 
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• Στο Παράρτημα IV παρουσιάζονται τα πρότυπα των αρχείων αυτών που υποβάλλουν οι Συμμετέ- 
χοντες στο Πληροφοριακό Σύστημα του Λειτουργού της Αγοράς (ΜΜ5). 

• Στο Παράρτημα V παρουσιάζονται τα πρότυπα που σχετίζονται με τη Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης 
και τη Δήλωση Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας από το Λειτουργό της Αγοράς. 

• Στο Παράρτημα VI εκτίθενται παραδείγματα αναφορών της εκκαθάρισης όπως αυτά παράγονται 
για τους συμμετέχοντες από το Πληροφοριακό Σύστημα ΜΜ5. 

• Στο Παράρτημα VII γίνεται αναλυτική, μαθηματική περιγραφή των χρεοπιστώσεων που αφορούν 
την εκκαθάριση του ΗΕΠ και τους υπόλοιπους διακριτούς λογαριασμούς Λ-Β ως Λ-Ε που τηρεί ο 
Λειτουργός της Αγοράς. 

• Στο Παράρτημα VIII αυτό παρουσιάζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων που υποβάλ¬ 
λονται στον Λειτουργό της Αγοράς για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 

• Στο Παράρτημα IX δίνονται οι ορισμοί των σχημάτων που χρησιμοποιούνται στα Διαγράμματα 
Ροής για την περιγραφή των διαδικασιών της Εκκαθάρισης ΗΕΠ. 

1.3 Κοινό 

Το Εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται: 

α. Σε υποψήφιους Συμμετέχοντες και σε άλλους ενδιαφερομένους για την Ελληνική αγορά ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας, που θέλουν να κατανοήσουν τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας της. 

β. Στους εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έ¬ 
χουν εμπειρία με τις διαδικασίες της αγοράς, αλλά επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τις λε¬ 
πτομέρειες εφαρμογής του ΚΣΗΕ. Οι αναγνώστες αυτοί είναι καλύτερο να διαβάσουν τα Κεφά¬ 
λαια 3, 4, 5 και τα Παραρτήματα I και VII. 

γ. Στους εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι δεν 
έχουν μεγάλη εμπειρία με τις διαδικασίες της αγοράς, και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν πε¬ 
ρισσότερο. Οι αναγνώστες αυτοί είναι καλύτερο να διαβάσουν τα Κεφάλαια 3, 4, 5, και τα Πα¬ 
ραρτήματα III και VII. 

δ. Στους αναλυτές των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, που θέλουν να κατανοήσουν το μηχανισμό 
επίλυσης της αγοράς. Οι αναγνώστες αυτοί είναι καλύτερο να διαβάσουν τα Κεφάλαια 1, 3 και το 
Παράρτημα I. 

1.4 Δομή της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρισμού 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ασφάλειας εφοδιασμού και της οικονομικής βελτιστοποίησης 
της αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελληνική Επικράτεια, απαιτείται ο αποτελεσματικός συνδυασμός μακρο¬ 
χρονίων αποφάσεων για την εγκατάσταση και τη διαθεσιμότητα ισχύος αλλά και βραχυχρόνιων αποφά¬ 
σεων για την ορθή κατανομή των πόρων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ). 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αγορά Ηλεκτρισμού δομείται από τρεις επιμέρους αγορές που είναι διακρι- 
τές όσον αφορά τα χρονικά τους πλαίσια αναφοράς: 

α. τη μακροχρόνια αγορά που περιλαμβάνει τις επιμέρους αγορές διαθεσιμότητας ισχύος (Θ3ρ3αίγ 
Μ3 γΚθϊ), και εκχώρησης μέσω δημοπρασιών, των μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων Μετα¬ 
φοράς (ΦΔΜ) στις Διασυνδέσεις με τις όμορες χώρες. 
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β. τη βραχυχρόνια (χονδρεμπορική) αγορά ενέργειας και επικουρικών υπηρεσιών, που προγραμμα¬ 
τίζεται βάσει του Ημερησίου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) (Επεεβγ 3πά ΑπείΙώΓγ δθπ/ίεεε 
ΜθΜτεΐ). 

γ. την "εκ-των-υστέρων" (Εχ-Ροεΐ) αγορά εξισορρόπησης ενέργειας ('Βθώηείπβ ΜθγΚθϊ'), η οποία 
προς το παρόν περιορίζεται στον σε μεταγενέστερο χρόνο υπολογισμό της οριακής τιμής αποκλί¬ 
σεων (ΟΤΑ), με βάση πραγματικά δεδομένα πλέον για τις εγχύσεις και τις απομαστεύσεις που 
έλαβαν χώρα για κάθε παρελθούσα ημέρα κατανομής, και στην Εκκαθάριση των Αποκλίσεων των 
μετρηθέντων (πραγματικών) ποσοτήτων από τις αρχικά προγραμματισθείσες στον ΗΕΠ, με την 
ΟΤΑ αυτή. 

1.4.1 Αγορά Μακροχρόνιας Διαθεσιμότητας Ισχύος 

Ο μηχανισμός της Αγοράς Μακροχρόνιας Διαθεσιμότητας Ισχύος έχει ως στόχο τη μείωση του επιχειρη¬ 
ματικού κινδύνου του παραγωγού, ο οποίος λαμβάνει αμοιβή έναντι μέρους του κόστους κεφαλαίου 
επένδυσης, αλλά και του προμηθευτή ο οποίος εξασφαλίζει την αποφυγή υπερβολικά υψηλών τιμών 
στην ημερήσια Αγορά Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών (Χονδρεμπορική Αγορά), ακριβώς διότι 
μειώνεται ο βραχυχρόνιος κίνδυνος του παραγωγού. 

Η Αγορά Μακροχρόνιας Διαθεσιμότητας Ισχύος δημιουργήθηκε για να εξασφαλίζει την επάρκεια και την 
ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε μακροχρόνια βάση αμείβοντας την αξιοπιστία κάθε Μονάδας και 
υλοποιείται με την έκδοση από κάθε Παραγωγό Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) που αντι¬ 
στοιχούν στην πραγματική διαθεσιμότητα κάθε Μονάδας του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Διαχει¬ 
ριστή του Συστήματος. Για παράδειγμα, μία Μονάδα με εγκατεστημένη ισχύ 300 Μ \Ν θα μπορούσε, μετά 
τον προσδιορισμό της διαθέσιμότητάς της από τον Διαχειριστή του Συστήματος, να εκδώσει ΑΔΙ για 250 

Μνν. 

Κάθε Προμηθευτής συνάπτει με τους Παραγωγούς Συμβάσεις Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΣΔΙ), με οικονομι¬ 
κούς όρους που συμφωνούνται μεταξύ τους, προκειμένου να καλύψει την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος 
που του αναλογεί. Ως σήμερα, και για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων στην αγορά, λειτουργεί πα¬ 
ράλληλα και ένας εναλλακτικός μηχανισμός, ο Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. 
Σύμφωνα με αυτόν, οι κάτοχοι Άδειας Παραγωγής και οι Εκπρόσωποι Φορτίου μπορούν να επιλέξουν να 
μην συνάψουν απευθείας μεταξύ τους ΣΔΙ, αλλά να απευθυνθούν στον Διαχειριστή του Συστήματος, ο¬ 
πότε οι μεν Εκπρόσωποι υποχρεούνται στην καταβολή ενός τιμήματος ανάλογου της Υποχρέωσης Επάρ¬ 
κειας Ισχύος τους, οι δε Παραγωγοί εισπράτουν χρηματικά ποσά ανάλογα με τη διαθέσιμη ισχύ των ΑΔΙ 
που έχουν καταθέσει στο σχετικό Μητρώο ΑΔΙ του Διαχειριστή. 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη μακροχρόνια αγορά διαθεσιμότητας ισχύος βρίσκονται στον Κώ¬ 
δικα Διαχείρισης του Συστήματος (ΚΔΣ) [2] και στο Εγχειρίδιο του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς 
Ισχύος (ΜΔΕΙ) 131 . 


1.4.2 Αγορά Μακροχρόνιων ΦΔΜ στις Διασυνδέσεις 

Η αγορά αυτή υλοποιείται μέσω δημοπρασιών για την εκχώρηση ετήσιων και μηνιαίων δικαιωμάτων 
που οργανώνεται και διεξάγεται σε τακτά διαστήματα από τους διαχειριστές των συστημάτων της Ελλά¬ 
δας και των όμορων χωρών. Οι εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες υποβάλλουν κλειστές, ηλεκτρονικές προ¬ 
σφορές μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, με κανόνες που συμφωνούνται κάθε χρόνο από τους 
διαχειριστές των δύο πλευρών κάθε διασύνδεσης, και δημοσιεύονται εκ των προτέρων στις ιστοσελίδες 
τους. Τα κείμενα αυτά, γνωστά ως 'Κανονισμοί Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις 7 , 'ΙηΐεΓεοηπεεΐίοπ Αεεεεε 
ΚυΙεε' ή και 'Αυεΐίοπ ΚυΙεε', είναι προς το παρόν διαθέσιμα μόνο στην Αγγλική γλώσσα [41 ' [51 ' [61 ' 171 . Περισ- 
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σότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν και στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς 
[81 του Διαχειριστή του Συστήματος. 


1.4.3 Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (Χονδρεμπορική Αγορά) 

Ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ) συνιστώ τη χονδρεμπορική αγορά και έχει ως στόχο 
το βέλτιστο προγραμματισμό της λειτουργίας των θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής 
του Συστήματος, των μονάδων ΑΠΕ και της διαθέσιμης ενέργειας από εισαγωγές, προκειμένου να καλύ¬ 
πτεται, σε ημερήσια βάση, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από καταναλωτές, η ζήτηση για εξαγωγές ε¬ 
νέργειας από τη χώρα και οι απαραίτητες Επικουρικές Υπηρεσίες. Κάθε μονάδα παραγωγής υποχρεούται 
να προσφέρει το σύνολο της διαθεσιμότητάς της, τόσο σε ενέργεια όσο και σε επικουρικές υπηρεσίες 
στην χονδρεμπορική αγορά (ΗΕΠ). Πρόκειται συνεπώς για ένα μοντέλο αγοράς «Υποχρεωτικής Κοινοπρα¬ 
ξίας» (ΐνώηάθΐΟΓγ ΡοοΙ). 


Υποχρεωτική Κοινοπραξία: Το μοντέλο της ελληνικής αγοράς στο οποίο συναλλάσσεται το σύνολο της 
ηλεκτρικής ενέργειας και των συμπληρωματικών προϊόντων αυτής που ϋα παραχϋούν, ϋα καταναλωθούν 
και ϋα διακινηϋούν την επόμενη ημέρα στην αγορά. Όλοι οι συμμετέχοντες στην Ελληνική αγορά υπο- 
χρεούνται να συμμετέχουν στην Υποχρεωτική Κοινοπραξία. Δεν επιτρέπονται φυσικές διμερείς συναλλα¬ 
γές (ρΗγείεα! όίΙαΐεταΙ ϊταηεαεϋοηε) μεταξύ των συμμετεχόντων της αγοράς. 


Στα πλαίσια του μοντέλου Υποχρεωτικής Κοινοπραξίας, η διαμετακόμιση (ΐΓθηείί) ηλεκτρικής ενέργειας 
από μία περιοχή εκτός Ελλάδος σε μία άλλη, μέσω της Ελληνικής επικράτειας, μπορεί να υλοποιηθεί μό¬ 
νο μέσω εισαγωγής (πώλησης) της εν λόγω ενέργειας στην Υποχρεωτική Κοινοπραξία και εξαγωγής (αγο¬ 
ράς) της από αυτή. 

Στον ΗΕΠ ενσωματώνονται οι εξής επιμέρους αγορές-μηχανισμοί, οι οποίες βελτιστοποιούνται ταυτό¬ 
χρονα ώστε να μεγιστοποιείται το κοινωνικό όφελος: 

Α) Αγορά Ενέργειας: Καλύπτονται οι ποσοτικές ανάγκες των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 
τις ώρες που αυτή είναι απαραίτητη. 

Προσφέρουν και αμείβονται οι εγχώριοι παραγωγοί (θερμικών σταθμών, υδροηλεκτρικών και 
ΑΠΕ) και οι εισαγωγείς. 

Αγοράζουν οι εκπρόσωποι του εγχώριου φορτίου (προμηθευτές και επιλέγοντες πελάτες) και οι 
εξαγωγείς (προμηθευτές και παραγωγοί) 

Β) Αγορά Επικουρικών Υπηρεσιών: Καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας για 
διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας της τροφοδότησής τους. 

Προσφέρουν και αμείβονται οι εγχώριοι παραγωγοί (θερμικών και υδροηλεκτρικών σταθμών). 
Αγοράζουν οι εκπρόσωποι του εγχώριου φορτίου (προμηθευτές και επιλέγοντες πελάτες), και οι 
εξαγωγείς (προμηθευτές και παραγωγοί). 

Γ) Μηχανισμός αγοράς για την χωροϋέτηση της παραγωγής κοντά στα κέντρα κατανάλωσης: Παρέχει 
κίνητρα χωροθέτησης των νέων μονάδων κατά το δυνατόν εγγύτερα στην κατανάλωση, στο βαθμό 
που αυτά είναι πραγματικά αναγκαία. Δεδομένης της υφιστάμενης συγκέντρωσης της παραγωγής 
στο βορρά, προβλέπεται αυξημένη συμμετοχή στην ετήσια χρέωση χρήσεως συστήματος των παρα¬ 
γωγών του βορρά καθώς και διαφοροποιημένη αμοιβή παραγωγών στο νότο σε περιπτώσεις που 
παρουσιάζεται συνωστισμός στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από το βορρά στο νότο κατά τη 
διάρκεια του ημερήσιου προγραμματισμού. 

Σημειώνεται ότι οι διαζωνικοί περιορισμοί μεταφοράς δεν ενεργοποιήθηκαν με την έλευση της 5ης ημέ¬ 
ρας μεταφοράς αλλά θα ενεργοποιηθούν κατόπιν νέας σχετικής μελέτης από το Διαχειριστή του Συστή¬ 
ματος και ακόλουθης έγκρισης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Όλες οι αναφορές στις επιδράσεις 
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τους που περιέχονται στο παρόν Εγχειρίδιο (π.χ. Διαφορετικές Οριακές Τιμές Βορρά - Νότου) γίνονται 
για την πληρότητα του Εγχειριδίου και την πλήρη απεικόνιση των διατάξεων του ΚΣΗΕ. 

Η επίλυση του ΗΕΠ προσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας κάθε μονάδας για κάθε ώρα της επόμενης ημέ¬ 
ρας, ώστε να μεγιστοποιείται το κοινωνικό όφελος που προκύπτει από την ικανοποίηση του ενεργειακού 
ισοζυγίου και των αναγκών επικουρικών υπηρεσιών την επόμενη ημέρα λαμβάνοντας υπόψη περιορι¬ 
σμούς του Συστήματος μεταφοράς. 

Με την ενσωμάτωση στον ΗΕΠ των απαραίτητων επικουρικών υπηρεσιών και των τεχνικών περιορισμών 
του Συστήματος, οι οποίοι ενδεχομένως περιορίζουν την ποσότητα ενέργειας που δύναται να διακινείται 
από το Βορρά προς το Νότο, αποκαλύπτεται η πραγματική συνολική αξία της καταναλισκόμενης ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ποσοτικά (όγκος και χρόνος κατανάλωσης) όσο και τα ποιο¬ 
τικά χαρακτηριστικά της (συχνότητα, τάση και απαιτούμενη αξιοπιστία παροχής σε κάθε καταναλωτή). 

Η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ενέργειας του ΗΕΠ (Οριακή Τιμή Συστήματος ή ΟΤΣ), αποτελεί 
την ενιαία τιμή στην οποία οι Προμηθευτές αγοράζουν την ενέργεια που αναμένουν ότι θα απορροφή¬ 
σουν από το Σύστημα οι Πελάτες τους και αμείβονται αντίστοιχα οι παραγωγοί. 

Η διασφάλιση, μέσω των παραπάνω μηχανισμών, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας υπολογισμού της 
τιμής αυτής, είναι απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη, σε επόμενη φάση, δευτερογενούς αγοράς 
πλήθους άλλων συμπληρωματικών προϊόντων (π.χ. παράγωγα, προθεσμιακές συμβάσεις αγοράς και πώ¬ 
λησης ηλεκτρικής ενέργειας). 

Η Οριακή Τιμή του Συστήματος, αφενός μεν συνιστά την τιμή εκκαθάρισης των συναλλαγών σε ημερήσια 
βάση, αφετέρου δε επιτρέπει την ανάπτυξη καμπύλών αναφοράς. Αυτές αποτελούν σημείο αναφοράς 
ως προς την χρηματοοικονομική διαχείριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την υποκείμενη αξία για 
επιπλέον συμπληρωματικά προϊόντα όπως, για παράδειγμα, προϊόντα αντιστάθμισης, προθεσμιακά προ¬ 
ϊόντα, παράγωγα και άλλα σύνθετα προϊόντα τα οποία θα εξυπηρετούν ειδικές ανάγκες των συμμετεχό- 
ντων. 


1.4.4 Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας 

Στο σημερινό μοντέλο λειτουργίας της Ελληνικής αγοράς ΗΕ, η Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας περιορί¬ 
ζεται στην Εκκαθάριση Αποκλίσεων που διενεργείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ), ό¬ 
που απόκλιση γενικά θεωρείται οποιαδήποτε διαφορά των προγραμματισθέντων στον ΗΕΠ από τα "εκ 
των υστέρων" μετρηθέντα. Δεν περιλαμβάνει καινούργιες προσφορές ή με άλλο τρόπο συμμετοχή "παι¬ 
κτών", παρά μόνο χρεοπιστώσεις που γίνονται από τον διαχειριστή, γιαυτό και δεν αποτελεί σήμερα α¬ 
γορά με την στενή έννοια του όρου. Αναμένεται όμως να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον με 
την προσαρμογή του τωρινού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς στο Ευρωπαϊκό "Τ3Γ§θΐ ΜοάεΙ". Κατά τη 
διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων υπολογίζονται: 

α. Η ποσότητα ενέργειας των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης και των Επιβεβλημένων καθώς και 
των Μη Επιβεβλημένων Μεταβολών Παραγωγής, ανά Συμμετέχοντα και Περίοδο Κατανομής. 

β. Το χρηματικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Συμμετέχονται λόγω των παρα¬ 
πάνω Αποκλίσεων. 

γ. Το χρηματικό ποσό πίστωσης κάθε Συμμετέχοντα για την παροχή των Επικουρικών Υπηρεσιών, τη 
Διαθεσιμότητα Παροχής Συμπληρωματικής Ενέργειας και στο πλαίσιο των Συμβάσεων Εφεδρείας 
Εκτάκτων Αναγκών. 
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δ. Οι χρεοπιστώσεις για το Λογαριασμό Προσαυξήσεων, το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών 
Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τις Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος και τη Χρέωση Χρήσης Συστήμα¬ 
τος. 

Τα παραπάνω χρηματικά ποσά που αφορούν τις αποκλίσεις τιμολογούνται με βάση την θχ-ροεΐ υπολογι¬ 
ζόμενη Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (δες και §1.6.6.2 παρακάτω). Η όλη διαδικασία περιγράφεται λεπτομε¬ 
ρώς στο Τμήμα IV του ΚΔΣ 121 και στο Εχγειρίδιο Εκκαθάρισης της Αγοράς 191 του Διαχειριστή του Συστήμα¬ 
τος. 

1.5 Νομοθετικό Πλαίσιο 

1.5.1 Το Πλαίσιο της ΕΕ 

Η αρχική Οδηγία 96/92/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέρ¬ 
γειας υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών στις 19 Δεκεμβρίου 1996 και τέθηκε σε ισχύ δύο 
μήνες αργότερα στις 19 Φεβρουάριου 1997. Η Οδηγία καθόριζε κοινούς κανόνες για την παραγωγή, την 
μεταφορά και την διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Οδηγία 2003/54/ΕΚ για την Ηλεκτρική Ενέργεια είναι η βάση για την ευρωπαϊκή νομοθεσία που καθο¬ 
ρίζει την Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Οδηγία έπρεπε να εφαρμοστεί από τα Κράτη Μέλη 
από την 1η Ιουλίου 2004 και περιέχει, εκτός των άλλων Κεφαλαίων, τα εξής: 

α. την οργάνωση και λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 

β. τον διαχωρισμό της μεταφοράς και της διανομής, 

γ. την οργάνωση της πρόσβασης στο σύστημα, 

δ. ρυθμιστικές αρχές. 

Επιπρόσθετα, η ΕΕ έχει δημοσιεύσει υπομνήματα για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ για την Η¬ 
λεκτρική Ενέργεια και της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ για το Φυσικό Αέριο. Ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου 1228/2003 για το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας θέτει κα¬ 
νόνες για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των Κρατών Μελών. Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 
την 1η Ιουλίου 2004 και έγινε άμεσα ισχύων Κοινοτικός Νόμος. 

Η Οδηγία 2005/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουάριου 2006 α¬ 
φορά σε μέτρα για την διασφάλιση της τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας και των επενδύσεων υποδο¬ 
μής. Η Οδηγία έπρεπε να εφαρμοσθεί από τα Κράτη Μέλη από τις 24 Φεβρουάριου 2008. 

Τα πιο σημαντικά θέματα από το υπόψη ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τον Διαχειριστή του Συστή¬ 
ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι τα παρακάτω: 

α. Γενικές Αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Συστήματος. 

β. Εξασφάλιση της μακροχρόνιας ικανότητας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων μεταφοράς. 

γ. Εξασφάλιση επαρκούς ικανότητας μεταφοράς και αξιοπιστίας συστήματος. 

δ. Διαχείριση των ροών ενέργειας στο σύστημα και εξασφάλιση της διαθεσιμότητας όλων των 
αναγκαίων επικουρικών υπηρεσιών. 

ε. Εξασφάλιση της λειτουργίας και της συντονισμένης ανάπτυξης και διαλειτουργικότητας των 
διασυνδεδεμένων συστημάτων. 
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στ. Παροχή πληροφοριών στους χρήστες του συστήματος για αποδοτική πρόσβαση και εξασφά¬ 
λιση αποφυγής διακρίσεων μεταξύ των χρηστών του συστήματος. 

ζ. Διαχωρισμός των Λειτουργιών του Συστήματος. 

η. Αυτονομία σχετικά με νομικά θέματα, με θέματα λήψης αποφάσεων και με οργανωτικά θέ¬ 
ματα, από μία καθέτως οργανωμένη επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας και από άλλες δραστη¬ 
ριότητες που δεν σχετίζονται με την μεταφορά. 

θ. Δικαιώματα Ανεξάρτητης Διαχείρισης και λήψης αποφάσεων. 

ι. Καθορισμός μέτρων για την εξασφάλιση αποκλεισμού συμπεριφορών διακρίσεων. 

Η Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετι¬ 
κά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της 
Οδηγίας 2003/54/ΕΚ αφορά μέτρα αποτελεσματικού διαχωρισμού της δραστηριότητας μεταφοράς από 
τις δραστηριότητες της παραγωγής και της προμήθειας. 

Η Οδηγία προβλέπει τρεις εναλλακτικές δομές: 

α. Πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό 

β. Πρότυπο Ανεξάρτητου Διαχειριστή (Ιηάθρθηάθηΐ δγεΐβηι ΟρεΓ3ΐοτ - 150). Η επιλογή του Ανε¬ 
ξάρτητου Διαχειριστή προβλέπει τη δυνατότητα της καθετοποιημένης εταιρίας, να διατηρεί 
την κυριότητα του Συστήματος Μεταφοράς, χωρίς ωστόσο να ελέγχει τη διαχείριση του. Η 
νέα εταιρία διαχείρισης (150) πρέπει να είναι πιστοποιημένη υπό αυστηρές προϋποθέσεις 
και να υπόκειται σε διαρκή εποπτεία. 

γ. Πρότυπο Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (Ιηάθρθηάθηΐ ΤΓ3η5ΐηί55ίοη ΟρθΓ3ΐοΜΤΟ). Η 
κυριότητα των παγίων του Συστήματος Μεταφοράς, καθώς και η αρμοδιότητα διαχείρισης 
του Συστήματος Μεταφοράς, μεταφέρεται σε νέα εταιρεία (ΙΤΟ), η οποία παραμένει τμήμα 
του εταιρικού σχήματος της μητρικής εταιρείας. Η νέα εταιρεία οφείλει να ικανοποιεί αυστη¬ 
ρά κριτήρια ανεξαρτησίας και αυτονομίας όσον αφορά ιδίως στα πάγια, το προσωπικό και 
την οικονομική λειτουργία της. 

Σε εφαρμογή της και με την ενσωμάτωσή της στην Ελληνική νομοθεσία με τον Ν.4001/2011 Ι10] , επιλέ- 
χθηκε για την ελληνική αγορά η τελευταία εναλλακτική με την ίδρυση των ανώνυμων εταιρειών ΑΔΜΗΕ 
και ΛΑΓΗΕ. 


1.5.2 Ελληνική Νομοθεσία 

Στον ιστότοπο της ΡΑΕ παρατίθεται κατάλογος των νόμων, υπουργικών αποφάσεων και κειμένων κανο¬ 
νιστικού περιεχομένου που διέπουν την Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα κυριότερα από τα κεί¬ 
μενα αυτά είναι: 

α. Ο Νόμος 2773/1999 1111 ο οποίος μετέφερε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 96/92/ΕΚ στην εθνική νο¬ 
μοθεσία. Επίσης, ο νόμος αυτός ήταν η βάση για την δημιουργία της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας) και του ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ε¬ 
νέργειας) το έτος 2000. 

β. Ο Νόμος 3175/2003 ο οποίος, μεταξύ άλλων, τροποποίησε και τον Ν.2773/99 και εισήγαγε 
όλες τις νέες απόψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 54 του 2003. Οι πιο σημαντικές τροποποιή¬ 
σεις του Νόμου 2773/99 συνοψίζονται ως ακολούθως: 

Καθορισμός μίας υποχρεωτικής ημερήσιας αγοράς ενέργειας σύμφωνα με οικονομικές 
προσφορές ενέργειας βασισμένες στην αγορά, η οποία διεξάγεται σε ωριαία βάση, αντα¬ 
νακλώντας τουλάχιστον το μεταβλητό λειτουργικό κόστος κάθε μονάδας. 
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Εκκαθάριση των Αποκλίσεων. 

- Διατάξεις του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. 

γ. Ο Νόμος 3468/2006 με τον οποίο μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2001/77/ΕΚ και 
προωθείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. [12] . 

δ. Ο Νόμος 4001/2011 1101 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου» που δρομολογεί μεγάλες αλλαγές στην διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την σύσταση ανεξάρτητων διαχειριστών για το σύστημα με¬ 
ταφοράς (ΑΔΜΗΕ) και για το δίκτυο διανομής (ΔΕΔΔΗΕ), καθώς και ανεξάρτητου Λειτουργού 
της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). 

ε. Ο «Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΚΣΗΕ) [1] . 

στ. Ο «Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΚΔΣ) 

[ 2 ] 

Τα κείμενα αυτά είναι σήμερα διαθέσιμα μόνο στην Ελληνική γλώσσα. 

Συμπληρωματικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται και τους ιστοτόπους των διαχειριστών 
ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ . 

1.6 Βασικοί Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι κύριοι συμμετέχοντες και τα βασικά καθήκοντα τους στην Α¬ 
γορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. 


1.6.1 Παραγωγοί, Αυτοπαραγωγοί 

Οι Παραγωγοί είναι κάτοχοι άδειας παραγωγής για Μονάδες Παραγωγής εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Μονάδων. Οι Αυτοπαραγωγοί είναι κάτοχοι άδειας παραγωγής οι οποίοι παράγουν ηλεκτρική ενέργεια 
για δική τους χρήση και εγχέουν την περίσσεια της ενέργειας στο Σύστημα ή στο Δίκτυο. 


1.6.2 Προμηθευτές 

Οι Προμηθευτές είναι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας που αγοράζουν ενέργεια απευθείας μέσω του ΗΕΠ 
ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών τους. 


1.6.3 Εισαγωγείς 

Οι Εισαγωγείς είναι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας ή Αδειας Εμπορίας, που προμηθεύονται ποσότητες ε¬ 
νέργειας από εξωτερικούς παραγωγούς ή προμηθευτές και εγχέουν τις ποσότητες αυτές στον ΗΕΠ μέσω 
των διασυνδέσεων. Εισαγωγές μέσω των διασυνδέσεων μπορούν να προγραμματίζουν και οι Αυτοπρο- 
μηθευόμενοι Πελάτες για δική τους χρήση. 
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1.6.4 Εξαγωγείς 

Οι Εξαγωγείς είναι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας ή Άδειας Παραγωγής ή Άδειας Εμπορίας, που προμηθεύ¬ 
ονται ποσότητες ενέργειας από τον ΗΕΠ ώστε να τις εξάγουν σε Διαχειριστές άλλων χωρών μέσω των 
διασυνδέσεων. 


1.6.5 Πελάτες (Επιλέγοντες - Αυτοπρομηθευόμενοι) 

Οι Επιλέγοντες Πελάτες είναι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να επι¬ 
λέγουν τον προμηθευτή τους. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να προμηθεύονται ενέργεια μέσω του ΗΕΠ για 
δική τους αποκλειστική χρήση. 


1.6.6 Ο Κύριος και Διαχειριστής του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) 

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τους σταθμούς παραγωγής της ΔΕΗ ή από Ανεξάρτητους Πα¬ 
ραγωγούς Ενέργειας - και, στην περίπτωση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, από τα σημεία των 
διασυνδέσεων με τα γειτονικά ηλεκτρικά συστήματα - μεταφέρεται στους μεγάλους βιομηχανικούς κα¬ 
ταναλωτές και στο Δίκτυο Διανομής, μέσω του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς. 

Κατ' εφαρμογή του Ν.4001/2011 (άρθ.97, §§2-3) [10] , η κυριότητα του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρι¬ 
κής Ενέργειας (υψηλής και υπερυψηλής τάσης) μεταβιβάζεται από τη ΔΕΗ ΑΕ στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ, με τη δια¬ 
δικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου. Ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποχρεούται να ασκεί τις αρμοδιότητες και 
να εκτελεί τα καθήκοντα του Κυρίου και Διαχειριστή του Συστήματος και επομένως είναι σήμερα επι¬ 
φορτισμένος με την καθημερινή φυσική λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Διασυνδεδεμένου Συ¬ 
στήματος Μεταφοράς, κατασκευάζοντας πρόσθετες γραμμές και υποσταθμούς, και επενδύοντας σε έργα 
που βελτιώνουν και ενισχύουν το υπάρχον Σύστημα Μεταφοράς. Ιδιαίτερα: 


1.6.6.1 Κατανομή Πραγματικού Χρόνου 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος προγραμματίζει την λειτουργία των Κατανεμόμενων Μονάδων, των Συμ¬ 
βεβλημένων Μονάδων σύμφωνα και με τους όρους των σχετικών Συμβάσεων, των Εκτάκτων Εισαγωγών 
και των Μονάδων Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών, και εκδίδει Εντολές Κατανομής σε πραγματικό χρόνο 
για την έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, ώστε η 
συνολική απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας να διενεργείται υπό όρους καλής και αξιόπιστης λειτουργί¬ 
ας του Συστήματος, ευχέρειας αντιμετώπισης απρόβλεπτων συμβάντων, ποιότητας τροφοδότησης του 
Φορτίου, και ελαχιστοποίησης της συνολικής δαπάνης. Λεπτομερέστερη έκθεση των διαδικασιών αυτών 
μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στο Εγχειρίδιο Κατανομής [131 του Διαχειριστή του Συστήματος. 


1.6.6.2 Εκκαθάριση Αποκλίσεων 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος πρέπει να επιβεβαιώσει και να οριστικοποιήσει τα μετρούμενα μεγέθη. 
Η εκ των υστέρων υπολογιζόμενη Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (στο εξής ΟΤΑ), σύμφωνα με την οποία διευ¬ 
θετούνται οι αποκλίσεις ποσοτήτων ενέργειας για κάθε ώρα κατανομής, υπολογίζεται εκτελώντας ένα 
Εχ-Ροεΐ ΙιηΕοώηεθ Ρπαπ§ (ΈχΡΙΡ') πρόγραμμα, που χρησιμοποιεί πραγματικά στοιχεία περιλαμβανομέ- 
νων της διαθεσιμότητας των μονάδων και του φορτίου του Συστήματος. Η με αυτόν τον τρόπο υπολογι¬ 
ζόμενη εκ των υστέρων ΟΤΑ χρησιμοποιείται στην εκκαθάριση των αποκλίσεων των Συμμετεχόντων στην 
Αγορά. Επομένως, ο Διαχειριστής του Συστήματος πρέπει να επιβεβαιώσει και να οριστικοποιήσει τα πο¬ 
σά εκκαθάρισης, να προσδιορίσει τις ποινές και άλλες χρεώσεις και να πραγματοποιήσει τη μηνιαία εκ¬ 
καθάριση και τις διευθετήσεις των λογαριασμών. 
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1.6.6.3 Ανάπτυξη και Συντήρηση του Συστήματος Μεταφοράς 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος λειτουργεί το Σύστημα Μεταφοράς ώστε να διατηρείται η αξιοπιστία του 
Συστήματος. Επιπλέον, ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Συστήμα¬ 
τος Μεταφοράς και τη σύνδεση νησιών με το Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο επε¬ 
ξεργάζεται και δημοσιοποιεί ετησίως ΙΟετές σχέδιο για την ανάπτυξη του διασυνδεδεμένου συστήματος 
μεταφοράς το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ μετά από γνώμη της ΡΑΕ. 


1.6.6.4 Εκκαθάριση τωνΧρεώσεων Χρήσης Συστήματος 

Σύμφωνα με την §3, άρθ.97 του Ν.4001/2011 [10] , ο ΑΔΜΗΕ, ως Κύριος και ταυτόχρονα Διαχειριστής του 
Συστήματος, προβαίνει ο ίδιος σε εκκαθάριση των χρεώσεων χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς με 
τους χρήστες του Συστήματος. 


1.6.6.5 Σύναψη Συμβάσεων 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος επιτρέπεται να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, Συμβάσεις Επικουρικών 
Υπηρεσιών και συμβάσεις Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος με κατόχους Άδειας Παραγωγής. Με 
τη Σύμβαση Επικουρικών Υπηρεσιών ο κάτοχος άδειας παραγωγής δεσμεύει μέρος ή το σύνολο της ικα¬ 
νότητας παραγωγής της Μονάδας για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών. 


1.6.7 Ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) 

Σύμφωνα με το Ελληνικό Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο, οι κυριότεροι ρόλοι, αρμοδιότητες και 
καθήκοντα του ΛΑΓΗΕ είναι: 


1.6.7.1 Επίλυση και Εκκαθάριση Η.Ε.Π. 

Ο Λειτουργός της Αγοράς καθημερινά επιλύει το πρόβλημα βελτιστοποίησης του ΗΕΠ με βάση τις ωριαί¬ 
ες οικονομικές προσφορές των Συμμετεχόντων και άλλα τεχνοοικονομικά δεδομένα εισόδου, υπολογίζει 
την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), και εκκαθαρίζει την ημερήσια αυτή αγορά, δηλαδή υπολογίζει, επι¬ 
βεβαιώνει και οριστικοποιεί τις χρεοπιστώσεις των Συμμετεχόντων. 


1.6.7.2 Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

Ο Λειτουργός της Αγοράς αγοράζει την ενέργεια που παράγεται από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ¬ 
γειας (ΑΠΕ), μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης έως 35 Μ\Λ/θ, καθώς 
και το μέρος της εγχεόμενης στο Σύστημα ενέργειας από κατανεμόμενες μονάδες που χαρακτηρίζεται 
ηλεκτρική ενέργεια από ΣΗΘΥΑ [14! . Ο Λειτουργός αποζημιώνει τους Παραγωγούς αυτούς με εγγυημένες 
τιμές (ίθθά-ίη-ΐ3πίί$) που καθορίζονται από τη Νομοθεσία, και επιπλέον εκδίδει τις σχετικές Εγγυήσεις 
Προέλευσης. 


1.6.8 Ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής τάσης ολόκληρης της επικρά¬ 
τειας που συστάθηκε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και 
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έργο της εταιρείας είναι η ανάπτυ- 
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ξη, η λειτουργία και η συντήρηση, υπό οικονομικούς όρους του Εθνικού Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ), ώστε 
να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του, καθώς και η μακροπρόθεσμη ικα¬ 
νότητά του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας τη δέουσα μέρι¬ 
μνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και για τη διασφάλιση, κατά τον πλέον 
οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο, της πρόσβασης των χρηστών (δηλαδή των Παραγω¬ 
γών, των Προμηθευτών και των Πελατών) στο ΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ασκούν τις δράστηριότητές τους 
(δες και τη σχετική ιστοσελίδα νννννν.άβοΐεΐίβ.κΐ'· )· 


1.6.9 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή για την εποπτεία και την παρα¬ 
κολούθηση της αγοράς ενέργειας, οποία απολαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού της νό¬ 
μου, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Η ΡΑΕ ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
2773/1999 [11] , ο οποίος εκδόθηκε στο πλαίσιο εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 96/92/ΕΚ για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η οικονομική ανεξαρτησία της ΡΑΕ, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση της αυτο¬ 
τέλειας της Αρχής, διασφαλίζεται ουσιαστικά από τις διατάξεις του Νόμου 2837/2000, μέσω του οποίου 
προβλέπεται ότι η Αρχή κατέχει τους δικούς της πόρους. Η διαχείριση των υπόψη πόρων γίνεται σύμφω¬ 
να με το Προεδρικό Διάταγμα 139/2001 «Ρύθμιση για την Εσωτερική Λειτουργία και Διοίκηση της ΡΑΕ», 
ενώ η οικονομική διαχείριση υπόκειται σε εκ των υστέρων έλεγχο από Ανεξάρτητους Ελεγκτές και από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Στην ΡΑΕ ανατέθηκαν νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα σχετικά με τους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας 
και του φυσικού αερίου με τους Νόμους 3426/2005 για την Ηλεκτρική Ενέργεια και 3428/2005 για το 
φυσικό αέριο, σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις των Οδηγιών 2003/54 και 2003/55 της Ευρωπα¬ 
ϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα σχετικά με τα τιμολόγια πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αε¬ 
ρίου, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών εξισορρόπησης στο φυσικό αέριο, 
καθώς επίσης και για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφοδοσίας ηλεκτρισμού και φυσικού 
αερίου. Επιπλέον, με βάση τις τροποποιήσεις που εισάγονται με τους ανωτέρω αναφερόμενους νόμους, 
αλλά και τον μεταγενέστερο 4001/2011, η ΡΑΕ ενεργεί ως αρχή επίλυσης των διαφορών όσον αφορά κα¬ 
ταγγελίες εναντίον Προμηθευτών, και ενεντίον του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου στους το¬ 
μείς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. 

Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ μπορεί κανείς 
να βρει στον ιστότοπό της καθώς και στα άρθρα 3 ως 65 του Ν.4001/2011 [101 . 


1.7 Δραστηριότητες της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Οι βασικές δραστηριότητες της αγοράς ΗΕ είναι οι ακόλουθες: 

α. Η Ετήσια, οι Μηνιαίες και οι Ημερήσιες Δημοπρασίες Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς (ΦΔΜ), 
όπως περιγράφονται στους Κανονισμούς Δημοπρασιών στις Διασυνδέσεις με τις όμορες χώρες ί41 ' 

[6], [5], [7] 

β. Δευτερεύουσα Αγορά ΦΔΜ, για τη Μεταβίβαση ή/και Μεταπώληση των εκχωρημένων Ετησίων 
και Μηνιαίων ΦΔΜ ενός Συμμετέχοντα σε έναν άλλον, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στους 
Κανονισμούς Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις [41 ' [51 ' [61 ' [?Ι . 

γ. Κατάρτιση Προγράμματος Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), όπως περιγράφεται 
στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος. 
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δ. Επιβεβαίωση προγραμμάτων εισαγωγών και εξαγωγών με γειτονικούς Διαχειριστές και έλεγχος 
των τελικών προγραμμάτων από το Νότιο Συντονιστικό Κέντρο της Ευρώπης (δουΐό θοοιτΙίη3ΐίοη 
Θθπϊθγ), όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς [81 του Διαχειριστή του Συ¬ 
στήματος. 

ε. Εκκαθάριση ΗΕΠ, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4. 

στ. Κατάρτιση Προγράμματος Κατανομής (ΠΚ και ΕΠΚ) (ϋ-1 & Ενδοημερήσιο), όπως περιγράφεται 
στο Εγχειρίδιο Κατανομής 1131 του Διαχειριστή του Συστήματος. 

ζ. Πρόγραμμα Κατανομής Πραγματικού Χρόνου (ΚΠΧ ή ΚΤϋ), όπως περιγράφεται στο ίδιο ως άνω 
Εγχειρίδιο. 

η. Καταγραφή Διαθεσιμότητας Μονάδων και Εντολών Κατανομής, όπως περιγράφεται στο ίδιο ως 
άνω Εγχειρίδιο. 

θ. Καταγραφή Ποσοτήτων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο (δες το ίδιο 
ως άνω Εγχειρίδιο). 

ι. Μεθοδολογία υπολογισμού της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων (ΟΤΑ), όπως περιγράφεται στο άρθρο 
151 του ΚΔΣ 121 και σε μεγαλύτερο βάθος στο Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης της Αγοράς του Διαχειριστή 

[ 9 ] 

ια. Εκκαθάριση Αποκλίσεων, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 35 του ΚΔΣ και στο ως άνω Εγχειρί¬ 
διο Εκκαθάρισης της Αγοράς. 

ιβ. Εκκαθάριση Επικουρικών Υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 26 του ΚΔΣ (δες ίδιο ως 
άνω Εγχειρίδιο). 

ιγ. Μηνιαίες Εκθέσεις και Δημοσιεύσεις. 

ιδ. Στατιστικά Δημοπρασιών. 

Στον ΠΙΝ. 1 παρακάτω παρουσιάζεται το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα διαδικασιών της αγοράς ΗΕ ώστε οι 
ενδιαφερόμενοι να έχουν μια πληρέστερη εικόνα του τρόπου λειτουργίας της. Συμπεριλαμβάνονται 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε ετήσια βάση (για το ημερολογιακό έτος Υ), σε μηνιαία βάση 
(για τον ημερολογιακό μήνα Μ), και σε ημερήσια βάση (για την Ημέρα Κατανομής ϋ), με τις σχετικές 
προθεσμίες. Όλες οι χρονικές αναφορές στο εγχειρίδιο αυτό είναι σε ώρα Ελλάδας. 

Το παρουσιαζόμενο χρονοδιάγραμμα μπορεί να επηρεασθεί από αλλαγές του Ελληνικού νομικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου (Νόμοι, Υ.Α., Κώδικες, Κανονισμοί Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις, κτλ). Σε περί¬ 
πτωση ανανπστοίχίας μεταξύ του παρόντος εγχειριδίου καί των προαναφερϋέντων στοιχείων, τα τελευ¬ 
ταία υπερισχύουν του εγχειριδίου. 


ΠΙΝ. 1: Χρονοδιάγραμμα Διαδικασιών της Αγοράς ΗΕ 


Α/Α 

Από 

Έως 

Εμπλεκόμενοι 

Δραστηριότητα 

Αναφορά 

ΕΤΗΣΙΑ 

1 


Υ-1 

ή 

Υ—2 

ΑΔΜΗΕ 

Προσδιορισμός Συντελεστών Απωλειών 
Εγχύσεων 

50 ΚΔΣ, [8] 

2 


Υ-1 

ή 

Υ—2 

ΑΔΜΗΕ 

Προσδιορισμός Συντελεστών Απωλειών 
Φορτίου 

50 ΚΔΣ, [8] 
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Α/Α 

Από 

Έως 

Εμπλεκόμενοι 

Δραστηριότητα 

Αναφορά 

3 


- 

ΑΔΜΗΕ 

Προσδιορισμός Λειτουργικών Ζωνών 

53 ΚΔΣ, [8] 

4 


Υ-2Μ 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση Συντελεστών Προσδιορισμού 
Κάλυψης 

22 ΚΣΗΕ, ΕΚΣΗΕ 

5 


Υ-1 

ΑΔΜΗΕ, 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Διεξαγωγή Ετήσιας Δημοπρασίας ΦΔΜ 

4.02 ΑΚ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

6 


Μ-1 

ΑΔΜΗΕ, 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Διεξαγωγή Μηνιαίας Δημοπρασίας ΦΔΜ 

4.02 ΑΚ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

7 


ΤΗ (νν-1) 
12:00 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Δήλωση Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων 

28 ΚΣΗΕ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

8 


ϋ-3 

14:00 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσίευση Καθαρής Ικανότητας Μετα¬ 
φοράς (ΝΤΟ) των διασυνδέσεων (εισαγω¬ 
γές -εξαγωγές) 

311 ΚΔΣ 

9 

0-2 

13:00 

0-2 

14:00 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Διεξαγωγή Δευτερεύουσας Αγοράς ΦΔΜ 
-Δημοσίευση Πίνακα Εξουσιοδότησης 
Χρήσης Χωρητικότητας 

6.01 ΑΚ 

10 

0-2 

14:00 

ϋ-1 

07:00 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Δήλωση Χρήσης Μακροχρονίων ΦΔΜ 

7.01 ΑΚ 

11 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ, 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσίευση Διαθεσιμότητας Μονάδων 
Παραγωγής 

51 ΚΔΣ 

12 


ϋ-1 

08:45 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσίευση των Δηλώσεων Χρήσης Μα¬ 
κροχρόνιων ΦΔΜ 

51 ΚΔΣ 

13 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση Πρόβλεψης Φορτίου 

51ΚΣΗΕ 

14 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση Πρόβλεψης Παραγωγής Μο¬ 
νάδων ΑΠΕ 

51ΚΣΗΕ 

15 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση των απαιτήσεων Εφεδρειών 

51ΚΣΗΕ 

16 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση της Πρόβλεψης Διαζωνικών 
Περιορισμών 

51ΚΣΗΕ 

17 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση των Περιορισμών κάθε Δια¬ 
σύνδεσης 

51ΚΣΗΕ 

18 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση της Υποχρεωτικής Λειτουργί¬ 
ας Υδροηλεκτρικών Μονάδων 

51ΚΣΗΕ 

19 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση της Παραγωγής Μονάδων σε 
Δοκιμαστική Λειτουργία 

51ΚΣΗΕ 

20 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ, 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσίευση της Καθαρής Ικανότητας Με¬ 
ταφοράς (ΝΤΟ) 

51 ΚΣΗΕ, ΑΚ 

21 


ϋ-1 

08:45 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσίευση της Διαθέσιμης Ικανότητας 
Μεταφοράς (ΑΤΟ) 

ΑΚ, [8] 
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Α/Α 

Από 

Έως 

Εμπλεκόμενοι 

Δραστηριότητα 

Αναφορά 

22 

ϋ-1 

08:45 

ϋ-1 

09:15 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή Κρυπτογραφημένων Οικονομι¬ 
κών Προσφορών στις Δημοπρασίες ΦΔΜ 1 

4.02 ΑΚ 

23 

ϋ-1 

09:15 

ϋ-1 

09:20 


Περίοδος Σιγής 

4.02 ΑΚ 

24 

ϋ-1 

09:20 

0-1 

09:35 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή Κλειδιών Αποκρυπτογράφησης 
των Οικονομικών Προσφορών στις Δημο¬ 
πρασίες ΦΔΜ 

4.02 ΑΚ 

25 

0-1 

09:35 

ϋ-1 

10:00 

ΑΔΜΗΕ 

Διεξαγωγή και Δημοσίευση Αποτελεσμά¬ 
των των Ημερησίων Δημοπρασιών 

4.02 ΑΚ 

26 

0-1 

10:00 

ϋ-1 

10:15 

ΛΑΓΗΕ 

Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα της 
Αγοράς του συνόλου των ΦΔΜ (Ετήσια, 
Μηνιαία και Ημερήσια) κάθε Συμμετέχο- 

ντα 

38 ΚΔΣ 

27 


ϋ-1 

10:00 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσίευση Προβλεπόμενης Διαθέσιμης 
Εφεδρείας 

189 ΚΔΣ 

28 


ϋ-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ, 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσίευση επικαιροποιημένης Διαθεσι¬ 
μότητας Μονάδων Παραγωγής 

51ΚΣΗΕ 

29 


ϋ-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση επικαιροποιημένης Πρόβλε¬ 
ψης Φορτίου 

51ΚΣΗΕ 

30 


0-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση επικαιροποιημένης Πρόβλε¬ 
ψης Παραγωγής Μονάδων ΑΠΕ 

51ΚΣΗΕ 

31 


0-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση των επικαιροποιημένων α¬ 
παιτήσεων Εφεδρειών 

51ΚΣΗΕ 

32 


ϋ-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση της επικαιροποιημένης Πρό¬ 
βλεψης Διαζωνικών Περιορισμών 

51ΚΣΗΕ 

33 


ϋ-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση των επικαιροποιημένων Πε¬ 
ριορισμών κάθε Διασύνδεσης 

51ΚΣΗΕ 

34 


0-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση της επικαιροποιημένης Υπο¬ 
χρεωτικής Λειτουργίας Υδροηλεκτρικών 
Μονάδων 

51ΚΣΗΕ 

35 


ϋ-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση της επικαιροποιημένης Πα¬ 
ραγωγής Μονάδων σε Δοκιμαστική Λει¬ 
τουργία 

51ΚΣΗΕ 

36 

0-4 

12:00 

0-1 

12:30 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή & Τροποποίηση Προσφορών 
Έγχυσης 

Κεφ.6 ΚΣΗΕ 

37 

0-4 

12:00 

0-1 

12:30 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή & Τροποποίηση Δηλώσεων Φορ¬ 
τίου 

Κεφ.5 ΚΣΗΕ 

38 

0-4 

12:00 

ϋ-1 

12:30 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή & Τροποποίηση Προσφορών 
Εφεδρειών 

Κεφ.7 ΚΣΗΕ 

39 

0-4 

12:00 

ϋ-1 

12:30 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή & Τροποποίηση Δηλώσεων Μη 
Διαθεσιμότητας 

Κεφ.8 ΚΣΗΕ 

40 

0-4 

12:00 

ϋ-1 

12:30 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή & Τροποποίηση Τεχνοοικονομι- 
κών Στοιχείων 

Κεφ.9 ΚΣΗΕ 


1 Οι λεπτομερείς των διαδικασιών που εκτελούνται από την εταιρία 0Α50 παρουσιάζονται στον ιστοτόπο της εταιρί¬ 
ας, νννννν.εαεε.ευ 
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Α/Α 

Από 

Έως 

Εμπλεκόμενοι 

Δραστηριότητα 

Αναφορά 







41 

0-2 

13:00 

ϋ-1 

12:30 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή & Τροποποίηση Δήλωσης Χρή¬ 
σης ΦΔΜ 

ΚΔΣ 

42 

ϋ-1 

12:30 

ϋ-1 

14:00 

ΛΑΓΗΕ 

Επίλυση ΗΕΠ 

55 ΚΣΗΕ, 
Κεφ.3 ΕΚΣΗΕ 

43 

ϋ-1 

12:30 

ϋ-1 

14:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Η ΕΠ 

57 ΚΣΗΕ 

44 

30 λεπτά από επικοι¬ 
νωνία ΑΔΜΗΕ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή Τροποποιημένων Δηλώσεων 
Χρήσης ΦΔΜ 

ΚΔΣ 

45 

ϋ-1 

15:00 

ϋ-1 

18:00 

ΛΑΓΗΕ 

Εκκαθάριση ΗΕΠ 

58 ΚΣΗΕ, 

Κεφ.4 ΕΚΣΗΕ 

46 

ϋ-1 

14:00 

ϋ-1 

17:30 

ΑΔΜΗΕ 

Επιβεβαίωση - Ανταλλαγή προγραμμάτων 
διασυνδέσεων με Γειτονικούς Διαχειρι¬ 
στές 

[8] 

47 

ϋ-1 

14:00 

ϋ-1 

18:30 

ΑΔΜΗΕ 

Επίλυση Προγράμματος Κατανομής 

55 ΚΔΣ, 

[13] 

48 

0-1 

14:00 

ϋ-1 

18:30 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσίευση Προγραμμάτων Κατανομής 

55 ΚΔΣ, 

[13] 

49 

ϋ 

00:00 

ϋ 

22:00 

ΑΔΜΗΕ 

Επίλυση και Δημοσίευση Ενδοημερήσιου 
Προγράμματος Κατανομής 

55 ΚΔΣ, 

[13] 

50 


ϋ+1 

10:00 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσιοποίηση των Συγκεντρωτικών Α¬ 
ποκλίσεων μεταξύ της Πραγματικής Κατα¬ 
νομής και της Πρόβλεψης για κάθε Περίο¬ 
δο Κατανομής της Ημέρας ϋ 


51 

ϋ+1 

ϋ+20 

(0+4) 

ΑΔΜΗΕ 

Υπολογισμός Οριακής Τιμής Αποκλίσεων 
για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας 
Κατανομής ϋ 

293.8 ΚΔΣ 

(144 ΚΔΣ) 

52 

Ρ+1 

ϋ+20 

(0+4) 

ΑΔΜΗΕ 

Εκκαθάριση των Αποκλίσεων 

293.8 ΚΔΣ 

(144 ΚΔΣ), [9] 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

53 


Μ+1 

(0+4) 

ΑΔΜΗΕ 

Εκκαθάριση των Επικουρικών Υπηρεσιών 
του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα. 

293.8 ΚΔΣ 

(144 ΚΔΣ), [9] 

54 


Μ+1 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσιοποίηση Μηνιαίων Αναφορών 
Αποτελεσμάτων ΗΕΠ. 

5,7 ΚΣΗΕ 

55 


Μ+1 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσιοποίηση Μηνιαίων Αναφορών 
Αποτελεσμάτων Μηνιαίων και Ημερήσιων 
Δημοπρασιών. 



ΕΚΣΗΕ: Το παρόν Εγχειρίδιο 

ΚΔΣ: Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ 121 

ΑΚ: Κανονισμοί Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις (ΊπΙετεοηπεεΙίοη Αιχβ55 Κυίεε' ή ΆυεΙίοπ ΚυΙεε') Ι41 ' 16] ' Ι51 ' 171 
[ηπ]: Αριϋμός αναφοράς στον Κατάλογο Αναφορών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡ¬ 
ΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 


2.1 Εισαγωγή 

Προϋπόθεση της συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού («Η- 
ΕΠ») και της παροχής πρόσβασης στις κατάλληλες διαδικτυακές πλατφόρμες που λειτουργούν ο Λει¬ 
τουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής Συστήματος, είναι η εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων που 
τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. 

Δια της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, οι Συμμετέχοντες (οι οποίοι παρουσιάστηκαν στο Κεφά¬ 
λαιο 1), συνάπτουν (α) με το Λειτουργό της Αγοράς «Σύμβαση Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προ¬ 
γραμματισμού (ΣΣΗΕΠ)», η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας (ΚΣΗΕ), όπως εκάστοτε ισχύει και (β) με το Διαχειριστή του Συστήματος «Σύμβαση Συναλλαγών Δι¬ 
αχειριστή Συστήματος (ΣΣΔΣ)», η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήμα¬ 
τος (ΚΔΣ), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Η ΣΣΗΕΠ έχει ως αντικείμενο τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλα¬ 
γών ΗΕΠ, ενώ η ΣΣΔΣ έχει ως αντικείμενο τις Συναλλαγές των Αποκλίσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας, των Επι¬ 
κουρικών Υπηρεσιών, της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ι¬ 
σχύος στα πλαίσια του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. Οι Συμβάσεις παρέχουν στους 
Συμμετέχοντες το δικαίωμα να προβαίνουν σε κάθε σχετική νόμιμη ενέργεια συμμετοχής στα παραπάνω 
Σύστηματα Συναλλαγών, τηρώντας τις διατάξεις των Κωδίκων, και να λαμβάνουν τις πληρωμές που τους 
αναλογούν, και επάγονται την υποχρέωση αυτών να εξοφλούν τις χρεώσεις που τους αναλογούν, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις των Κωδίκων. Αντίστοιχα, παρέχουν στο Λειτουργό της Αγοράς και στο Διαχειριστή 
του Συστήματος τα δικαιώματα και επάγονται τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις των Κωδί¬ 
κων. 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαδικασίες για την υποβολή της αιτήσεως και την εγγραφή στο 
Μητρώο Συμμετεχόντων καθώς και η μεθοδολογία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμ¬ 
μετέχοντες για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ΣΣΗΕΠ, μέχρι να 
οριστούν από το Λειτουργό της Αγοράς οι Φορείς Εκκαθάρισης και Κάλυψης ΗΕΠ. 


2.2 Διαδικασία Εγγραφής Συμμετέχοντα 

Σύμφωνα με το άρθρο 2, §1 του ΚΣΗΕ για την εγγραφή στο μητρώο Συμμετεχόντων υποβάλλεται στον 
Λειτουργό της Αγοράς μια αίτηση που απευθύνεται τόσο προς το Λειτουργό της Αγοράς όσο και προς το 
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Διαχειριστή του Συστήματος για τη σύναψη των ΣΣΗΕΠ και ΣΣΔΣ αντίστοιχα. Η αίτηση συνοδεύεται από 
δύο φακέλους δικαιολογητικών εγγράφων που προορίζονται για τον καθένα από τους φορείς. Την επό¬ 
μενη ημέρα ο Λειτουργός διαβιβάζει τον αντίστοιχο φάκελο των δικαιολογητικών στο Διαχειριστή (άρθρο 
2, §5). Στην πράξη γίνονται δύο ξεχωριστές αιτήσεις απευθυνόμενες σε κάθε φορέα συνοδευόμενες από 
τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (πρόκειται για θέμα που έχει προταθεί για αναθεώρηση και βρίσκεται στο 
στάδιο της τελικής έγκρισης από την ΡΑΕ). 

Η εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων διενεργείται από τον Λειτουργό της Αγοράς κατόπιν ελέγχου της 
πληρότητας των στοιχείων του φακέλου που αφορούν στη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. 
Προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η έγγραφη Βεβαίωση από το Διαχειριστή του Συστήματος για την 
πληρότητα των στοιχείων του φακέλου που αφορούν στη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειρι¬ 
στή Συστήματος. Με την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων ο Λειτουργός της Αγοράς χορηγεί Έγγρα¬ 
φη Βεβαίωση για την πληρότητα των απαιτήσεων του ΚΣΗΕ όσον αφορά στη σύναψη της ΣΣΗΕΠ (Παράρ¬ 
τημα VIII). 

Σε αυτή την παράγραφο παραθέτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για την εγ¬ 
γραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων όσων αφορά στα στοιχεία που αφορούν τον Λειτουργό της Αγοράς, 
ενώ στο Παράρτημα VIII παρουσιάζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των σχετικών αιτήσεων και δηλώσε¬ 
ων, καθώς και διευκρινίσεις σε σχέση με τις παραπάνω διαδικασίες. 


2.2.1 Εγγραφή Παραγωγών 

Στο Μητρώο Συμμετεχόντων εγγράφονται ως Παραγωγοί οι κάτοχοι άδειας παραγωγής για μονάδες πα¬ 
ραγωγής που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος ή 
βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία και πρόκειται να εγγραφούν στο Μητρώο Μονάδων (§ 2.2.8) που 
τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος κατά την έναρξη της εμπορικής τους λειτουργίας. Ως κάτοχος Ά¬ 
δειας Παραγωγής, ο Συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται και ως Εξαγωγέας. 

Για την εγγραφή ενός Παραγωγού στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή των παρακάτω: 

1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει 
να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω: 

- Αντίγραφο Αδειας Παραγωγής. 

- Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των ρυθμίσεων του Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Εξουσιοδότηση προς το ΛΑΓΗΕ για χρεοπιστώσεις Λογαριασμού Συμμετέχοντα. 

- Τεκμηρίωση νόμιμης εκπροσώπησης. 

Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού 

2. Δηλώσεις Παραγωγών (Παράρτημα VIII). 

3. Αντίγραφο άδειας παραγωγής και τυχόν τροποποιήσεων αυτής. 

4. Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού, που οφείλει να τηρεί ο αϊτών για τις 
ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Το πιστωτικό 
ίδρυμα θα πρέπει να λειτουργεί στην Ελλάδα αφενός για την ομαλή και ταχεία εκτέλεση της 
ΣΣΗΕΠ αφετέρου για τη διασφάλιση των οικονομικών απαιτήσεων των μερών (ο αριθμός 
λογαριασμού αναγράφεται επίσης στην αίτηση και στις δηλώσεις των Παραγωγών). 

5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα που επισυνάπτονται. 
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6. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης: 

Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού. 

- Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέ¬ 
χρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το 
καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια επο- 
πτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ. 

Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχε¬ 
τικό ΦΕΚ. 

Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. 
και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/ 
αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών 
Δ.Σ. και ΦΕΚ. 


Παρατηρήσεις 

Α) Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική 
υπηρεσία του ΛΑΓΗΕ και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα. 

Β) Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στο ΛΑΓΗΕ και δεν φέρουν την υπογραφή του νόμι¬ 
μου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει. 

Γ) Τα έγγραφα που υπογράφονται από τον αιτούντα θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας 
και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. 


2.2.2 Εγγραφή Προμηθευτών 

Προϋπόθεση για την εγγραφή ενός Προμηθευτή στο Μητρώο Συμμετεχόντων είναι η κατοχή Άδειας 
Προμήθειας, μετά από αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ως κάτοχος Αδειας Προμήθειας, ο Προ¬ 
μηθευτής έχει επίσης τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται και ως'Εμπορος. 

Για την εγγραφή ενός Προμηθευτή στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή των παρακάτω: 

1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει 
να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω: 

- Αντίγραφο Άδειας Προμήθειας. 

- Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων του Κώδικα Συναλλαγών Ηλε¬ 
κτρικής Ενέργειας. 

- Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας περί δικαιώματος ΛΑΓΗΕ ενημέρωσης πελατών. 

- Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας σε σχέση με τις συμβάσεις προμήθειας με πελάτες. 
Εξουσιοδότηση προς το ΛΑΓΗΕ για χρεοπιστώσεις Λογαριασμού Συμμετέχοντα. 

- Τεκμηρίωση νόμιμης εκπροσώπησης. 

Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού. 

Εγγυητική Επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης. 

2. Δηλώσεις Προμηθευτών (Παράρτημα VIII). 

3. Αντίγραφο Άδειας Προμήθειας και τυχόν τροποποιήσεων αυτής. 
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4. Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού, που οφείλει να τηρεί ο αϊτών για τις ανά¬ 
γκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ, Το πιστωτικό ίδρυμα 
θα πρέπει να λειτουργεί στην Ελλάδα αφενός για την ομαλή και ταχεία εκτέλεση της ΣΣΗΕΠ αφε¬ 
τέρου για τη διασφάλιση των οικονομικών απαιτήσεων των μερών (ο αριθμός λογαριασμού ανα¬ 
γράφεται επίσης στην αίτηση και στις δηλώσεις των Προμηθευτών). 

5. Εγγυητικές επιστολές ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσών εγγύησης. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις εγγυήσεις των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ δίνονται στις §§ 2.3 
και 2.4. 

6. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγ¬ 
γραφα που επισυνάπτονται. 

7. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης: 

Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού. 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέ¬ 
χρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το 
καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια επο- 
πτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ. 

Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχε¬ 
τικό ΦΕΚ. 

Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. 
και εκπροσώπησης της εταιρίας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/ 
αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών 
Δ.Σ. και ΦΕΚ. 


Παρατηρήσεις 

Α) Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική 
υπηρεσία του ΛΑΓΗΕ και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα. 

Β) Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στον ΛΑΓΗΕ και δεν φέρουν την υπογραφή του νόμι¬ 
μου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει. 

Γ) Τα έγγραφα που υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συμμετέχοντος πρέπει να φέρουν τη 
σφραγίδα της εταιρίας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. 


2.2.3 Εγγραφή Εμπόρων 

Προϋπόθεση για την εγγραφή ενός Εμπόρου στο Μητρώο Συμμετεχόντων είναι η κατοχή Άδειας Εμπορί¬ 
ας, μετά από αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 

Για την εγγραφή ενός Εμπόρου στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή των παρακάτω: 

1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει 
να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω: 

- Αντίγραφο Αδειας Εμπορίας. 

- Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων του Κώδικα Συναλλαγών Ηλε¬ 
κτρικής Ενέργειας. 

Εξουσιοδότηση προς το ΛΑΓΗΕ για χρεοπιστώσεις Λογαριασμού Συμμετέχοντα. 

- Τεκμηρίωση νόμιμης εκπροσώπησης. 




1146 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού. 

Εγγυητική Επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης. 

2. Δηλώσεις Εμπόρων (Παράρτημα VIII). 

3. Αντίγραφο Άδειας Εμπορίας και τυχόν τροποποιήσεων αυτής. 

4. Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού, που οφείλει να τηρεί ο αϊτών για τις ανά¬ 
γκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Το πιστωτικό ίδρυμα 
θα πρέπει να λειτουργεί στην Ελλάδα αφενός για την ομαλή και ταχεία εκτέλεση της ΣΣΗΕΠ αφε¬ 
τέρου για τη διασφάλιση των οικονομικών απαιτήσεων των μερών (ο αριθμός λογαριασμού ανα¬ 
γράφεται επίσης στην αίτηση και στις δηλώσεις των Εμπόρων). 

5. Εγγυητικές επιστολές ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσών εγγύησης. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις εγγυήσεις των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ δίνονται στις §§ 2.3 
και 2.4. 

6. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγ¬ 
γραφα που επισυνάπτονται.. 

7. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης: 

Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού. 

- Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέ¬ 
χρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το 
καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια επο- 
πτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ. 

Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχε¬ 
τικό ΦΕΚ. 

Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. 
και εκπροσώπησης της εταιρίας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/ 
αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών 
Δ.Σ. και ΦΕΚ. 


Παρατηρήσεις 

Α) Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική 
υπηρεσία του ΛΑΓΗΕ και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα. 

Β) Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στον ΛΑΓΗΕ και δεν φέρουν την υπογραφή του νόμι¬ 
μου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει. 

Γ) Τα έγγραφα που υπογράφονται από τον αιτούντα θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας 
και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. 


2.2.4 Εγγραφή Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών 

Οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες έχουν το δικαίωμα να προμηθεύονται ενέργεια μέσω του ΗΕΠ και να 
προγραμματίζουν εισαγωγές ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων για δική τους αποκλειστική χρήση. Για 
την εγγραφή ενός Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή των 
παρακάτω: 

1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει 
να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω: 
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- Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρι¬ 
κής Ενέργειας. 

- Δήλωση Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη περί δικαιώματος ΛΑΓΗΕ διακοπής παροχής. 
Εξουσιοδότηση προς το ΛΑΓΗΕ για χρεοπιστώσεις Λογαριασμού Συμμετέχοντα. 

- Τεκμηρίωση νόμιμης εκπροσώπησης. 

Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού. 

Εγγυητική Επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης. 

2. Δηλώσεις Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών (Παράρτημα VIII). 

3. Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού, που οφείλει να τηρεί ο αϊτών για τις ανά¬ 
γκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Το πιστωτικό ίδρυμα 
θα πρέπει να λειτουργεί στην Ελλάδα αφενός για την ομαλή και ταχεία εκτέλεση της ΣΣΗΕΠ αφε¬ 
τέρου για τη διασφάλιση των οικονομικών απαιτήσεων των μερών (ο αριθμός λογαριασμού ανα¬ 
γράφεται επίσης στην αίτηση και στις δηλώσεις των Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών). 

4. Εγγυητικές επιστολές ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσών εγγύησης. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις εγγυήσεις των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ δίνονται στις §§ 2.3 
και 2.4. 

5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγ¬ 
γραφα που επισυνάπτονται. 

6. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης 

Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού. 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέ¬ 
χρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το 
καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια επο- 
πτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ. 

Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχε¬ 
τικό ΦΕΚ. 

Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. 
και εκπροσώπησης της εταιρίας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/ 
αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών 
Δ.Σ. και ΦΕΚ. 


Παρατηρήσεις 

Α) Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική 
υπηρεσία του ΛΑΓΗΕ και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα. 

Β) Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στον ΛΑΓΗΕ και δεν φέρουν την υπογραφή του νόμι¬ 
μου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει. 

Γ) Τα έγγραφα που υπογράφονται από τον αιτούντα θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας 
και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. 


2.2.5 Συμπληρωματική Σύμβαση για Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ 

Οι Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ παράλληλα με την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων 
ως Παραγωγοί και της σύναψης της ΣΣΗΕΠ, συνάπτουν με το Λειτουργό της Αγοράς Συμπληρωματική 
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Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278 
(ΦΕΚ Β'/23.1.2012) 1151 καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής. 

2.2.6 Υποχρεώσεις Συμμετέχοντα 

Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Λειτουργό της Αγοράς σχετικά με κάθε μετα¬ 
βολή των ανωτέρω υποβληθέντων στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων. Επί¬ 
σης, υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τον Λειτουργό της Αγοράς σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή 
στην εκπροσώπησή τους στις επιμέρους διαδικασίες επικοινωνίας με τον Λειτουργό, όπως αναφέρονται 
στο Άρθρο 58, παρ.4. Όσων αφορά σε αλλαγές στο καταστατικό και στην εκπροσώπηση της εταιρείας η 
ενημέρωση γίνεται με την αποστολή επικυρωμένων αντιγράφων των νομιμοποιητικών εγγράφων, συνο- 
δευμένα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας (σύμφωνα με το πρότυπο του 
Παραρτήματος VIII). Δεδομένου ότι το Μητρώο Συμμετεχόντων μεταξύ ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ είναι κοινό, 
οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να συμμετάσχει στις δημοπρασίες Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφο¬ 
ράς (ΦΔΜ) που διενεργεί ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να ενημερώνει και το ΛΑΓΗΕ, σε θέματα σχετιζόμενα με τη 
συμμετοχή του στον ΗΕΠ. 

Προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον ΗΕΠ, κάθε Συμμετέχων οφείλει να προσκομίζει στο Λει¬ 
τουργό της Αγοράς εγγυήσεις για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών του. Ο υπολογισμός 
των εγγυήσεων μέχρι να οριστούν από το Λειτουργό της Αγοράς ο Φορέας Εκκαθάρισης και ο Φορέας 
Κάλυψης ΗΕΠ, θα γίνεται βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφεται στην § 2.4, ενώ μετά θα γίνεται με 
τη χρήση των Συντελεστών Προσδιορισμού Κάλυψης για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου (δες §2.3). 


2.2.7 Διαγραφή Συμμετέχοντα 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΣΗΕ, η διαγραφή ενός Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων και ο 
αποκλεισμός του από τα Συστήματα Συναλλαγών ΗΕΠ και Κατανομής προκύπτουν από την λύση της Σύμ¬ 
βασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Η Σύμβαση λύεται σε περίπτωση έγγραφης καταγγελίας από καθένα από τα 
μέρη και στις περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας που χορηγεί η ΡΑΕ, παύσης πληρωμών, θέσης σε ανα¬ 
γκαστική διαχείριση, κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε ενάλογο καθεστώς, όπως επίσης στην περί¬ 
πτωση λύσης της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας. 


2.2.8 Μητρώο Μονάδων 

Όλες οι Μονάδες Παραγωγής, με άδεια παραγωγής που βρίσκεται σε ισχύ, οι οποίες είναι εγκατεστημέ¬ 
νες στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με αυτήν νησιά, για τις οποίες έχει πραγμα¬ 
τοποιηθεί και ενεργοποιηθεί η σύνδεση στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 35 του Ν.2773/1999, και για τις οποίες ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να εκδίδει 
Εντολές Κατανομής, εγγράφονται στο Μητρώο Μονάδων Παραγωγής που τηρεί ο Διαχειριστής του Συ¬ 
στήματος κατόπιν αιτήσεως. 


2.3 Εγγύηση Κάλυψης Χρηματικών Υποχρεώσεων 

Στα πλαίσια του ΗΕΠ ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να αναθέσει σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την 
εκτέλεση των τραπεζικών πράξεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύ¬ 
πτουν από την συμμετοχή στον ΗΕΠ, το οποίο αποτελεί τον Φορέα Εκκαθάρισης. Επίσης, δύναται να α¬ 
ναθέσει σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την κάλυψη τυχόν ελλείμματος των συναλλαγών στο πλαίσιο του 
ΗΕΠ σε συνδυασμό με την άσκηση απαιτήσεων κατά των Πελατών προκειμένου να ισοζυγίζονται οι συ- 
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ναλλαγές στο πλαίσιο του ΗΕΠ. Για το σκοπό αυτό συνάπτει Σύμβαση Χρηματοοικονομικής Κάλυψης με 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που αποτελεί τον Φορέα Κάλυψης. 

Αντίστοιχα οι Εκπρόσωποι Φορτίου (αυτοί ορίζονται στο άρθρο 16 του ΚΣΗΕ) οι οποίοι υποβάλλουν δη¬ 
λώσεις ψορτίου στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ, οψείλουν να συνοδεύουν τις δηλώσεις αυτές από βε¬ 
βαίωση χορηγηθείσα από το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο ο Εκπρόσωπος Φορτίου τηρεί Λογαριασμό 
Συμμετέχοντα, με την οποία πιστοποιείται ότι στο Λογαριασμό Συμμετέχοντα υπάρχει επαρκές υπόλοιπο 
για την κάλυψη των χρηματικών του υποχρεώσεων από τη συγκεκριμένη Δήλωση Φορτίου. Η βεβαίωση 
αυτή πρέπει να ισχύει έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας Εκκαθάρισης ΗΕΠ για τη συγκεκριμένη Ημέ¬ 
ρα Κατανομής και δεν ανακαλείται για οποιονδήποτε λόγο. 

Για τον προσδιορισμό του χρηματικού ορίου κάλυψης των χρηματικών υποχρεώσεων που αντιστοιχούν 
σε μία Δήλωση Φορτίου για μία Ημέρα Κατανομής, λαμβάνεται το γινόμενο της συνολικής ποσότητας 
ενέργειας σε Μ\Λ/Ιι όπως αυτή δηλώνεται στη Δήλωση Φορτίου με τον Συντελεστή Προσδιορισμού Κά¬ 
λυψης σε Ευρώ/ΜΝΛ/Η, ο οποίος ισχύει για την υπόψη Ημέρα Κατανομής. Σε περίπτωση Τιμολογημένης 
Δήλωσης Φορτίου ως ποσότητα ενέργειας λογίζεται το σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας όλων των βαθ¬ 
μιδών της Δήλωσης. 

Σύμψωνα με τον ΚΣΗΕ (Άρθρο 22), οι Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης σε €/Μ\Λ/Η καθορίζονται από 
το Λειτουργό της Αγοράς για κάθε Ημέρα Κατανομής σε ένα ημερολογιακό έτος, ύστερα από έγκριση της 
ΡΑΕ. Οι Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης μπορούν να διαψέρουν για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου 
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια ψερεγγυότητας. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται: το ιστορικό ψερεγ- 
γυότητας του Εκπροσώπου Φορτίου στο Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο χρόνος συμμετο¬ 
χής του στο Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η ετήσια ποσότητα ηλεκτρικού ψορτίου που 
αντιπροσωπεύει, ο αριθμός των πελατών του, η ενδεχόμενη προσκόμιση πρόσθετων τραπεζικών εγγυή¬ 
σεων ή βεβαιώσεων χρηματοπιστωτικής ψερεγγυότητας και κάθε υποχρέωση προμήθειας μη Επιλεγό- 
ντων Πελατών. 

Οι αριθμητικές τιμές των Συντελεστών Προσδιορισμού Κάλυψης καθορίζονται για κάθε Ημέρα Κατανο¬ 
μής ενός ημερολογιακού έτους κατά τρόπο ώστε να προσεγγίζεται κατά το δυνατόν η αναμενόμενη μέση 
τιμή της Οριακής Τιμής του Συστήματος για κάθε Ημέρα Κατανομής. Για τον καθορισμό των υπόψη αριθ¬ 
μητικών τιμών, ο Λειτουργός της Αγοράς λαμβάνει υπόψη στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις τιμές της 
Οριακής Τιμής του Συστήματος για κάθε παρελθούσα Ημέρα Κατανομής, στοιχεία και συμπεράσματα της 
Μελέτης Επάρκειας Ισχύος και κάθε άλλη σχετική πληροψορία. Οι αριθμητικές τιμές των Συντελεστών 
Προσδιορισμού Κάλυψης προσδιορίζονται με γνώμονα την επίτευξη ασψαλούς περιθωρίου για την απο- 
ψυγή ελλείμματος των συναλλαγών στον ΗΕΠ, χωρίς ωστόσο την υπερβολική χρηματοοικονομική επιβά¬ 
ρυνση των Εκπροσώπων Φορτίου. 

Ο Λειτουργός της Αγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τους Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης 
για κάθε ημερολογιακό έτος δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη του υπόψη έτους. 

Ο Λειτουργός της Αγοράς δεν έχει ακόμη συμβληθεί με κάποια Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία θα 
αναλάβουν το ρόλο του Φορέα Κάλυψης και Φορέα Εκκαθάρισης. Έως ότου συμβληθεί, δε θα καθορίζο¬ 
νται οι εν λόγω συντελεστές ενώ θα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 91 και 92 του ΚΣΗΕ. Βάσει των δια¬ 
τάξεων αυτών, κάθε Συμμετέχων οψείλει να προσκομίζει εγγυήσεις για το σύνολο των υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η σχετική διαδικασία περιγράψεται 
αναλυτικά στην επόμενη παράγραψο. 
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2.4 Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

2.4.1 Γενικά 

Σύμφωνα με τις Μεταβατικές Διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) και τα άρ¬ 
θρα 89 και 91 από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς και μέχρι να οριστούν από τον Λειτουργό της Αγοράς οι 
Φορείς Εκκαθάρισης ΗΕΠ και Κάλυψης ΗΕΠ, κάθε Συμμετέχων οφείλει κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμ- 
βάσεως Συναλλαγών Ενέργειας Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) να παρέχει εγγυήσεις 
για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών του που πηγάζουν από τη Σύμβαση αυτή. Οι εγγυή¬ 
σεις θα πρέπει να καλύπτουν περίοδο έξι μηνών ήτοι από 1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου ή από 1η 
Οκτωβρίου έως 31η Μαρτίου αντίστοιχα. 

Η υποχρέωση παροχής εγγυήσεων εκπληρώνεται, σύμφωνα με το Άρθρο 91 του ΚΣΗΕ, είτε με την κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής είτε με την κατάθεση ποσού σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί για το σκοπό 
αυτό ο Λειτουργός της Αγοράς. 


2.4.2 Καθορισμός & Εκδοση Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως 

Πριν το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους Ν και σε κάθε περίπτωση μετά την 1η Οκτωβρίου του έτους 
αυτού, ο Λειτουργός της Αγοράς θα ανακοινώνει τον Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως ο οποίος θα ισχύει για το 
επόμενο έτος Ν+1. Τα στοιχεία του πίνακα αυτού θα χρησιμοποιούνται από το Λειτουργό της Αγοράς 
κατά τους υπολογισμούς που θα εκτελεί κατά τη διάρκεια του έτους Ν+1 για τον καθορισμό του ύψους 
των εγγυήσεων για τις περιόδους: 

• από 1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου του έτους Ν+1, και 

• από 1η Οκτωβρίου του έτους Ν+1 έως και έως 31η Μαρτίου του έτους Ν+2. 

Με βάση τα ιστορικά στοιχεία της περιόδου από την 1η Απριλίου έως και την 30η Σεπτεμβρίου του έτους 
Ν, υπολογίζεται για κάθε Συμμετέχοντα η Συνολική Ποσότητα Ενέργειας σε Μ\Λ/Γι που εντάχθηκε στα 
προγράμματα ΗΕΠ των Ημερών Κατανομής της περιόδου από την 1η Απριλίου έως και την 30η Σεπτεμ¬ 
βρίου του έτους Ν, ΣΠΕ 0 ι/ο4/ν-3ο/ο9/ν , ς· Ειδικότερα, οι ποσότητες ενέργειας που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ α¬ 
θροίζονται ως θετικές ποσότητες ανεξάρτητα αν αντιπροσωπεύουν εγχύσεις (παραγωγή, εισαγωγή) ή 
απομαστεύσεις (προμήθεια, εξαγωγή). 

Ακολούθως, υπολογίζεται η μέγιστη τιμή από τις Συνολικές Ποσότητες Ενέργειας στον ΗΕΠ των Συμμετε- 
χόντων, ιπ3χ(ΣΠΕοι/ο4/ν-3ο/ο9/ν , ς ), και με βάση αυτήν ορίζονται μ κλάσεις τιμών Συνολικής Ποσότητας Ε¬ 
νέργειας ΗΕΠ Συμμετέχοντα ως ακολούθως: 


1 η κλάση Κι με διάστημα τιμών από 0% έως και πι% της τιμής 

ιτι3χ(ΣΠΕοι/ο4/ν -30/09/Ν,ς)· 

2 η κλάση Κ 2 με διάστημα τιμών από π 2 % έως και π 2 % της τιμής 

ιύι3χ(ΣΠΕ 0 ι/04/ν -30/09/Ν,ς)· 


ί Π κλάση Κ, με διάστημα τιμών από π,_ι% έως και π,% της τιμής 

γπ3χ(ΣΠΕοι/ο4/ν -30/09/Ν,ς)· 
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• μ η κλήση Κ μ με διάστημα τιμών κάνω από π μ _ι% έως και 100% της τιμής 

ιπ3χ(ΣΠΕοι/ο4/ν -30/09/Ν , ς)· 

Με βάση τις παρακάνω κλάσεις τιμών Συνολικής Ποσότητας Ενέργειας Συμμετέχοντα στο πλαίσιο του 
ΗΕΠ ορίζονται μ κατηγορίες Συμμετεχόντων για το έτος Ν+1. Στις κατηγορίες αυτές κατατάσσονται οι 
Συμμετέχοντες με βάση τους σχετικούς υπολογισμούς του Λειτουργού της Αγοράς στους οποίους προ¬ 
βαίνει κατά τη διάρκεια του έτους Ν+1 κατά τον καθορισμό του ύφους των αντιστοίχων εγγυήσεων. Ο 
τρόπος με τον οποίο γίνεται η σχετική κατάταξη παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια του κειμένου. Τα 
ποσοστά π Σ , π 2 ,., π μ _ι και ο αριθμός των κλάσεων μ ορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται μια εύ¬ 

λογη κατανομή των Συμμετεχόντων στις διάφορες κατηγορίες. 

Και για τα δυο άκρα, αριστερό και δεξί (Α & Δ), κάθε κλάσεως τιμών Συνολικής ΠοσότηταςΕνέργειας ΗΕΠ 
Συμμετέχοντα (Κ,) ή ισοδύναμα και για τα δύο άκρα (Α & Δ) των μ κατηγοριών Συμμετεχόντων (Κ,) ορίζο¬ 
νται κατάλληλοι Συντελεστές Οικονομικού Κινδύνου, ΣΟΚ ΑΚ ί ή ΣΟΚ Λ<Κ ί · Για αυτούς τους συντελεστές ισχύ¬ 
ει: 


ΣΟΚα,κι - ΣΟΚ Δι κμι 

Οι Συντελεστές Οικονομικού Κινδύνου μεταβάλλονται σε κάθε κλάση τιμών Συνολικής Ποσότητας Ενέρ¬ 
γειας ΗΕΠ Συμμετέχοντα ή ισοδύναμα σε κάθε κατηγορία Συμμετέχοντα με γραμμικό τρόπο μεταξύ των 
τιμών ΣΟΚ Α Κ ί και ΣΟΚ Δ Κ ί και αντιστρόφως ανάλογα με το ύψος της Συνολικής Ποσότητας Ενέργειας ΗΕΠ 
Συμμετέχοντα (ΣΠΕ ς ), ενώ η μεγίστη τιμή τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τη μονάδα. 

Στην περίπτωση που η ΣΠΕ ς υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή από τις Συνολικές Ποσότητες Ενέργειας στον ΗΕΠ 
των Συμμετεχόντων, ιη3χ(ΣΠΕ 01 / 04 /Ν-3ο/ο9/Ν, ς) τότε ο Συντελεστής Οικονομικού Κινδύνου που αντιστοιχίζε- 
ται στον Συμμετέχοντα Σ είναι ίσος με το ΣΟΚ ΔιΚμ . 

Για κάθε κλάση τιμών Συνολικής Ποσότητας Ενέργειας ΗΕΠ Συμμετέχοντα ή ισοδύναμα σε κάθε κατηγο¬ 
ρία Συμμετέχοντα (Κ,) ορίζονται Συντελεστές Διάρκειας ασκήσεως δράστηριότητος για Συμμετέχοντες, 
ΣΔ Κ ι- Οι συντελεστές αυτοί ορίζονται ως συναρτήσεις του αριθμού των μηνών με μη μηδενική δραστηριό¬ 
τητα στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που οι Συμμετέχοντες έχουν πλήρως συμπληρώσει από 
την ημερομηνία εγγραφής τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων ως την πρώτη ημέρα της περιόδου ισχύος 
της εγγυήσεως για την οποία γίνονται οι σχετικοί υπολογισμοί του ύψους της οφειλομένης εγγυήσεως. 

Η μέγιστη τιμή των συντελεστών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1, ενώ η αντίστοιχη συνάρτηση θα 
είναι τέτοιας μορφής ώστε να δίνει: 

• μια ελάχιστη, σταθερή, τιμή ΠΣΔ^η για όσους Συμμετέχοντες έχουν ήδη συμπληρώσει 60 μήνες 
μη μηδενικής δραστηριότητας, και 

• μια τιμή μεγαλύτερη της παραπάνω ελάχιστης τιμής για τους υπόλοιπους Συμμετέχοντες που θα 
είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερη είναι η χρονική διάρκεια της δραστηριοποιήσεως του Συμ¬ 
μετέχοντα στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ορίζεται κατάλληλος Συντελεστής Ποινής, ΣΠ, με σκοπό την αποτύπωση της συμπεριφοράς του κάθε 
Συμμετέχοντα σε σχέση με την παροχή των απαιτούμενων εγγυήσεων στο Διαχειριστή του Συστήματος 
κατά τους τελευταίους 60 μήνες. 

Ειδικότερα, ο Συντελεστής Ποινής θα είναι ίσος με τη μονάδα για τους Συμμετέχοντες οι οποίοι υπέβα¬ 
λαν εμπρόθεσμα τις εγγυήσεις που ζητήθηκαν από το Λειτουργό της Αγοράς κατά τους παρελθόντες 60 
μήνες, ενώ θα προσαυξάνεται με σταθερό ποσοστό ΠΠ%ο για κάθε ημέρα καθυστερήσεως υποβολής των 
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εγγυήσεων. Αν ένας Συμμετέχων υπέβαλε τμήμα της απαιτούμενης εγγυήσεως τότε η προσαύξηση θα 
είναι αντιστρόφως ανάλογη του ασφαλιστέου ποσού που καλύφθηκε με μεγίστη τιμή το ΠΠ%ο. 

Ο Συντελεστής Ποινής λαμβάνει τιμή 1 για τους Προμηθευτές που το ισχύον, κάθε φορά, θεσμικό πλαί¬ 
σιο ορίζει ως Προμηθευτές τελευταίου καταφυγίου. 

Στον ΠΙΝ. 2 παρακάτω παρουσιάζεται μια ενδεικτική μορφή ενός Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως. Στον πίνακα 
αυτόν και για λόγους απλότητας παρουσιάζεται, για όλες τις κατηγορίες Συμμετεχόντων, μια συνάρτηση 
για τους Συντελεστές Διάρκειας. 


2.4.3 Υπολογισμός ύψους οφειλομένων εγγυήσεων 

Στη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους Ν, ο Λειτουργός της Αγοράς προβαίνει δύο φορές στον υπολο¬ 
γισμό του ύψους των ποσών των οφειλομένων εγγυήσεων για όλους τους Συμμετέχοντες. Ειδικότερα, 

• μέχρι την 10 Π Μαρτίου του έτους Ν ολοκληρώνονται οι υπολογισμοί και ανακοινώνονται προς 
τους υπόχρεους τα ύψη των απαιτούμενων εγγυήσεων για την περίοδο από 1 ης Απριλίου έως και 
30 πς Σεπτεμβρίου του έτους Ν, 

• μέχρι την 10 η Σεπτεμβρίου του έτους Ν ολοκληρώνονται οι υπολογισμοί και ανακοινώνονται προς 
τους υπόχρεους τα ύψη των απαιτούμενων εγγυήσεων για την περίοδο από 1 ης Οκτωβρίου του 
έτους Ν έως και 31 ης Μαρτίου του έτους Ν+1. 

Για τον υπολογισμό του ύψους της εγγύησης για τον ΗΕΠ χρησιμοποιούνται ιστορικά στοιχεία της εκκα- 
θαρίσεως ΗΕΠ των τελευταίων μηνών καθώς και τα στοιχεία του ισχύοντος Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως . 
Πιο συγκεκριμένα, 

• για την περίοδο από 1 πς Απριλίου έως και 30 ης Σεπτεμβρίου του έτους Ν χρησιμοποιούνται στοι¬ 
χεία από την εκκαθάριση ΗΕΠ που αφορούν στην περίοδο από την 1 η Οκτωβρίου του έτους Ν-1 
έως και την 28 Π Φεβρουάριου (ή ανάλογα με το έτος 29 η Φεβρουάριου) του έτους Ν καθώς και τα 
στοιχεία του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως που ανακοινώθηκαν πριν το τέλος του έτους Ν-1 και ι¬ 
σχύουν για τους σχετικούς υπολογισμούς που εκτελούνται στη διάρκεια του έτους Ν, ενώ 

• για την περίοδο από 1 ης Οκτωβρίου του έτους Ν έως και 31 ηι; Μαρτίου του έτους Ν+1 χρησιμο¬ 
ποιούνται στοιχεία από την εκκαθάριση ΗΕΠ που αφορούν στην περίοδο από την 1 η Απριλίου 
του έτους Ν έως και την 31 η Αυγούστου του έτους Ν καθώς και τα στοιχεία του Πίνακα Ποσών Εγ- 
γυήσεως που ανακοινώθηκαν πριν το τέλος του έτους Ν-1 και ισχύουν για τους σχετικούς υπολο¬ 
γισμούς που εκτελούνται στη διάρκεια του έτους Ν. 

Η διαδικασία καθορισμού του ύψους των απαιτουμένων εγγυήσεων για τον ΗΕΠ περιλαμβάνει τα ακό¬ 
λουθα στάδια: 

• Με βάση τα ιστορικά στοιχεία των εκκαθαρίσεων ΗΕΠ των προαναφερθέντων χρονικών περιόδων 
προσδιορίζεται για όλους τους Συμμετέχοντες: 

- η Μέση Ημερήσια Χρέωσή τους στο πλαίσιο του ΗΕΠ (Μ ΗΧ Η επ,ς) καθώς και, 

- η Συνολική Ποσότητα Ενέργειας σε ΜΝΛ/Μ που εντάχθηκε στα προγράμματα ΗΕΠ (ΣΠΕ ς ). 

• Οι Συμμετέχοντες κατατάσσονται στις διάφορες κατηγορίες Συμμετεχόντων του ισχύοντος Πίνακα 
Ποσών Εγγυήσεως με βάση τη ΣΠΕ ς . 

• Για κάθε Συμμετέχοντα υπολογίζεται ένας Συντελεστής Διάρκειας (ΣΔ ς ), ένας Συντελεστής Οικο¬ 
νομικού Κινδύνου (ΣΟΚ ς ) και ένας Συντελεστής Ποινής (ΣΠ ς ). Ο υπολογισμός γίνεται με βάση την 
κατηγορία Συμμετέχοντα στην οποία ταξινομήθηκε, τη Συνολική Ποσότητα Ενέργειας του και 
λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά στοιχεία του ισχύοντος Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως. 
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• Για κάθε Συμμετέχοντα υπολογίζεται ένας μοναδικός Συντελεστής Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου 
(ΣΧΠΚ Σ ) ο οποίος προκύπτει ως το γινόμενο του αντιστοιχούντος σε αυτόν Συντελεστού Διάρκειας, 
του Συντελεστού Οικονομικού Κινδύνου και του Συντελεστού Ποινής. 

• Το ύφος της απαιτουμένης εγγυήσεως ΗΕΠ για κάθε Συμμετέχοντα (ΕΓΓ-ΗΕΠ Σ ) υπολογίζεται ως το 
γινόμενο των ακολούθων παραγόντων: 

- της αντιστοιχούσης σε αυτόν ιστορικής ΜΗΧηεπ,ς, 

- του υπολογισθέντος με τον πιο πάνω τρόπο ΣΧΠΚ ς , και 

- του αριθμού ΝΗ ο οποίος απεικονίζει τον αριθμό των ημερών δυο τυπικών μηνών (δηλ. 60) 
ή του αριθμού 14 ο οποίος αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ημερών δυο ημερολογιακών ε¬ 
βδομάδων στην περίπτωση που ο Συμμετέχων αιτηθεί με δήλωσή του στο Λειτουργό της Α¬ 
γοράς, την οποία κοινοποιεί στη ΡΑΕ, την εβδομαδιαία εξόφληση των οφειλών του στο πλαί¬ 
σιο της Διαδικασίας Εκκαθαρίσεως Λογαριασμών ΗΕΠ. 

Διευκρινίζεται ότι η ΜΗΧ Η επ,ς υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ημερησίων, μη μηδενικών, χρεοπιστώ¬ 
σεων στο πλάισιο της εκκαθαρίσεως ΗΕΠ που υπολογίστηκαν για τον Συμμετέχοντα Σ κατά τις προανα- 
φερθείσες χρονικές περιόδους. 


Η εξίσωση που περιγράφει το ύψος της απαιτουμένης εγγυήσεως ΗΕΠ για κάθε Συμμετέχοντα είναι η 
ακόλουθη: 


ΕΓΓ-ΗΕΠ, = ΜΗΧηεπ,ς χ ΣΧΠΚ ς χ ΝΗ 

όπου: 

ΣΧΠΚ ς = ΣΔ ς χΣΟΚ ς χΣΠ ς 
ΝΗ = 60 ή 14 


2.4.4 Υπολογισμός ύφους οφειλομένων εγγυήσεων για νέους Συμμετέχοντες 

Με βάση τις προβλέψεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 91 του ΚΣΗΕ για την εγγραφή ενός νέου Συμμε¬ 
τέχοντα στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η παροχή εγγυήσεων για την κάλυψη του συνόλου των 
υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της Συμβάσεως Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελλείψει ιστορικών 
στοιχείων εκκαθάρισης για έναν νέο Συμμετέχοντα, διαφοροποιείται ο υπολογισμός του ύψους των εγ¬ 
γυήσεων που οφείλει να καταθέσει προς το Λειτουργό της Αγοράς. 

Ειδικότερα, το ύψος της απαιτουμένης εγγυήσεως για τον ΗΕΠ υπολογίζεται ως το 0,25% της μεγίστης 
εγγυήσεως για τον ΗΕΠ η οποία έχει υπολογιστεί για το εξάμηνο 

• 1ης Απριλίου του έτους Ν έως 30ης Σεπτεμβρίου του έτους Ν ή 

• 1ης Οκτωβρίου του έτους Ν έως 31ης Μαρτίου του έτους Ν+1 

ανάλογα σε ποιο από τα 2 εξάμηνα ανήκει η ημερομηνία εγγραφής του Συμμετέχοντα στο Μητρώο Συμ¬ 
μετεχόντων. 

Η περίοδος ισχύος της εγγυήσεως για τον ΗΕΠ θα είναι τουλάχιστον τρεις μήνες από την ημερομηνία εγ¬ 
γραφής του νέου Συμμετέχοντα στο Μητρώο Συμμετεχόντων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την επομένη 
31η Μαρτίου ή 30η Σεπτεμβρίου ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής. 

Αν ο νέος Συμμετέχων αρχίσει να δραστηριοποιείται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε χρόνο μεταγε¬ 
νέστερο από το χρόνο λήξεως των παραπάνω εγγυήσεων, τότε μετά τον πρώτο ημερολογιακό μήνα δρα¬ 
στηριοποιήσεις ο Λειτουργός της Αγοράς καλεί το νέο Συμμετέχοντα να υποβάλλει νέες εγγυήσεις του 
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ίδιου ύφους με τις παραπάνω και με περίοδο ισχύος τουλάχιστον τρεις μήνες και σε κάθε περίπτωση 
μέχρι την επομένη 31η Μαρτίου ή 30η Σεπτεμβρίου ανάλογα με την ημερομηνία ενάρξεως της δραστη- 
ριοποιήσεώς του. 

Με τη συμπλήρωση των πρώτων τριών μηνών δραστηριοποιήσεως του νέου Συμμετέχοντα, ο Λειτουργός 
της Αγοράς προβαίνει σε υπολογισμό του ύψους των δυο απαιτουμένων εγγυήσεων χρησιμοποιώντας τα 
ιστορικά στοιχεία εκκαθάρισης της περιόδου αυτής και με βάση τη μέση ημερήσια χρεοπίστωση ΗΕΠ 
προκειμένου για τον υπολογισμό της εγγυήσεως για τον ΗΕΠ και τη μέση μηνιαία χρεοπίστωση για τον 
υπολογισμό της εγγυήσεως για τις εκτός ΗΕΠ δοσοληψίες. 

Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ των υπολογισθέντων υψών των δυο εγγυήσεων και των υψών των 
αντιστοίχων κατατεθειμένων υπερβαίνει το 20% των κατατεθειμένων, ο Λειτουργός της Αγοράς θα κα- 
λέσειτο νέο Συμμετέχοντα να προβεί στην παροχή συμπληρωματικών εγγυήσεων με περίοδο ισχύος μέ¬ 
χρι την επομένη 31η Μαρτίου ή 30η Σεπτεμβρίου ανάλογα με την ημερομηνία που συμπληρώθηκε το 
πρώτο τρίμηνο δραστηριοποιήσεως του νέου Συμμετέχοντα. 

Ο υπολογισμός του ύψους των απαιτουμένων εγγυήσεων για τις επόμενες εξαμηνιαίες περιόδους ισχύος 
από το εξάμηνο που ανήκει η παραπάνω τρίμηνη περίοδος, εκτελείται όπως και για τους υπόλοιπους 
Συμμετέχοντες. 


2.4.5 Εγγυητικές επιστολές 

Σύμφωνα με το άρθρο 91 των Μεταβατικών Διατάξεων του ΚΣΗΕ η εγγυητική επιστολή που καταθέτει ο 
Συμμετέχων για την παροχή εγγύησης πρέπει να είναι ανέκκλητη, να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη 
τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέλος της Ευρωπαικής'Ενωσης, να έχει τον τύπο και το περιεχό¬ 
μενο που καθορίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς (υπόδειγμα στο Παράρτημα VIII) και να επιτρέπει 
τμηματικές αναλήψεις από τον Λειτουργό της Αγοράς για την εξόφληση χρηματικών υποχρεώσεων του 
Συμμετέχοντα προς αυτόν που προκύπτουν από τη διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ. 
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ΠΙΝ. 2: Ενδεικτική μορφή ενός Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως. 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ 

Κατηγορία 

Σομμετέχοντα 

Συντελεστής Διάρκειας 

(%) 

Αριστερό άκρο Κατηγορίας Σομμετέχοντα 

Δεξιό άκρο Κατηγορίας Σομμετέχοντα 

Συντελεστής 

Ποινής 

Συνολική Ποσότητα 
Ενέργειας ΗΕΠ 
(ΜννΚ) 

Συντελεστής 

Οικονομικού 

Κινδύνου 

(%) 

Συνολική Ποσότητα 
Ενέργειας ΗΕΠ 
(ΜΥνύ) 

Συντελεστής 

Οικονομικού 

Κινδύνου 

(%> 

1η 

ΠΣΔ πιίη % + (1 -Μ ς / 60) * (1-ΠΣΔπ,ίη %) 
για Μ Σ <60 

ΠΣΔ Γη ; η % 
για Μ ς >60 

0 %*ΙΠ3χ(ΣΠΕοι/04/Ν-30/09/Ν/Σ) 

ΣΟΚα,κι 

Πι %*ΙΠ3 χ(ΣΠΕοι/04/Ν-30/09/Ν,ς) 

ΣΟΚλ,κι 

Επιβάλλεται 
προσαύξηση 
ΠΠ% 0 για κάθε 
ήμερα 

καθυστερήσεως 
υποβολής των 
εγγυήσεων κατά 
τους τελευταίους 
60 μήνες. 

2η 

Πι %*ΙΠ&χ(ΣΠΕοι/04/Ν-30/09/Ν,ς) 

ΣΟΚα,κ 2 

Π 2 % *ΠΤ3χ(ΣΠΕοι /04/Ν-30/09/Ν,ς) 

ΣΟΚλ,κ 2 

3η 

Π2 % *πιηχ(ΣΠΕοι /04/Ν-30/09/ν,ς) 

ΣΟΚα,κ3 

Π 3 %*Π13χ(ΣΠΕοΐ /04/Ν-30/09 /Ης) 

ΣΟΚλ,κ3 


Μ ς ο αριθμός μηνών για το 
Σομμετέχοντα Σ με μη μηδενική 
δραστηριότητα από την ημερομηνία 
εγγραφής του στο Μητρώο 
Συμμετεχόντων μέχρι την πρώτη 
ημέρα της περιόδου ισχύος της 
εγγυήσεως 






Πί_ι %*Π13 χ(ΣΠΕοι/04/Ν-30/09/ΝΑ 

ΣΟΚα,κϊ 

Π ί %*ηΤ3χ(ΣΠΕοΐ/04/Ν-30/09/Ν^) 

ΣΟΚλ,κ, 






Ρη 

Ιμ-1 %*ΠΊ&χ(ΣΠΕοι/04/Ν-30/09/Ν,Σ 

ΣΟΚ Α ,κ μ 

100 % *Π13Χ (ΣΠΕοί /04/Ν-30/09/Ν,Σ 

ΣΟΚ δ ,κ η 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 


3.1 Εισαγωγή 

3.1.1 Γενικά 

Ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ) είναι η ημερήσια διαδικασία επίλυσης της αγοράς η 
οποία λαμβάνει χώρα την προηγούμενη ημέρα της Ημέρας Κατανομής. Η Ημέρα Κατανομής είναι μία 
ημερολογιακή ημέρα σε ώρες Ελλάδας. Αποτελείται από έναν αριθμό ωριαίων Περιόδων Κατανομής, 
συνήθως 24, εκτός από τις "μικρές" και "μεγάλες" ημέρες το φθινόπωρο και την άνοιξη αντίστοιχα, όπου 
η τοπική ώρα μεταβάλλεται μία ώρα μπροστά και πίσω αντίστοιχα. Η μικρή Ημέρα Κατανομής αποτελεί- 
ται από 23 Περιόδους Κατανομής (απουσιάζει η ώρα από τις 03:00 ως τις 04:00), και η μεγάλη Ημέρα 
Κατανομής αποτελείται από 25 Περιόδους Κατανομής (η ώρα από τις 03:00 ως τις 04:00 εμφανίζεται δύο 
φορές). 


3.1.2 Αντικείμενο ΗΕΠ 

Το αντικείμενο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

α. κατάρτιση ενός βέλτιστου προγράμματος ένταξης μονάδων και έγχυσης ενέργειας για την εξυπη¬ 
ρέτηση της ζήτησης ενέργειας για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, με τρόπο ώ¬ 
στε να μεγιστοποιείται το κοινωνικό πλεόνασμα (διαφορά του κοινωνικού οφέλους από το συνο¬ 
λικό κόστος παραγωγής), 

β. κατάρτιση προγραμμάτων Επικουρικών Υπηρεσιών ώστε να καλύπτονται οι σχετικές ανάγκες για 
κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής στο ελάχιστο συνολικό κόστος, 

γ. προσδιορισμός της Οριακής Τιμής Παραγωγής σε κάθε Λειτουργική Ζώνη για κάθε Περίοδο Κατα¬ 
νομής της Ημέρας Κατανομής, 

δ. υπολογισμός της Οριακής Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ) για την ενέργεια, για κάθε Περίοδο Κατα¬ 
νομής της Ημέρας Κατανομής, και 

ε. υπολογισμός των Τιμών Εφεδρείας για κάθε τιμολογούμενη Επικουρική Υπηρεσία για κάθε Περί¬ 
οδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. 

3.1.3 Συμμετοχή στον ΗΕΠ 

Στα πλαίσια της συμμετοχής στον ΗΕΠ εκτελούνται τα ακόλουθα: 
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α. υποβολή μη τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κα¬ 
τανομής από τους Εκπροσώπους Φορτίου για τους Πελάτες που καταναλώνουν ενέργεια εντός 
της Ελληνικής Επικράτειας, 

β. υποβολή τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανο¬ 
μής από τους Συμμετέχοντες, όταν αυτοί είναι είτε κάτοχοι Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς 
(ΦΔΜ) είτε αντισυμβαλλόμενοι κατόχων ΦΔΜ, για εξαγωγές ενέργειας, 

γ. υποβολή τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανο¬ 
μής από Παραγωγούς για αντλητικές μονάδες σε λειτουργία άντλησης, 

δ. υποβολή μη τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κα¬ 
τανομής από τους από Παραγωγούς και τους Προμηθευτές για τα βοηθητικά φορτία των μονά¬ 
δων όταν αυτά δεν καλύπτονται από την παραγωγή των μονάδων, 

ε. υποβολή τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατα¬ 
νομής από Παραγωγούς για τις Κατανεμόμενες Μονάδες, 

στ. υποβολή τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατα¬ 
νομής από το Λειτουργό της Αγοράς για τις Συμβεβλημένες Μονάδες. Οι τιμολογούμενες προ¬ 
σφορές ενέργειας για τις Συμβεβλημένες Μονάδες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τιμές της 
σχετικής σύμβασης, 

ζ. υποβολή τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατα¬ 
νομής από τους Συμμετέχοντες, όταν αυτοί είναι είτε κάτοχοι Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς 
(ΦΔΜ), είτε αντισυμβαλλόμενοι κατόχων (ΦΔΜ), για εισαγωγές ενέργειας, 

η. υποβολή μη τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κα¬ 
τανομής από το Λειτουργό της Αγοράς για τις μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ (εφε¬ 
ξής Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ), τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες σε δοκι¬ 
μαστική λειτουργία. 

θ. υποβολή Δηλώσεων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κα¬ 
τανομής από τους Παραγωγούς για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των Υ¬ 
δροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης, 

ι. υποβολή τιμολογούμενων Προσφορών Εφεδρειών για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κα¬ 
τανομής από Παραγωγούς για τις Κατανεμόμενες Μονάδες, 

ια. υποβολή τιμολογούμενων Προσφορών Εφεδρειών για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κα¬ 
τανομής από το Διαχειριστή του Συστήματος για τις Συμβεβλημένες Μονάδες. Οι τιμολογούμενες 
προσφορές εφεδρειών για τις Συμβεβλημένες μονάδες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τιμές της 
σχετικής σύμβασης, 

ιβ. υποβολή Δηλώσεων Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ (ΚΜΣ) από κατόχους ά¬ 
δειας παραγωγής Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, 

ιγ. υποβολή Δηλώσεων Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας για κάθε Περίοδο Κατανομής της Η¬ 
μέρας Κατανομής από τους Παραγωγούς για κάθε μονάδα, και 

ιδ. υποβολή Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων από τους Παραγωγούς για τις μονάδες. 

3.1.4 Δομή Κεφαλαίου 

Η δομή του Κεφαλαίου έχει ως εξής: 

Στην παράγραφο 3.2 περιγράφονται οι ενέργειες του Διαχειριστή του Συστήματος πριν την κατάρτιση του 

ΗΕΠ: η διαχείριση των διασυνδέσεων, ο υπολογισμός των συντελεστών απωλειών, ο προσδιορισμός των 



1158 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


περιορισμών μεταξύ των λειτουργικών ζωνών του συστήματος, η πρόβλεψη του φορτίου και της παρα¬ 
γωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, η παραγωγή από κατανεμόμενες μονά¬ 
δες ΣΗΘΥΑ, ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για επικουρικές υπηρεσίες, και η δημοσιοποίηση των 
προβλεπομένων στοιχείων. 

Στην παράγραφο 3.3 περιγράφονται τα δεδομένα εισόδου του ΗΕΠ από τον Λειτουργό της Αγοράς και 
τους Συμμετέχοντες, καθώς ο έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων αυτών και οι χρεώσεις λόγω μη νόμι¬ 
μων προσφορών και δηλώσεων. 

Στην παράγραφο 3.4 παρουσιάζεται ο χρονικός ορίζοντας προγραμματισμού του ΗΕΠ, τα δεδομένα εισό¬ 
δου, οι απώλειες του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής, η μεθοδολογία επίλυσης του 
ΗΕΠ, και η μεθοδολογία συνεκτίμησης των απωλειών εγχύσεως και φορτίου. 

Στην παράγραφο 3.5 περιγράφονται τα αποτελέσματα του ΗΕΠ, που συνίστανται στον προγραμματισμό 
των μονάδων παραγωγής, των εισαγωγών και εξαγωγών, των τιμολογούμενων φορτίων, τη διάθεση υ¬ 
πηρεσιών επικουρικών υπηρεσιών από τις μονάδες παραγωγής, και τις τιμές ενέργειας, πρωτεύουσας 
εφεδρείας και εύρους δευτερεύουσας ρύθμισης. 

Στην παράγραφο 3.6 περιγράφονται οι δραστηριότητες του Λειτουργού της Αγοράς μετά την κατάρτιση 
του Προγράμματος ΗΕΠ: η δημοσιοποίηση του ημερήσιου προγράμματος, τα δεδομένα εξόδου που με- 
ταφέρονται στην ημερήσια εκκαθάριση, καθώς και τα δεδομένα που μεταφέρονται στο Πρόγραμμα Κα¬ 
τανομής του Διαχειριστή του Συστήματος. 

Στην παράγραφο 3.7 περιγράφεται ο έλεγχος ενεργοποίησης των Περιορισμών Μεταφοράς μεταξύ των 
λειτουργικών ζωνών του συστήματος. 

Στην παράγραφο 3.8 περιγράφονται οι διάφορες ενέργειες κατά τη διάρκεια καταστάσεων εκτάκτου α¬ 
νάγκης: η δήλωση έκτακτης ανάγκης, οι ενέργειες του Λειτουργού της Αγοράς και οι διοικητικά οριζόμε¬ 
νες τιμές. 

Τέλος, στην παράγραφο 3.9 περιγράφεται η δημοσίευση των στοιχείων του συστήματος συναλλαγών 
ηλεκτρική ενέργειας. 
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3.2 Δραστηριότητες που Προηγούνται του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμ¬ 
ματισμού 

3.2.1 Διαχείριση Διασυνδέσεων 

Το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς της Ελλάδας επικοινωνεί με Αθ γραμμές μεταφοράς στα βόρεια 
σύνορα με την Αλβανία, τη ΡΥΚΟΜ και τη Βουλγαρία, στα ανατολικά με την Τουρκία, και με σύνδεση 
ΗΝ/ϋθ (καλώδιο) με την Ιταλία. Για την εμπορική εκμετάλλευση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ε¬ 
νέργειας έχουν εκπονηθεί Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν θεσμοθετηθεί Κανονισμοί 
Δημοπρασιών από το Διαχειριστή του Συστήματος και τους αντίστοιχους διαχειριστές των όμορων χω- 

ρών [4],[5],[6],[7]_ 

Οι Συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να εισάγουν ή να εξάγουν ενέργεια στο ελληνικό σύστημα πρέπει 
να εξασφαλίσουν Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς (ΦΔΜ) στις διασυνδέσεις. Όσον αφορά τη χρήση τους 
στην Ελληνική αγορά, τα ΦΔΜ διακρίνονται σε μακροχρόνια και βραχυχρόνια. 

Μακροχρόνια και βραχυχρόνια ΦΔΜ 

Τα ΦΔΜ που εκχωρούνται από το Διαχειριστή του Συστήματος σε Ετήσια και Μηνιαία βάση θεωρούνται 
μακροχρόνια ΦΔΜ. Αντίθετα, τα ΦΔΜ που εκχωρούνται σε Ημερήσια βάση, θεωρούνται βραχυχρόνια. Σε 
περίπτωση που κάποιο δικαίωμα εκδίδεται από όμορο Διαχειριστή σε κάποια χρονική βάση που δεν ε¬ 
ντάσσεται στις παραπάνω, η διάκριση ανάμεσα σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ΦΔΜ γίνεται βάσει του 
τύπου της Δημοπρασίας με την οποία ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος εκχώρησε την αντίστοιχη 
Ικανότητα Μεταφοράς . 2 


Παρόλα αυτά, όσον αφορά τη χρήση των ΦΔΜ στην Ελληνική αγορά και ανεξάρτητα από το Διαχειριστή 
που κατένειμε τα ΦΔΜ, οι διαδικασίες και οι προθεσμίες που προβλέπονται για τον προγραμματισμό 
τόσο των προγραμμάτων ανταλλαγών όσο και των ποσοτήτων ενέργειας που θα εισαχθούν στην Ελληνι¬ 
κή επικράτεια ή θα εξαχθούν από αυτή, καθορίζονται βάσει του ισχύοντος Ελληνικού νομικού και ρυθμι¬ 
στικού πλαισίου. 3 Στα πλαίσια αυτά, ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει και υποβάλλει στο Λει¬ 
τουργό της Αγοράς τις μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες δεσμευμένες ικανότητες μεταφοράς των διασυν¬ 
δέσεων, τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν σε επιβεβαιωμένες δηλώσεις χρήσης μακροχρονίων 
δικαιωμάτων και τις διαθέσιμες ικανότητες μεταφοράς των διασυνδέσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις 
των σχετικών Κανονισμών Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις Ι41 ' Ι51 ' [61 ' Ρ1 , τον ΚΔΣ 121 και το αντίστοιχο Εγχειρί¬ 
διό του. 


3.2.1.1 Συμμετέχοντες με Δικαίωμα Υποβολής Προγραμμάτων 

Οι ακόλουθοι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής προγραμμάτων στις διασυνδέσεις σύμφωνα με 
τους όρους των αδειών τους: 


2 Για παράδειγμα, κάποιοι Διαχειριστές εκχωρούν ΦΔΜ σε εβδομαδιαία βάση και δε διαθέτουν διαδικασία εκχώρησης 
ΦΔΜ σε Ημερήσια βάση. Δεδομένου ότι η αντίστοιχη ποσότητα ΦΔΜ που εκχωρείται από το Διαχειριστή του Ελληνικού 
Συστήματος, εκχωρείται σε ημερήσια βάση, τα προαναφερθέντα εβδομαδιαία ΦΔΜ θεωρούνται, όσον αφορά τη μεταχεί¬ 
ρισή τους στην Ελληνική αγορά, ως βραχυχρόνια. 

3 Για παράδειγμα, αν σε μία διασύνδεση ί χρησιμοποιείται από συμμετέχοντα μακροχρόνιο ΦΔΜ εκχωρηθέν από όμορο 
Διαχειριστή, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης χρήσης του στο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος είναι αυτή 
που ισχύει και για τα αντίστοιχα ΦΔΜ που εκχωρούνται από το Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος για την διασύν¬ 
δεση ί, όπως αυτή αναφέρεται στους σχετικούς Κανονισμούς Δημοπρασιών που εκδίδονται από αυτόν. Επίσης, αν υφί- 
σταται θέμα προτεραιότητας ένταξης του μακροχρονίου ΦΔΜ έναντι κάποιου βραχυχρονίου ΦΔΜ, ανεξαρτήτως του 
εκδότη του ΦΔΜ, ισχύει η πρόβλεψη προτεραιότητας του μακροχρονίου ΦΔΜ, όπως αυτή προβλέπεται στον ΚΔΣ. 
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• Οι κάτοχοι αδειών προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να προγραμματίζουν 
εισαγωγές, εξαγωγές ή διαμετακόμιση ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων. 

• Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να προγραμματίζουν εξαγωγές ε¬ 
νέργειας μέσω των διασυνδέσεων, και 

• Οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες μπορούν να προγραμματίζουν εισαγωγές ενέργειας μέσω των 
διασυνδέσεων αποκλειστικά για δική τους χρήση. 


3.2.1.2 Υπολογισμός Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς στις Διασυνδέσεις 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει μετά από συνεργασία με τους γειτονικούς διαχειριστές, την 
Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς (ΝΤΈ) κάθε διασύνδεσης, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατα¬ 
νομής, ξεχωριστά για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές ενέργειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΔΣ και 
του εγχειριδίου του, και στη συνέχεια υποβάλλει τις ως άνω τιμές στο Λειτουργό της Αγοράς εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στους Κώδικες. 


3.2.2 Υπολογισμός Συντελεστών Απωλειών 

Στην Ελληνική Αγορά ΗΕ, οι απώλειες του συστήματος μεταφοράς επιμερίζονται στους παραγωγούς των 
συμβατικών μονάδων (όχι ΑΠΕ) και στους εισαγωγείς ενέργειας, ενώ οι απώλειες του δικτύου διανομής 
επιμερίζονται στους Προμηθευτές. 

Η μεθοδολογία του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ εφαρμόζεται στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέρ¬ 
γειας ΗΕΠ (ιτι3γΙ<θϊ ροίπΐ), δηλαδή το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης ενέργειας εξασφαλίζεται σε αυτό 
το σημείο. Οι εγχύσεις και οι καταναλώσεις ισχύος μετρούνται σε συγκεκριμένα σημεία του Συστήματος 
(σημεία μέτρησης στο ΣΧΗΜΑ 1). 

Όπως γίνεται προφανές από το ΣΧΗΜΑ 1 παρακάτω, η παραγόμενη ισχύς από τις γεννήτριες του Συστή¬ 
ματος αλλά και η απορροφούμενη ισχύς από τα φορτία πρέπει να αναπροσαρμοστούν κατάλληλα ώστε 
να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς καθώς και του Δικτύου Διανομής, αντί¬ 
στοιχα. Για το λόγο αυτό υπολογίζονται οι συντελεστές απωλειών εγχύσεως, ΟΕΕυ, αλλά και οι συντελε¬ 
στές απωλειών φορτίου, 1_1_Ρ| 03 εΐ. Οι Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης μετατρέπουν τις προσφορές έγχυσης 
ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς (στα σημεία μέτρησης, ΜΙ) σε ισοδύναμη καθαρή ενέργεια (αφαιρώ- 
ντας τις απώλειες μεταφοράς) που παραδίδεται στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ. 
Ομοίως, οι Συντελεστές Απωλειών Φορτίου μετατρέπουν τις δηλώσεις φορτίου των Προμηθευτών ενέρ¬ 
γειας στο δίκτυο διανομής (σημεία μέτρησης) σε ισοδύναμη καταναλισκόμενη ενέργεια στο εικονικό ση¬ 
μείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ (λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες διανομής). 

Με τον τρόπο αυτό, απώλειες μεταφοράς και διανομής λαμβάνονται υπόψη πολλαπλασιάζοντας τις εγ¬ 
χύσεις ενέργειας με τους Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης και τις καταναλώσεις ενέργειας με τους Συντε¬ 
λεστές Απωλειών Φορτίου. 

Οι Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης εφαρμόζονται επί των εγχύσεων, στα σημεία μέτρησης, ΜΙ, των μο¬ 
νάδων παραγωγής που συνδέονται στο σύστημα μεταφοράς καθώς επίσης και στις εισαγωγές ενέργειας 
από τις διασυνδέσεις. Οι εξαγωγές, τα κατανεμόμενα φορτία (αντλίες) και το φορτίο των Πελατών που 
συνδέονται στο σύστημα μεταφοράς (150 1<ν και 400 1<ν), εφόσον αυτό το φορτίο δε συνδέεται απευθεί¬ 
ας με μονάδες παραγωγής π.χ. βιομηχανικό ή βοηθητικό φορτίο σταθμού, θεωρείται ότι συνδέεται α¬ 
πευθείας στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ. Οι Συντελεστές Απωλειών Φορτίου εφαρ¬ 
μόζονται στα φορτία που συνδέονται στο δίκτυο διανομής. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1161 



ΣΧΗΜΑ 1: Επίδραση των απωλειών μεταφοράς και διανομής 


3.2.2.1 Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης 

Ο Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης περιλαμβάνει τους ισχύοντες συντελεστές απωλειών έγχυ¬ 
σης που αφορούν τις εγχύσεις ενέργειας (στα σημεία μέτρησης) από τις μονάδες παραγωγής και από τις 
εισαγωγές ενέργειας στις διασυνδέσεις (μετρητές διασυνδέσεων). Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών 
απωλειών έγχυσης που ισχύουν για τις μονάδες παραγωγής και τις εισαγωγές ενέργειας είναι συνήθως 
μικρότερες της μονάδας (<1). 

Οι συντελεστές απωλειών έγχυσης εξαρτώνται από την τοπολογία του Συστήματος Μεταφοράς, τις εγχύ- 
σεις/απορροφήσεις ενέργειας στους ζυγούς του Συστήματος και το επίπεδο φόρτισής του. Επειδή ο α¬ 
ριθμός των σημείων έγχυσης όπου πρέπει να υπολογιστούν οι συγκεκριμένοι συντελεστές είναι σημαντι¬ 
κά μεγάλος και επιπλέον οι αποκλίσεις μεταξύ γεωγραφικά συναφών κόμβων είναι σχετικά μικρές, κρί- 
νεται χρήσιμη η ομαδοποίηση τους προς αποφυγή της δημιουργούμενης πολυπλοκότητας. Οι κομβικοί 
συντελεστές απωλειών έγχυσης ομαδοποιούνται με κριτήρια γεωγραφικά και εγγύτητας των τιμών τους 
για όλα τα επίπεδα φορτίου συστήματος που εξετάζονται. Με τον τρόπο αυτό ορίζονται οι Ζώνες Χρέω- 
σης Απωλειών και υπολογίζονται οι ζωνικοί συντελεστές απωλειών. Όλοι οι ζυγοί που περιέχονται στην 
ίδια Ζώνη Χρέωσης Απωλειών χρεώνονται το ίδιο ποσοστό για τις απώλειες μεταφοράς, βάσει των ζωνι- 
κών συντελεστών απωλειών. 

Οι τιμές των ζωνικών συντελεστών απωλειών όπως προκύπτουν από τους κομβικούς συντελεστές απω¬ 
λειών έγχυσης παρουσιάζονται αναλυτικά σε ειδική Μελέτη η οποία διεξάγεται από το Διαχειριστή του 
Συστήματος κάθε δύο (2) έτη. Η μελέτη εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και είναι σε ισχύ για τα επόμενα δύο (2) 
ημερολογιακά έτη. Η μελέτη αυτή μπορεί να τροποποιείται εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της 
σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής μόνιμου χαρακτήρα στην τοπολογία του Συστήματος Μεταφοράς, 
όπως λόγω ένταξης νέας μονάδας παραγωγής ή διασυνδετικής γραμμής. 
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3.2.2.2 Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Φορτίου 

Ο Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Φορτίου περιλαμβάνει τους ισχύοντες συντελεστές απωλειών που 
αντιστοιχούν στους μετρητές του δικτύου διανομής. Οι συντελεστές αυτοί εκφράζουν για κάθε μετρητή 
του δικτύου διανομής το κατά προσέγγιση ποσοστό που θα πρέπει να επαυξηθεί η ενέργεια που απορ- 
ροφάται από αυτούς προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του δικτύου διανομής που οφείλο¬ 
νται στην συγκεκριμένη απομάστευση ενέργειας. 

Οι συντελεστές απωλειών φορτίου προσδιορίζονται με βάση ειδική μελέτη που εκπονείται από το Δια¬ 
χειριστή του Συστήματος. Για τη μελέτη αυτή λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές απωλειών του Δικτύου 
που καθορίζονται από το Διαχειριστή Δικτύου, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία λειτουργίας του Δικτύου 
κατά τα δύο προηγούμενα έτη. 


3.2.3 Περιορισμοί Μεταφοράς Μεταξύ Λειτουργικών Ζωνών του Συστήματος 
3.2.3.1 Μελέτη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος 

Σκοπός της Μελέτης Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος είναι η ανάλυση και πρόβλε¬ 
ψη των περιπτώσεων ενεργοποίησης των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος, σε συ- 
σχέτιση με το φορτίο του Συστήματος, τη διαθεσιμότητα των Μονάδων παραγωγής, τη διαθεσιμότητα 
στοιχείων του εξοπλισμού του Συστήματος, και τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος. Οι Διαζωνικοί Περι¬ 
ορισμοί Μεταφοράς του Συστήματος αναφέρονται στους περιορισμούς φόρτισης του εξοπλισμού του 
Συστήματος, τήρησης ορίων τάσης και περιθωρίου ευστάθειας τάσης, οι οποίοι περιορίζουν, στην περί¬ 
πτωση ενεργοποίησής τους, τη δυνατότητα ροής ενέργειας από τα σημεία έγχυσης στο Σύστημα προς τα 
σημεία απορρόφησης από το Σύστημα. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος, με βάση τα συμπεράσματα που θα εξάγει από τη Μελέτη Διαζωνικών 
Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος, μπορεί να προτείνει στη ΡΑΕ τις απαιτούμενες αλλαγές στον 
ορισμό των Λειτουργικών Ζωνών και στους περιορισμούς του συστήματος μεταφοράς. 

Σημειώνεται ότι οι διαζωνικοί περιορισμοί μεταφοράς δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Δύνανται να ενεργοποι¬ 
ηθούν κατόπιν σχετικής μελέτης από το Διαχειριστή του Συστήματος και ακόλουθης έγκρισης από τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Όλες οι αναφορές στις επιδράσεις τους που περιέχονται στο παρόν Εγχειρί¬ 
διο (π.χ. Διαφορετικές Οριακές Τιμές Βορρά - Νότου) γίνονται για την πληρότητα του Εγχειριδίου και την 
πλήρη απεικόνιση των διατάξεων του ΚΣΗΕ και του ΚΔΣ. 


3.2.3.2 Πρόβλεψη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος 

Σύμφωνα με τον ορισμό των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς Συστήματος, που δίνεται στον ΚΔΣ, οι 
σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να περιορίζεται η μεταφορά ισχύος είναι: 

• Τα θερμικά όρια των γραμμών μεταφοράς και των αυτομετασχηματιστών του Συστήματος. 

• Τα όρια της τάσης του Συστήματος. 

• Όρια ευστάθειας γωνίας (μεταβατική ή στατική ευστάθεια) 

Οι παράμετροι που καθορίζουν τα παραπάνω όρια είναι: 

• Το φορτίο του Συστήματος. 

• Η κατάσταση του Συστήματος (στοιχεία εκτός λειτουργίας λόγω συντηρήσεων ή βλαβών). 
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• Οι Μονάδες Παραγωγής, όπως προκύπτουν από το Πρόγραμμα Κατανομής και η ισχύς (ενεργός 
και άεργος) που εγχέουν. 

Για το Ελληνικό Σύστημα χρησιμοποιείται η οριοθέτηση δύο Λειτουργικών Ζωνών: της Βόρειας και 
της Νότιας Λειτουργικής Ζώνης. 


3.2.33 Χρήση Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος στον ΗΕΠ 

Οι Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς του Συστήματος έχουν προβλεφθεί για εφαρμογή κατά την επί¬ 
λυση του ΗΕΠ. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς καθημερινά το ι- 
σχύον όριο ροής ενεργού ισχύος σε κάθε «διάδρομο» μεταξύ των Λειτουργικών Ζωνών και προς κάθε 
κατεύθυνση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στους Κώδικες. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ένας διαζωνικός περιορισμός είναι «δεσμευτικός» (όίηάίπ§) κατά την 
επίλυση του ΗΕΠ, οι Οριακές Τιμές Παραγωγής των αντίστοιχων Λειτουργικών Ζωνών ενδέχεται να είναι 
διαφορετικές, όπως αναλύεται στο Παράρτημα I (§ 1.4.2). 


3.2.4 Πρόβλεψη Φορτίου 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος χρησιμοποιεί λογισμικό βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης φορτίου το οποίο 
προβλέπει την καμπύλη ηλεκτρικού φορτίου με βήμα μιας ώρας και χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης από 
την επόμενη ώρα (συμπλήρωση της 24-ωρης καμπύλης φορτίου της τρέχουσας μέρας) μέχρι και επτά 
μέρες στο μέλλον. 

Η πρόβλεψη φορτίου γίνεται στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ, επομένως δεν περι¬ 
λαμβάνει τις απώλειες μεταφοράς. Επίσης, η πρόβλεψη φορτίου δεν περιλαμβάνει το τιμολογούμενο 
φορτίο (αυτό που προσφέρεται με τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου). 

Καθημερινά υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς την πρόβλεψη φορτίου του συστήματος και την πρό¬ 
βλεψη φορτίου για κάθε Λειτουργική Ζώνη και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής ε¬ 
ντός της προθεσμίας που αναφέρεται στους Κώδικες. 


3.2.5 Πρόβλεψη Παραγωγής από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος προβλέπει την παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 
για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, βασιζόμενος σε κατάλληλο λογισμικό πρόβλεψης, 
προβλέψεις ανέμου/καιρού, στατιστικές πληροφορίες για το ιστορικό της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ 
και άλλες σχετικές πληροφορίες. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς καθημερινά τις προβλέψεις του για 
την παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας 
Κατανομής, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και τον ΚΔΣ. 


3.2.6 Παραγωγή από Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ 

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ υποβάλλουν στο Λειτουργό της Αγοράς 
Δηλώσεις Προτεραιότητας ΚΜΣ έως και δώδεκα (12) ώρες πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής της 
Ημέρας Κατανομής στην οποία αναφέρονται. Σε αυτές καθορίζεται, για κάθε Κατανεμόμενη Μονάδα 
ΣΗΘΥΑ και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής αναφοράς της Δήλωσης, η ποσότητα ε- 
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νέργειας που εντάσσεται στον ΗΕΠ κατά προτεραιότητα. Η ποσότητα αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύ¬ 
τερη της αντίστοιχης Ποσότητας Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ, Ε ρ , όπως αυτή ορίζε¬ 
ται στην Απόφαση Έγκρισης Ειδικών Λειτουργικών Όρων της ΡΑΕ. Η Δήλωση Προτεραιότητας ΚΜΣ πρέπει 
να συνοδεύεται, για κάθε περίπτωση παρέκκλισης από την Ποσότητα Ε ρ , από σχετική τεκμηρίωση η ο¬ 
ποία βασίζεται αποκλειστικά σε μειωμένη διαθεσιμότητα της Μονάδας και από υποβολή αντίστοιχης 
Δήλωσης Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας κατά το Άρθρο 39 του ΚΣΗΕ. 

Για τις Δηλώσεις Προτεραιότητας ΚΜΣ δύναται να υποβληθούν στο Λειτουργό της Αγοράς αιτήσεις τρο¬ 
ποποίησης έως και δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Οι αιτή¬ 
σεις τροποποίησης πρέπει να συνοδεύονται από τεκμηρίωση της αναγκαιότητας τροποποίησης η οποία 
να βασίζεται αποκλειστικά σε μειωμένη διαθεσιμότητα της εκάστοτε Μονάδας σε σχέση με την ισχύουσα 
κατά την υποβολή της Δήλωσης Προτεραιότητας ΚΜΣ και από υποβολή αντίστοιχης Δήλωσης Ολικής ή 
Μερικής Μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας κατά το Άρθρο 39 του ΚΣΗΕ. Ο Λειτουργός της Αγοράς απο- 
φαίνεται επί της αίτησης τροποποίησης Δήλωσης Προτεραιότητας ΚΜΣ έως και μία (1) ώρα και σαράντα 
πέντε (45) λεπτά πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Σε περίπτωση που ο Λειτουργός της Αγοράς 
διαπιστώσει συστηματική υποβολή αιτημάτων τροποποίησης Δηλώσεων Προτεραιότητας ΚΜΣ, ενημε¬ 
ρώνει σχετικά τη ΡΑΕ. 

Οι Δηλώσεις Προτεραιότητας ΚΜΣ και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών υποβάλλονται στο Λειτουρ¬ 
γό της Αγοράς μέσω κατάλληλου αρχείου σε μορφή ΧΜΙ. 


3.2.7 Καθορισμός αναγκών Επικουρικών Υπηρεσιών 
3.2.7.1 Ορισμοί Επικουρικών Υπηρεσιών 

Επικουρικές υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που απαιτούνται για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσω του Συστήματος από τα σημεία έγχυσης στα σημεία κατανάλωσης και για τη διασφάλιση της ποιό¬ 
τητας παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Συστήματος. Ο αναλυτικός ορισμός κάθε Επικουρικής 
Υπηρεσίας, ο τρόπος μέτρησης και η διαδικασία ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου τους από το Διαχειρι¬ 
στή του Συστήματος καθορίζονται σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς του ΕΝΤ50-Ε, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας του ελληνικού Συστήματος. 

Διακρίνονται οι ακόλουθες επιμέρους Επικουρικές Υπηρεσίες: 

1) Πρωτεύουσα Ρύθμιση και Εφεδρεία, 

2) Δευτερεύουσα Ρύθμιση και Εύρος, 

3) Τριτεύουσα Ρύθμιση και Στρεφόμενη Εφεδρεία, 

4) Τριτεύουσα Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία, 

5) Στατή Εφεδρεία, 

6) Ρύθμιση Τάσης, 

7) Επανεκκίνηση του Συστήματος. 

Οι επιμέρους Επικουρικές Υπηρεσίες των στοιχείων 1) έως και 4) ανωτέρω αναφέρονται συνοπτικά ως 
Επικουρικές Υπηρεσίες Ρύθμισης Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος. 

Κατά τις διαδικασίες της Λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνονται υπόψη μόνο οι Επι¬ 
κουρικές Υπηρεσίες Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εφεδρείας, Δευτερεύουσας Ρύθμισης και Εύρους, Τρι- 
τεύουσας Ρύθμισης και Στρεφόμενης Εφεδρείας, και Τριτεύουσας μη Στρεφόμενης Εφεδρείας. Για τις 
υπηρεσίες αυτές δημιουργούνται οι ανάλογες απαιτήσεις στα πλαίσια του ΗΕΠ, του ΠΚ και της ΚΠΧ. Οι 
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απαιτήσεις αυτές εισάγονται στα αντίστοιχα προβλήματα βελτιστοποίησης ως περιορισμοί. Οι περιορι¬ 
σμοί αυτοί περιγράφονται μαθηματικά στο Παράρτημα I. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Επι¬ 
κουρικές Υπηρεσίες βρίσκονται στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης. 

Σημειώνεται ότι, ειδικά για τη Δευτερεύουσα Εφεδρεία, δημιουργείται ένα εκτεταμένο σύνολο απαιτή¬ 
σεων (άνω, κάτω, γρήγορης και συνολικής δευτερεύουσας εφεδρείας). Η διάκρισή τους είναι ως προς το 
χρόνο (ταχύτητα παροχής της εφεδρείας) και την κατεύθυνση μεταβολής της παραγωγής (άνω ή κάτω). 
Οι έννοιες αυτές παρουσιάζονται και τοποθετούνται μαθηματικά στις παραγράφους των περιορισμών 
του προβλήματος ΗΕΠ πιο κάτω, καθώς και στο Παράρτημα I (§§ 3.4.9.2, 3.4.9.3,1.2.2.6,1.3.2.2.19). 

Ο προγραμματισμός και η διαχείριση των Επικουρικών Υπηρεσιών διενεργούνται από το Διαχειριστή του 
Συστήματος με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι συνολικές δαπάνες κάλυψης των απαιτήσεων για τις 
υπηρεσίες αυτές. 


3.2.7.2 Καθορισμός αναγκών Ρύθμισης Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει τις ανάγκες επικουρικών υπηρεσιών του συστήματος, για 
κάθε είδος επικουρικής υπηρεσίας και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, ως εξής: 

α. Ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει τις απαιτήσεις πρωτεύουσας εφεδρείας ώστε να δι¬ 
ασφαλίζει ότι η συχνότητα θα διατηρείται εντός των καθορισμένων ορίων, λαμβάνοντας υπόψη 
τους κανόνες του ΕΝΤ50-Ε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελληνικού συστήματος ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας. 

β. Ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει τις απαιτήσεις Δευτερεύουσας Εφεδρείας (προς τα 
πάνω και προς τα κάτω) ώστε να διασφαλίζει επαρκή έλεγχο και ρύθμιση ισχύος προκειμένου να 
διατηρεί σε χαμηλό επίπεδο τις αποκλίσεις της συχνότητας και του προγράμματος των καθαρών 
ανταλλαγών ισχύος του συστήματος και να ικανοποιεί τα καθορισμένα όρια απόδοσης για τη λει¬ 
τουργία ελέγχου περιοχής. Οι απαιτήσεις δευτερεύουσας εφεδρείας (προς τα πάνω και προς τα 
κάτω) μπορεί να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κατανομής ώστε να προσαρμόζο¬ 
νται στο προβλεπόμενο σχήμα φορτίου και ιδίως στους διαφορετικούς ρυθμούς με τους οποίους 
το φορτίο μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για παράδειγμα, η προς τα επάνω δευτε¬ 
ρεύουσα εφεδρεία μπορεί να είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ωρών, 
όταν το φορτίο αυξάνεται, ενώ η προς τα κάτω δευτερεύουσα εφεδρεία μπορεί να είναι μεγαλύ¬ 
τερη κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών όταν το φορτίο μειώνεται. 

γ. Ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει τις απαιτήσεις τριτεύουσας εφεδρείας για να δια¬ 
σφαλίζει επαρκή έλεγχο ισχύος και ικανή εφεδρεία έναντι διαταραχών ώστε να ανταποκρίνεται 
σε διαταραχές και να αποκαθιστά το εύρος ρύθμισης εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων 
απόκρισης σε διαταραχές. Η απαιτούμενη τριτεύουσα εφεδρεία αποτελείται από στρεφόμενη και 
μη στρεφόμενη εφεδρεία. Η στρεφόμενη εφεδρεία παρέχεται από μονάδες παραγωγής που λει¬ 
τουργούν (είναι συγχρονισμένες) και διαθέτουν μη φορτισμένη ικανότητα ισχύος ενώ η μη στρε¬ 
φόμενη εφεδρεία παρέχεται από μονάδες παραγωγής που είναι εκτός λειτουργίας αλλά μπορούν 
να συγχρονιστούν στο σύστημα εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων απόκρισης σε διαταρα¬ 
χές. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει καθημερινά στο Λειτουργό της Αγοράς τις ανάγκες εφεδρείας 
για κάθε είδος επικουρικής υπηρεσίας και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στους Κώδικες. 
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3.2.7.3 Υποχρεώσεις Παροχής Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εφεδρείας 

Για τις ανάγκες της Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εφεδρείας οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Μονάδων 
μεγίστης ικανότητας παραγωγής μεγαλύτερης των 2 Μ \Ν υποχρεούνται να λειτουργούν τις Μονάδες 
τους που συγχρονίζονται στο Σύστημα συνεχώς υπό τον έλεγχο ρυθμιστή φορτίου Μονάδας. Εξαιρούνται 
οι Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. Μονάδα μπορεί παροδικά να απαλλάσσεται της υποχρέωσης αυτής 
μόνο αν χορηγηθείεξαίρεση από το Διαχειριστή του Συστήματος κατά τις προβλέψεις του ΚΔΣ. 


3.2.7.4 Υποχρεώσεις Παροχής Δευτερεύουσας Ρύθμισης και Εύρους 

Οι Μονάδες που έχουν καταχωρημένη ικανότητα μεγαλύτερη των 60 Μ \Ν υποχρεούνται να παρέχουν 
Δευτερεύουσα Ρύθμιση και Εύρος λειτουργώντας υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ΑΡΠ), εφόσον 
παραμένουν εντός της περιοχής ελέγχου που ορίζεται στα Δηλωμένα Χαρακτηριστικά τους. Εξαιρούνται 
οι Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. Μονάδα μπορεί παροδικά να απαλλάσσεται της υποχρέωσης αυτής 
μόνο αν χορηγηθεί εξαίρεση από το Διαχειριστή του Συστήματος κατά τις προβλέψεις του ΚΔΣ. 


3.2.8 Δημοσιοποίηση Στοιχείων πριν από τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό 

Ο Λειτουργός της Αγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τα σχετικά με τον ΗΕΠ δεδομένα που προβλέ- 
πονται στον ΚΣΗΕ εντός των προθεσμιών που αναφέρονται εκεί και παρουσιάζονται αναλυτικά στον ΠΙΝ. 
1 . 

3.3 Δεδομένα Εισόδου Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα δεδομένα εισόδου του ΗΕΠ που πρέπει να υποβληθούν στο 
Σύστημα Επίλυσης ΗΕΠ, τα οποία διακρίνονται σε δεδομένα εισόδου του Λειτουργού της Αγοράς και δε¬ 
δομένα εισόδου των Συμμετεχόντων. Στα δεδομένα εισόδου του Λειτουργού της Αγοράς περιλαμβάνο¬ 
νται οι ποσότητες ενέργειας και εφεδρειών που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις και προβλέψεις του Δια¬ 
χειριστή του Συστήματος και στις Δηλώσεις Προτεραιότητας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ (ΚΜΣ). 
Στα δεδομένα εισόδου των Συμμετεχόντων περιλαμβάνονται οι Προσφορές Έγχυσης, οι Δηλώσεις Φορτί¬ 
ου, οι Προσφορές Εφεδρειών, οι Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας και οι Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοι¬ 
χείων των Μονάδων Παραγωγής. 


3.3.1 Δεδομένα Εισόδου από το Λειτουργό της Αγοράς 

Σε αυτό το Τμήμα παρουσιάζονται τα στοιχεία τα οποία ο Λειτουργός της Αγοράς πρέπει να υποβάλλει 
στην αγορά του ΗΕΠ. Τα στοιχεία αυτά είναι οι ποσότητες ενέργειας και εφεδρείας που αντιστοιχούν στις 
σχετικές απαιτήσεις και προβλέψεις του Διαχειριστή του Συστήματος και οι μη-τιμολογούμενες προσφο¬ 
ρές έγχυσης: α) για υδροηλεκτρικές μονάδες, β) για Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, γ) για την προβλε- 
πόμενη παραγωγή ενέργειας των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, και δ) για την αναμενόμενη παραγωγή 
ενέργειας από μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία. 


3.3.1.1 Απαιτήσεις και Προβλέψεις του ΗΕΠ 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει σαν είσοδο στην επίλυση του ΗΕΠ την πρόβλεψη φορτίου 
(δες § 3.2.4), την πρόβλεψη αναγκών εφεδρειών (δες § 3.2.7), την καθαρή ικανότητα μεταφοράς των δι¬ 
ασυνδέσεων (δες § 3.2.1.2), και, εάν υφίστανται, τους διαζωνικούς περιορισμούς μεταφοράς μεταξύ των 
Λειτουργικών Ζωνών του συστήματος (δες § 3.2.3). 
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3.3.1.2 Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται από το Λειτουργό της Αγοράς 

Για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής, ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλλει στο Σύστημα 
Επίλυσης ΗΕΠ τις κάτωθι μη-τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης: 

α. Μη-τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης για κάθε υδροηλεκτρική μονάδα, συμπεριλαμβανο¬ 
μένων και των αντλητικών μονάδων σε λειτουργία γεννήτριας, οι οποίες αντιστοιχούν στην υπο¬ 
χρεωτική λειτουργία τέτοιων μονάδων σύμφωνα με την αντίστοιχη Εβδομαδιαία Δήλωση Υπο¬ 
χρεωτικής Λειτουργίας των Υδροηλεκτρικών Μονάδων (Εβδομαδιαία Δήλωση Υποχρεωτικών Νε¬ 
ρών του Άρθρου 28 του ΚΣΗΕ). Τα δεδομένα αυτά μπορούν να τροποποιηθούν από τον παραγωγό 
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1. 

β. Μη-τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης για την προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας από τις 
Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. 

γ. Μη-τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης για την κατά προτεραιότητα εντασσόμενη στον ΗΕΠ πα¬ 
ραγωγή από Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τις Δηλώσεις Προτεραιότητας ΚΜΣ. 

δ. Μη-τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης για μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία. Οι Παραγωγοί 
στέλνουν στο Διαχειριστή του Συστήματος τις εγχύσεις ενέργειας που προτίθενται να κάνουν 
προκειμένου να εκτελέσουν τις δοκιμές τους για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανο¬ 
μής. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει τις εγκεκριμένες ποσότητες εγχύσεων ενέργειας 
των Μονάδων σε δοκιμαστική λειτουργία στο Λειτουργό της Αγοράς, ο οποίος με την σειρά του 
υποβάλλει μη-τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης. 

Οι παραπάνω προσφορές έγχυσης υποβάλλονται από το Λειτουργό της Αγοράς εντός της προθεσμίας 
που αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1. 

3.3.2 Δεδομένα Εισόδου Συμμετέχοντα 

Σε αυτό το Τμήμα παρουσιάζονται τα δεδομένα εισόδου τα οποία οι Συμμετέχοντες οφείλουν να υπο¬ 
βάλλουν στο Λειτουργό της Αγοράς. Τα δεδομένα αυτά είναι οι Προσφορές Έγχυσης, οι Δηλώσεις Φορτί¬ 
ου, οι Προσφορές Εφεδρειών, οι Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας των μονάδων και οι Δηλώσεις Τεχνοοικο- 
νομικών Στοιχείων. 

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες κατευθείαν στο Πληροφοριακό Σύστημα της 
Αγοράς με αναφόρτωση (υρΙοθά). Για την ασφαλή σύνδεση των Συμμετεχόντων στην Πλατφόρμα και την 
ταυτοποίησή τους παρέχεται στους Συμμετέχοντες όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης και ηλεκτρονικό 
κλειδί ασφαλείας (Κ5Α εεευπΐγ 10). 

Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων αντιμετωπίζει προβλήματα κατά τη διαδικασία σύνδεσής του με 
την πλατφόρμα του Πληροφοριακού συστήματος της Αγοράς, μπορεί να χρησιμοποιήσει την εναλλακτική 
υποβολή των σχετικών αρχείων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντάς τα από συγκεκριμέ¬ 
νη ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει πρότερα δηλωθεί και καταχωρηθεί στην πλατφόρμα, στην ηλεκτρο¬ 
νική διεύθυνση ΠΊ3ΐ1<βΐ(δ)οΙβ5ΐηί6·εΓ · 4 

Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο με τη σύνδεσή του στην πλατ¬ 
φόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς όσο και με την εναλλακτική υποβολή των αρχείων 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ως άνω διεύθυνση, πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα, με οποιο- 


4 Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εναλλακτική υποβολή των δεδο¬ 
μένων εισόδων των Συμμετεχόντων σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με την πλατφόρμα. Δεν αποτελεί μέσο γενικής 
επικοινωνίας με το Λειτουργό της Αγοράς. Επίσης, δεν αποτελεί βασικό μέσο υποβολής αρχείων καθώς δεν παρέχει την 
ασφάλεια της σύνδεσης με την πλατφόρμα. 
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δήποτε τρόπο (ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεφωνικά, κτλ) και σαφώς πριν την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των ως άνω αρχείων, με το αρμόδιο προσωπικό του Λειτουργού της Αγοράς και να ενημερώ¬ 
σει σχετικά με τους λόγους αδυναμίας υποβολής των αρχείων του. Διευκρινίζεται ότι η ενημέρωση αυτή 
σε καμία περίπτωση δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια της Συμμετοχής του στην 
Αγορά. Επίσης, καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του Συμμετέχοντα στην πλατ¬ 
φόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς και εναλλακτικής υποβολής των αρχείων μέσω ηλε¬ 
κτρονικής αλληλογραφίας στην ως άνω διεύθυνση, ο Λειτουργός της Αγοράς ουδεμία ευθύνη δε φέρει 
για ενδεχόμενη αποτυχία υποβολής των απαραίτητων δεδομένων εισόδου. Οι ενδεχόμενες επιλο- 
γές/συστάσεις του Λειτουργού της Αγοράς που παρουσιάζονται στη συνέχεια γίνονται αποκλειστικά για 
να συνδράμουν το Συμμετέχοντα στην υποβολή των δεδομένων εισόδου και δεν εξασφαλίζουν την ε¬ 
μπρόθεσμη και επιτυχή υποβολή ακόμη και αν ο Λειτουργός της Αγοράς δρα ως ενδιάμεσος (ρτοχγ). 

Ανάλογα με τη φύση του τεχνικού προβλήματος του Συμμετέχοντα και τα χρονικά περιθώρια έως τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των αρχείων, ο Λειτουργός της Αγοράς μπορεί να προτείνει εναλλακτικό ηλε¬ 
κτρονικό τρόπο επικοινωνίας (π.χ. από/σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση) ή/και να λειτουργήσει ως εν¬ 
διάμεσος (ρτοχγ) για την υποβολή των αρχείων. 

Οι ενέργειες του Λειτουργού της Αγοράς ως ενδιάμεσου δεν εξασφαλίζουν τη μυστικότητα της υποβο¬ 
λής. Για το λόγο αυτό αντενδείκνυται η ευρεία χρησιμοποίησή της. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κατα¬ 
φεύγουν σε αυτή μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον έχουν ήδη αποτύχει να υποβάλλουν άμεσα 
τα αρχεία τους με το βασικό (αναφόρτωση στην πλατφόρμα) και τον εναλλακτικό (αποστολή ηλεκτρονι¬ 
κής αλληλογραφίας στην πλατφόρμα) τρόπο υποβολής. 


3.3.2.1 Προσφορές Έγχυσης 

3.3.2.1.1 Υποβολή ΠροσφορώνΈνχυσης 

Οι Παραγωγοί οφείλουν να υποβάλλουν προσφορές έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας 
Κατανομής για τις μονάδες παραγωγής που αντιπροσωπεύουν. Οι Προμηθευτές και οι Αυτοπρομηθευό- 
μενοι Πελάτες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές έγχυσης για εισαγωγές ενέργειας στις διασυνδέσεις. 

Οι Παραγωγοί υποχρεούνται να υποβάλλουν τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης για κάθε Περίοδο Κα¬ 
τανομής της Ημέρας Κατανομής για το σύνολο της παραγωγικής ικανότητας κάθε μονάδας παραγωγής 
που εκπροσωπούν, με εξαίρεση τις Περιόδους Κατανομής κατά τις οποίες η μονάδα είναι σε προγραμμα¬ 
τισμένη συντήρηση ή πλήρως μη διαθέσιμη, όπως υποδεικνύεται στη δήλωση ολικής μη διαθεσιμότητας. 

Σε Περιόδους Κατανομής κατά τις οποίες η μονάδα είναι μερικώς διαθέσιμη, όπως υποδεικνύεται στη 
δήλωση μερικής μη διαθεσιμότητας, οι Παραγωγοί θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές έγχυσης 
μόνο για την ισχύ της μονάδας η οποία είναι τεχνικά διαθέσιμη. 

Σε περίπτωση μονάδας Αυτοπαραγωγού που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 35 του Νό¬ 
μου 2773/1999, η προσφορά έγχυσης θα πρέπει να αφορά μόνο την Καθαρή Ισχύ της Μονάδας (ΝΘΑΡ). 

Οι Προμηθευτές και οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες μπορούν να υποβάλλουν τιμολογούμενες προ¬ 
σφορές έγχυσης για εισαγωγές ενέργειας στις διασυνδέσεις. Η συνολική ποσότητα ενέργειας των προ¬ 
σφορών έγχυσης εισαγωγών από Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες για όλες τις διασυνδέσεις δεν επιτρέ¬ 
πεται να υπερβαίνει την συνολική ποσότητα ενέργειας των Δηλώσεων Φορτίου που έχουν υποβάλει για 
την ίδια Περίοδο Κατανομής, σε όλες τις λειτουργικές ζώνες, αφού αυτές διορθωθούν με τους αντίστοι¬ 
χους συντελεστές απωλειών. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1169 


Οι παραπάνω Συμμετέχοντες υποβάλλουν ένα αρχείο ΧΜΙ στο πληροφοριακό σύστημα του ΗΕΠ, προ- 
κειμένου να συμμετάσχουν στον ΗΕΠ (βλέπε Παράρτημα III, κωδικός αρχείου = 7). Το αρχείο ΧΜΙ παρά- 
γεται μέσω ενός μετατροπέα, τον οποίο δίνει ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες, από αρχείο 
ΕχεβΙ σε αρχείο ΧΜΙ. Το αρχείο ΧΜΙ βασίζεται στο πρότυπο "ΕΤ50 δεόετίυΐίηβ δγεΐεηι" (Ε55). Ο Λειτουρ¬ 
γός της Αγοράς παρέχει επίσης στους Συμμετέχοντες το αρχείο "ΧΜΙ δεόειηε ϋθίίηίΐίοη" (Χ5ϋ), που χρη¬ 
σιμοποιείται για την παραγωγή του αρχείου ΧΜί. 


3.3.2.1.2 Περιεχόμενο Προσφορών Ένδυσης 

Προσφορές Έγχυσης υποβάλλονται για εισαγωγές και για μονάδες παραγωγής. Το περιεχόμενο των προ¬ 
σφορών έγχυσης των δύο αυτών τύπων παρουσιάζεται παρακάτω. 

Εισαγωγές: Οι τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης για εισαγωγές ενέργειας περιλαμβάνουν, για κάθε 
Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής και για κάθε διασύνδεση, μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής 
και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος ποσότητας 
ενέργειας σε Μ\Λ/Γι και τιμής σε €/Μ\Λ/Γι. Η συνάρτηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, 
με την απαίτηση οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες να είναι μονότονα γνήσια αύξουσες. 
Οι τιμές όλων των βαθμιδών πρέπει να είναι μη-αρνητικές. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ποσότητες ενέργειας που περιλαμβάνονται σε μία Προσφορά Έγχυσης για 
εισαγωγές ενός Συμμετέχοντα σε μία διασύνδεση αντιστοιχούν στο σύνολο των προγραμμάτων εισαγω¬ 
γών (με όλους τους Αντισυμβαλλόμενους του Συμμετέχοντα από την άλλη πλευρά των διασυνδέσεων) 
που ο Συμμετέχων επιθυμεί να υλοποιήσει στη διασύνδεση αυτή. Για τις ποσότητες ενέργειας που περι¬ 
λαμβάνονται σε μία Προσφορά Έγχυσης για εισαγωγές ο Συμμετέχων υποχρεούται να διαθέτει ίσο ή με¬ 
γαλύτερο αριθμό αντίστοιχων ΦΔΜ. 



ΣΧΗΜΑ 2: Παράδειγμα Τιμολογούμενης Προσφοράς Εγχυσης για μία εισαγωγή 

Μονάδες Παραγωγής: Οι τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης για μονάδες παραγωγής περιλαμβάνουν, 
για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας 
ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος ποσότητας ενέργειας σε 
Μ\Λ/Η και τιμής σε €/Μ\Λ/Η. Η συνάρτηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, με την απαί¬ 
τηση οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες να είναι μονότονα γνήσια αύξουσες. Οι τιμές ό¬ 
λων των βαθμιδών πρέπει να είναι μη-αρνητικές. 
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Ο Διαχειριστής του Συστήματος καθορίζει ένα μοναδικό στοιχείο ταυτότητας παραγωγής για κάθε μονά¬ 
δα παραγωγής, ώστε να τηρεί την αντιστοιχία των μονάδων παραγωγής με τους Παραγωγούς. Ειδικά για 
τις υδροηλεκτρικές μονάδες και τις αεριοστροβιλικές μονάδες συνδυασμένου ή ανοικτού κύκλου, όπου 
υφίσταται ισχυρή λειτουργική αλληλεξάρτηση, ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί, κατόπιν αιτήσεως 
του κατόχου άδειας παραγωγής, να εγκρίνει την συσσωμάτωση αυτών των μονάδων στον ίδιο υδροηλε¬ 
κτρικό σταθμό, ή στο ίδιο συγκρότημα μονάδων ΑΠΕ που βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία, ή στον ίδιο 
αεριοστρόβιλο συνδυασμένου ή ανοικτού κύκλου. Σε αυτή την περίπτωση, ο Διαχειριστής του Συστήμα¬ 
τος καθορίζει ένα μοναδικό στοιχείο ταυτότητας παραγωγής για το σύνολο όλων των μονάδων που έ¬ 
χουν συσσωματωθεί στον ίδιο υδροηλεκτρικό σταθμό, ή στον ίδιο αεριοστρόβιλο συνδυασμένου ή ανοι¬ 
κτού κύκλου. 


€/ΜΥΥΙί ' 

Διαθέσιμη Ικανότητα 



- 



Υποχρεωτική 



Υδροηλεκτρική \ 

: 

: 

: 

| 



ΜΥΥό 


ΣΧΗΜΑ 3: Παράδειγμα Τιμολογούμενης Προσφοράς Εγχυσης για μονάδα παραγωγής 


Η ακρίβεια που χρησιμοποιείται στις προσφορές έγχυσης είναι της τάξεως των 0.001 €/Μ\Λ/Η για τις τιμές 
και της τάξεως της 1 Μ\Λ/ό για τις ποσότητες ενέργειας. 


3.3.2.1.3 Τροποποίηση Προσφορών Ένδυσης 

Μία προσφορά έγχυσης που αφορά μία δεδομένη Ημέρα υποβάλλεται από τους Συμμετέχοντες εντός 
της σχετικής Προθεσμίας Υποβολής όπως αυτή αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1. Η υποβληθείσα 
προσφορά έγχυσης μπορεί να αναθεωρηθεί πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής, μετά την οποία η 
προσφορά έγχυσης γίνεται δεσμευτική. 


3.3.2.1.4 Αποδοχή Προσφορών Ένδυσης 

Η επικύρωση των Προσφορών Έγχυσης γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα της αγοράς 
κατά το χρόνο υποβολής της Προσφοράς Έγχυσης. Εάν μία Προσφορά Έγχυσης βρεθεί άκυρη, δεν γίνεται 
αποδεκτή και το πληροφοριακό σύστημα της αγοράς αποστέλλει στον αντίστοιχο Συμμετέχοντα μία αιτι¬ 
ολογημένη εξήγηση. Μετά την κοινοποίηση μη αποδοχής, ο Συμμετέχων πρέπει να διορθώσει ενδεχόμε¬ 
να λάθη και να υποβάλλει ξανά την Προσφορά Έγχυσης μέχρι τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους 
Συμμετέχοντες. 
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Οι έγκυρες προσφορές έγχυσης γίνονται αποδεκτές με την Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμ- 
μετέχοντες, μετά την οποία οι προσφορές έγχυσης γίνονται οικονομικά υποχρεωτικές μέχρι την έκδοση 
και κοινοποίηση του προγράμματος ΗΕΠ. 

Αποτυχία υποβολής προσφοράς έγχυσης για διαθέσιμες μονάδες παραγωγής έως τη Λήξη της Προθεσμί¬ 
ας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες, επισύρει κυρώσεις για μη συμμόρφωση. 


3.3.2.2 Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων 

Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν υδροηλεκτρικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των υδραντλητικών 
μονάδων, οφείλουν να υποβάλλουν τις ακόλουθες δηλώσεις διαχείρισης υδάτινων πόρων: α) εβδομα¬ 
διαία υποχρεωτική υδροηλεκτρική παραγωγή, και β) δωδεκάμηνη πρόβλεψη χρήσης νερών. 

Οι δηλώσεις εβδομαδιαίας υποχρεωτικής υδροηλεκτρικής παραγωγής πρέπει να υποβάλλονται εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1, και να αναφέρονται σε περίοδο επτά (7) Ημερών 
όπως αυτή ορίζεται στον ΚΣΗΕ (Άρθρο 28). Η δήλωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής υδροηλεκτρικής πα¬ 
ραγωγής για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα και για κάθε Περίοδο Κατανομής των υπόψη επτά Ημερών 
Κατανομής περιλαμβάνει την ενέργεια που πρέπει να παραχθεί λόγω των ακόλουθων υποχρεωτικών λει¬ 
τουργιών: α) ύδρευσης, β) άρδευσης, γ) οικολογικής παροχής και δ) αποφυγής υπερχείλισης. Η δήλωση 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής υδροηλεκτρικής παραγωγής αντιστοιχεί στο μη-τιμολογούμενο μέρος της 
προσφοράς έγχυσης από την αντίστοιχη υδροηλεκτρική μονάδα, και εντάσσεται στο πρόβλημα ΗΕΠ ως 
μη τιμολογούμενη προσφορά έγχυσης. 

Οι δηλώσεις εβδομαδιαίας υποχρεωτικής υδροηλεκτρικής παραγωγής οφείλουν να συνοδεύονται από 
σχετική τεκμηρίωση και είναι ενδεικτικές. Οι αντίστοιχοι Παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν στο Δια¬ 
χειριστή του Συστήματος αίτηση τροποποίησης των δηλώσεων εβδομαδιαίας υποχρεωτικής υδροηλε¬ 
κτρικής παραγωγής μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, έως και δώδεκα (12) ώρες πριν τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής της Ημέρας Κατανομής που το υπό τροποποίηση στοιχείο αφορά, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με τους αντίστοιχους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας, για λόγους που αφορούν την τεχνική 
λειτουργία της Μονάδας, έκτακτες συνθήκες και καταστάσεις που αφορούν τις υποχρεωτικές λειτουργί¬ 
ες, ή θέματα ασφαλείας. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να ζητήσει εκ των υστέρων πρόσθετες 
πληροφορίες, αν χρειαστεί, για αιτιολόγηση. 

Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν υδροηλεκτρικές μονάδες πρέπει να στέλνουν ένα αρχείο ΧΜΙ με την 
εβδομαδιαία υποχρεωτική υδροηλεκτρική παραγωγή στο Διαχειριστή του Συστήματος (δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
III, κωδικός αρχείου = 8), και ο Διαχειριστής του Συστήματος, αφού το ελέγξει και εγκρίνει τις συνολικές 
ποσότητες που εμπεριέχονται για κάθε υδροηλεκτρική μονάδα για την Ημέρα Κατανομής, υποβάλλει το 
αρχείο αυτό στο Πληροφοριακό Σσύστημα της Αγοράς εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στον ΠΙΝ. 
1. Το αρχείο ΧΜΕ παράγεται μέσω ενός μετατροπέα, τον οποίο δίνει ο Διαχειριστής του Συστήματος 
στους Συμμετέχοντες, από αρχείο ΕχοθΙ σε αρχείο ΧΜΕ. Το αρχείο ΧΜΕ βασίζεται στο πρότυπο "ΕΤ50 
5εΙΐθτΙυΙίη§ $γ5ΐθΐη" (Ε55). Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει επίσης στους Συμμετέχοντες το αρχείο 
"ΧΜΕ δοόθίτο Οθίίηίΐίοη" (Χ5ϋ), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αρχείου ΧΜΕ. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την αποδοχή των Δηλώσεων Διαχεί¬ 
ρισης Υδάτινων Πόρων και των ενδεχόμενων αιτήσεων τροποποίησής τους, κατά τις διατάξεις του ΚΔΣ, 
και την υποβολή ή επικαιροποίησή τους στο Λειτουργό της Αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 51 του ΚΣΗΕ. Ο 
Λειτουργός της Αγοράς δημοσιεύει τις δηλώσεις εβδομαδιαίας υποχρεωτικής υδροηλεκτρικής παραγω¬ 
γής για κάθε υδροηλεκτρική μονάδα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΠΙΝ. 1. 



1172 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3.3.2.3 Δηλώσεις Φορτίου 

Κατανεμόμενα και Μη Κατανεμόμενα Φορτία 

Κατανεμόμενα Φορτία θεωρούνται τα φορτία για τα οποία υποβάλλεται τιμολογούμενη Δήλωση Φορτί¬ 
ου. Η ένταξή τους γίνεται σύμφωνα με την επίλυση των ΗΕΠ και ΠΚ και κατόπιν εντολής Κατανομής. Μη 
Κατανεμόμενα λέγονται τα Φορτία για τα οποία απαιτείται μη-τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου. 


3.3.2.3.1 Υποβολή Δηλώσεων Φορτίου 

Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να υποβάλλουν δηλώσεις φορτίου για κάθε Περίοδο Κατανομής της 
Ημέρας Κατανομής, για το φορτίο που εκπροσωπούν. Για τα μη κατανεμόμενα φορτία, οι Εκπρόσωποι 
Φορτίου σε αυτό το πλαίσιο είναι Προμηθευτές, Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες και επίσης Παραγωγοί 
για το βοηθητικό φορτίο των μονάδων τους, σε περίπτωση που αυτό δε προέρχεται από την παραγόμενη 
από τις μονάδες αυτές ενέργεια. Για το κατανεμόμενο φορτίο, οι Εκπρόσωποι Φορτίου σε αυτό το πλαί¬ 
σιο είναι Προμηθευτές για εξαγωγές ενέργειας και Προμηθευτές ή Παραγωγοί για αντλητικά φορτία. 

Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να υποβάλλουν ένα αρχείο ΧΜΕ με τη Δήλωση Φορτίου τους στο πλη¬ 
ροφοριακό σύστημα της Αγοράς, προκειμένου να συμμετάσχουν στον ΗΕΠ (δες Παράρτημα III, κωδικός 
αρχείου = 9 για Μη-Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου και κωδικός αρχείου = 10 για Τιμολογούμενες 
Δηλώσεις Φορτίου). Το αρχείο ΧΜΕ παράγεται μέσω ενός μετατροπέα, τον οποίο δίνει ο Λειτουργός της 
Αγοράς στους Συμμετέχοντες, από αρχείο ΕχεεΙ σε αρχείο ΧΜΕ. Το αρχείο ΧΜΕ βασίζεται στο πρότυπο 
"ΕΤ50 δοΕίθάυΙίηβ δγείθΐη" (Ε55). Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέχει επίσης στους Συμμετέχοντες το αρ¬ 
χείο "ΧΜΕ 5 οΕιθιτι 3 □θίίηίΐίοη" (Χδϋ), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αρχείου ΧΜΕ. 

Στους Εκπροσώπους Φορτίου αντιστοιχούν μετρητές φορτίου για τα φορτία τους, καθώς επίσης και Συ¬ 
ντελεστές Συμμετοχής Φορτίου που περιγράφουν το μερίδιο του φορτίου τους σε σχέση με άλλους Εκ¬ 
προσώπους Φορτίου για έναν δεδομένο μετρητή. Οι μετρητές φορτίου κατατάσσονται σε διάφορες κα¬ 
τηγορίες μετρητών ανάλογα με τον τύπο του φορτίου που συνδέεται σε αυτούς. Ο Διαχειριστής του Συ¬ 
στήματος διατηρεί την αντιστοιχία Εκπροσώπων Φορτίου και Μετρητών Φορτίου, καθώς και τους αντί¬ 
στοιχους συντελεστές συμμετοχής φορτίου στον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορ¬ 
τίου. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου υποχρεούνται να υποβάλλουν μη τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου για 
το σύνολο της ενέργειας που αναμένεται να καταναλωθεί από το σύνολο του μη κατανεμόμενου φορτί¬ 
ου τους, ανά κατηγορία μετρητή και Λειτουργική Ζώνη. Οι μη τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου προ¬ 
γραμματίζονται στην επίλυση ΗΕΠ χωρίς να ορίζουν τιμή (ρποθ-ΕθΚθγϊ). Οι Εκπρόσωποι Φορτίου μπο¬ 
ρούν να υποβάλλουν τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου για κατανεμόμενο φορτίο, δηλαδή εξαγωγές ή 
υδροηλεκτρικές μονάδες σε λειτουργία άντλησης. 

Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να επιδεικνύουν συμμόρφωση με την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος 
που φέρουν σύμφωνα με το Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) που περιγράφεται στον 
ΚΔΣ 121 και το σχετικό Εγχειρίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται στον 
ΚΔΣ, χωρίς όμως να ακυρώνονται οι Δηλώσεις Φορτίου. 


3.3.2.3.2 Περιεχόμενα Δηλώσεων Φορτίου 

Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου υποβάλλονται για α) εξαγωγές, β) αντλητικές μονάδες, και γ) κατα¬ 
νεμόμενα φορτία καταναλωτών (μετά από έγκριση της ΡΑΕ). Το περιεχόμενο των δηλώσεων φορτίου των 
παραπάνω τύπων παρουσιάζεται παρακάτω. 

Εξαγωγές: Οι Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγές ενέργειας περιλαμβάνουν, για κάθε Πε¬ 
ρίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής και για κάθε διασύνδεση, μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και 
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ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος ποσότητας ενέρ¬ 
γειας σε Μ\Λ/Η και τιμής σε €/Μ\Λ/Ιι. Η συνάρτηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, με 
την απαίτηση οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες να είναι μονότονα γνήσια φθίνουσες. 
Όλες οι τιμές πρέπει να είναι μη-αρνητικές. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ποσότητες ενέργειας που περιλαμβάνονται σε μία Δήλωση Φορτίου για εξα¬ 
γωγές ενός Συμμετέχοντα σε μία διασύνδεση αντιστοιχούν στο σύνολο των προγραμμάτων εξαγωγών (με 
όλους τους Αντισυμβαλλόμενους του Συμμετέχοντα από την άλλη πλευρά των διασυνδέσεων) που ο 
Συμμετέχων επιθυμεί να υλοποιήσει στη διασύνδεση αυτή. Για τις ποσότητες ενέργειας που περιλαμβά¬ 
νονται σε μία Δήλωση Φορτίου για εξαγωγές ο Συμμετέχων υποχρεούται να διαθέτει ίσο ή μεγαλύτερο 
αριθμό αντίστοιχων ΦΔΜ. 

Αντλητικές Μονάδες: Οι τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου για κατανεμόμενα αντλητικά φορτία δηλώ¬ 
νουν, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, τη ζητούμενη ενέργεια για την άντληση νε¬ 
ρού για κάθε μετρητή αντλίας, ή, συγκεντρωτικά, για όλους τους μετρητές μίας αντλητικής μονάδας. 

Οι τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου περιλαμβάνουν μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας 
ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος ποσότητας ενέργειας σε 
Μ\Λ/Γι και τιμής σε Ευρώ ανά Μ\Λ/Γι. Η συνάρτηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, με 
την απαίτηση οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες να είναι μονότονα γνήσια φθίνουσες. 
Όλες οι τιμές πρέπει να είναι μη-αρνητικές. 

Το ΣΧΗΜΑ 4 και ο ΠΙΝ. 3 παρακάτω δείχνουν παραδείγματα τιμολογούμενων δηλώσεων φορτίου για ένα 
κατανεμόμενο φορτίο ή για εξαγωγές. 



ΣΧΗΜΑ 4: Παράδειγμα Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου (Γράφημα) 


Μη-Κατανεμόμενα και Κατανεμόμενα Φορτία: Οι μη τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου που αφορούν 
την απορρόφηση ενέργειας από έναν Πελάτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας περιλαμβάνουν τη συνο¬ 
λική αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας σε Μ\Λ/ό για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής 
και για όλους τους μετρητές που σχετίζονται με τον αντίστοιχο Εκπρόσωπο Φορτίου, σε κάθε κατηγορία 
μετρητών και σε κάθε Λειτουργική Ζώνη. 
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Οι Μη-Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου για μη-κατανεμόμενα φορτία περιλαμβάνουν την προβλεπό- 
μενη απορρόφηση ενέργειας σε Μ\Λ/6 5 . Οι Εκπρόσωποι Φορτίου υποβάλλουν μία συγκεντρωτική Δήλω¬ 
ση Φορτίου για όλους τους Καταναλωτές που εκπροσωπούν, η οποία όμως τους ομαδοποιεί ανά επίπεδο 
τάσης (Υψηλή Τάση — Ην / Μέση Τάση - Μ\/ / Χαμηλή Τάση - Εν) και Γεωγραφική Ζώνη (Βορράς - ΝοιΤό / 
Νότος - δουΐό). Κατά συνέπεια δημιουργούνται έξι πιθανοί συνδυασμοί: 


ΠΙΝ. 3: Παράδειγμα Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου (Προσφορά) 


ίΐΌΓΠ 

ΤΪΓΠΘ 

Ιο 

ΤΪΓΠΘ 

ΤοΙθΙ 

Μ1Λ/1 

Ρπεβΐ 

Μ\Λ/2 

Ρπεβ2 

Μν\/3 

Ρπεθ3 

Μν\/4 

Ρπεβ4 

0:00 

1:00 

110 

10 

150 

20 

70 

30 

5,2 

50 

1,231 

1:00 

2:00 

120 

20 

150 

20 

70 

30 

5 

50 

1 

2:00 

3:00 

120 

20 

150 

20 

70 

30 

5 

50 

1 

3:00 

4:00 

110 

20 

150 

20 

70 

20 

5 

50 

1 

4:00 

5:00 

110 

20 

150 

20 

70 

20 

10 

50 

1 

5:00 

6:00 

110 

20 

150 

20 

70 

20 

10 

50 

1 

6:00 

7:00 
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20 

80 

10 

10 

50 

1 
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20 
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20 

80 

10 

10 

50 

1 

εήβε^δυιπ 

2.600 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


• ΝΟΚΤΗ_Ην (Σύνολο Κατανάλωσης στην Υψηλή Τάση στο Βορρά) 

• ΝΟΒΤΗ_Μν (Σύνολο Κατανάλωσης στη Μέση Τάση στο Βορρά) 

• ΝΟΒΤΗ_Εν (Σύνολο Κατανάλωσης στη Χαμηλή Τάση στο Βορρά) 

• δΟΙΙΤΗ_Ην (Σύνολο Κατανάλωσης στην Υψηλή Τάση στο Νότο) 

• δΟΕΙΤΗ _Μν (Σύνολο Κατανάλωσης στη Μέση Τάση στο Νότο) 

• δΟΕΙΤΗ _Εν (Σύνολο Κατανάλωσης στη Χαμηλή Τάση στο Νότο) 


5 Με απόφαση του Λειτουργού της Αγοράς η οποία τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να επιτρέπεται η Δή¬ 
λωση Φορτίου σε λΙ/Ιώ. 
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Για κάθε ένα από τους παραπάνω συνδυασμούς, δημιουργείται ένα εικονικό σημείο μέτρησης το οποίο 
αναφέρεται στο σύνολο των φορτίων που εμπίπτουν στον εκάστοτε συνδυασμό. Προφανώς, ένας Εκ¬ 
πρόσωπος Φορτίου, ενδέχεται να μην εκπροσωπεί φορτία σε κάποιους από τους παραπάνω συνδυα¬ 
σμούς. 

Οι τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου για κατανεμόμενα φορτία περιλαμβάνουν για κάθε Περίοδο Κατα¬ 
νομής της Ημέρας Κατανομής μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε 
βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος ποσότητας ενέργειας σε ΜΝΛ/Η και τιμής σε €/Μ\Λ/ό. Η 
συνάρτηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, όπου οι τιμές της ενέργειας για τις διαδο¬ 
χικές βαθμίδες πρέπει να είναι μονότονα φθίνουσες. Όλες οι τιμές πρέπει να είναι μη αρνητικές. 

Η ακρίβεια που χρησιμοποιείται στις δηλώσεις φορτίου είναι της τάξης του 0.001 €/Μ\Λ/Η για τις τιμές 
και της τάξης της 1 ΜΝΛ/Η για τις ποσότητες ενέργειας. 


ΠΙΝ. 4: Παράδειγμα Μη-Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου 





ΝΟΚΤΗ Ην 

ΝΟΚΤΗ Μν 

ΝΟΚΤΗ 1 ν 

5θυΤΗ Ην 

5θυΤΗ Μν 

δουτΗ ι ν 




δβΠίΙθΓ η3ΓΠΘ 

δβηΐΙθΓ Π3ΓΠΘ 

δβΠίΙθΓ Π3ΓΠΘ 

δβηΐΐΘΓ Π3ΓΤ1Θ 

δβηάθΓ Π3Γηβ 

δβηΐΐΘΓ Π3ΓΤ10 

Μβ1βηη9 

ΡοίηΙ 

ΜΤΘ_5θΠ(1βΓ_ 
Π3ΓΠΘ Ν Ην 

ουτ 

ΜΤ6_δ6Π(1θΓ_ 
Π3ΓΠΘ Ν Μν 

ουτ 

ΜΤΘ_δθΠ(1βΓ_ 
Π3ΓΤΙΘ Ν IV Ο 

υτ 

ΜΤΟ_δθΠ(1θΓ_ 

ΓΊ3ΓΠ0 δ Ην Ο 

υτ 

ΜΤΘ_δθΠ(1βΓ_ 
Π3ΓΤ1Θ δ Μν 

ουτ 

ΜΤΟ_δθΠ(1θΓ_ 
ΓΊ3ΓΠ6 δ IV Ο 

υτ 

ΪΓΟΓΠ 

ΤΪΠΊΘ (<3Τ) 

Ιο ΤΪΓΠβ 
(ΟΤ) 

ΤοΙβΙ Μ1Λ/ 

Μ1Λ/ 

Μ\/ν 

Μ\Λ/ 

Μ\/ν 

Μ1Λ/ 

Μ\/ν 

0:00 

1:00 

3 


2 


1 



1:00 

2:00 

3 


2 


1 



2:00 

3:00 

3 


2 


1 



3:00 

4:00 

4 


3 


1 



4:00 

5:00 

3 


2 


1 



5:00 

6:00 

6 


5 


1 



6:00 

7:00 

6 


5 


1 



7:00 

8:00 

7 


6 


1 



8:00 

9:00 

6 


6 


0 



9:00 

10:00 

6 


6 


0 



10:00 

11:00 

6 


6 


0 



11:00 

12:00 

8 


8 


0 



12:00 

13:00 

9 


9 


0 



13:00 

14:00 

10 


10 


0 



14:00 

15:00 

10 


10 


0 



15:00 

16:00 

9 


8 


1 



16:00 

17:00 

7 


6 


1 



17:00 

18:00 

7 


6 


1 



18:00 

19:00 

6 


5 


1 



19:00 

20:00 

6 


5 


1 



20:00 

21:00 

6 


5 


1 



21:00 

22:00 

3 


2 


1 



22:00 

23:00 

3 


2 


1 



23:00 

0:00 

3 


2 


1 



ΟήβεΚΝυηι 

140 

24 

0 

24 

0 

24 

24 


Δηλώσεις Φορτίου αναφορικά με την κατανάλωση των Βοηθητικών Φορτίων των Θερμικών Μονάδων 
και των Αιολικών Πάρκων: Στην §6 του Άρθρου 12 του ΚΔΣ υπάρχουν ιδιαίτερες προβλέψεις σχετικά με 
τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης που επιβάλλονται για τις Δηλώσεις Φορτίου των καταναλώσεων των Βο¬ 
ηθητικών Φορτίων των Θερμικών Μονάδων και των Αιολικών Πάρκων. 
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Όσοι Συμμετέχοντες επιθυμούν να κάνουν χρήση των προβλέψεων αυτών, οφείλουν να υποβάλλουν ξε¬ 
χωριστές Δηλώσεις Φορτίου για τις σχετικές καταναλώσεις του συνόλου των βοηθητικών φορτίων των 
Θερμικών Μονάδων και των Αιολικών Πάρκων που εκπροσωπούν. 

Οι ενδιαφερόμενοι Συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν τη σχετική πρόθεσή τους με αποστολή μηνύ¬ 
ματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας κάποια από τις καταχωρημένες διευθύνσεις τους, 
στις σχετικές διευθύνσεις που αναφέρονται στο Παρόν Εγχειρίδιο. Στο μήνυμα αυτό, οι Συμμετέχοντες 
υποδεικνύουν τα επίπεδα τάσης (Υψηλή / Μέση / Χαμηλή) και τις λειτουργικές ζώνες (Βορράς / Νότος) 
για τις οποίες θα υποβάλλονται ξεχωριστές Δηλώσεις Φορτίου κατ'αναλογία με τις προβλέψεις της προ- 
αναφερθείσας παραγράφου. Διευκρινίζεται ότι: 

1 - Κάθε Συμμετέχων ο οποίος εκπροσωπεί Μετρητές Βοηθητικών Φορτίων Θερμικών Μονά¬ 

δων ή Αιολικών Πάρκων έχει την επιλογή και όχι την υποχρέωση να κάνει ξεχωριστή Δήλω¬ 
ση για το Σύνολο των Μετρητών αυτών, με Δηλώσεις ανά επίπεδο Τάσης και Λειτουργικής 
Ζώνης. 

2 - Σε περίπτωση που δεν επιλέξει να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, η Δήλωση Φορτίου 

που υποβάλλει αφορά το Σύνολο των Μετρητών που εκπροσωπεί ο Συμμετέχων (ανά επί¬ 
πεδο Τάσης και Λειτουργικής Ζώνης), συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων φορ¬ 
τίων, και εξαιρουμένων μόνο των Φορτίων Άντλησης των Υδροηλεκτρικών Μονάδων. 

3 - Σε περίπτωση που επιλέξει να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, οφείλει να υποβάλει ξε¬ 

χωριστή Δήλωση Φορτίου για τους Μετρητές των Γενικών Βοηθητικών και ξεχωριστή Δήλω¬ 
ση για το Σύνολο των υπολοίπων Μετρητών του εξαιρουμένων και πάλι των Φορτίων Α¬ 
ντλησης των Υδροηλεκτρικών Μονάδων (Δύο Δηλώσεις Φορτίου ανά επίπεδο Τάσης και 
Λειτουργικής Ζώνης). Σε περίπτωση μη υποβολής έγκυρης Δήλωσης Φορτίου για τα προα- 
ναφερθέντα Φορτία, η Δήλωση του θεωρείται μηδενική για τον υπολογισμό των σχετικών 
Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης. Η Δυνατότητα και η επακόλουθη υποχρέωση του Συμμετέχο- 
ντα να υποβάλει Δήλωση Φορτίου για τα Γενικά Βοηθητικά του αίρεται μόνο όταν ο ίδιος 
δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί πλέον να υποβάλει ξεχωριστή Δήλωση. Τότε επανέρχε¬ 
ται στην κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω (σημείο 2). 


3.3.2.3.3 Βεβαίωση Δηλώσεων Φορτίου 

Οι Δηλώσεις Φορτίου πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση που χορηγείται από το πιστωτικό ίδρυμα, 
στο οποίο ο Εκπρόσωπος Φορτίου τηρεί Λογαριασμό Συμμετέχοντα, με την οποία πιστοποιείται ότι υ¬ 
πάρχει επαρκές υπόλοιπο στον Λογαριασμό Συμμετέχοντα για την κάλυψη των χρηματικών του υπο¬ 
χρεώσεων από τη συγκεκριμένη Δήλωση Φορτίου. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να ισχύει έως την ολοκλή¬ 
ρωση της διαδικασίας Εκκαθάρισης ΗΕΠ και για τη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής και δεν ανακαλείται 
για οποιονδήποτε λόγο. 6 

Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό κάλυψης των χρηματικών υποχρεώσεων που αντιστοιχεί σε μία Δήλωση 
Φορτίου για μία δεδομένη Ημέρα Κατανομής, υπολογίζεται από το γινόμενο της συνολικής ποσότητας 
ενέργειας σε Μ\Λ/Ιι όπως αυτή δηλώνεται στη Δήλωση Φορτίου επί τον Συντελεστή Προσδιορισμού Κά¬ 
λυψης σε Ευρώ/Μ\Λ/Γι, ο οποίος ισχύει για την υπόψη Ημέρα Κατανομής και προσδιορίζεται σύμφωνα με 
το Άρθρο 22 του ΚΣΗΕ. Για τις τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου, η συνολική ποσότητα ενέργειας είναι 
το σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας όλων των βαθμιδών της Δήλωσης. 


6 Η ενεργοποίηση της υποβολής της βεβαίωσης δηλώσεων φορτίου θα γίνει αφού συμβληθεί ο Λειτουργός της Αγοράς 
με τον απαιτούμενο Χρηματοοικονομικό φορέα κάλυψης. 
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3.3.2.3.4 Τροποποίηση Δηλώσεων Φορτίου 

Μία Δήλωση Φορτίου που αφορά μία δεδομένη Ημέρα Κατανομής υποβάλλεται από τους Συμμετέχοντες 
εντός της σχετικής Προθεσμίας Υποβολής όπως αυτή αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1. Οι Εκπρό¬ 
σωποι Φορτίου μπορούν να αναθεωρούν την υποβληθείσα δήλωση φορτίου πριν τη Λήξη της Προθεσμί¬ 
ας Υποβολής, μετά την οποία η δήλωση φορτίου γίνεται δεσμευτική. 


3.3.2.3.5 Αποδοχή Δηλώσεων Φορτίου 

Η επικύρωση των Δηλώσεων Φορτίου γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα της αγοράς κατά 
το χρόνο υποβολής της Δήλωσης Φορτίου. Εάν μία Δήλωση Φορτίου βρεθεί άκυρη, δεν γίνεται αποδεκτή 
και το πληροφοριακό σύστημα της αγοράς αποστέλλει στον αντίστοιχο Εκπρόσωπο Φορτίου μία αιτιολο¬ 
γημένη εξήγηση. Μετά την κοινοποίηση μη αποδοχής, ο Εκπρόσωπος Φορτίου πρέπει να διορθώσει εν¬ 
δεχόμενα λάθη και να υποβάλλει ξανά τη δήλωση φορτίου μέχρι την Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για 
τους Συμμετέχοντες. 

Οι έγκυρες Δηλώσεις Φορτίου γίνονται αποδεκτές με τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμε¬ 
τέχοντες, μετά την οποία η δήλωση φορτίου γίνεται δεσμευτική για τον Συμμετέχοντα μέχρι την έκδοση 
και κοινοποίηση του προγράμματος ΗΕΠ. 

Αποτυχία υποβολής υποχρεωτικής Δήλωσης Φορτίου έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους 
Συμμετέχοντες, επισύρει κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και το εγχειρίδιό 
του. 


3.3.2.4 Προσφορές Εφεδρειών 

3.3.2.4.1 Υποβολή Προσφορών Εφεδρειών 

Οι Παραγωγοί οφείλουν να υποβάλλουν προσφορές εφεδρειών, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέ¬ 
ρας Κατανομής, για τις μονάδες που αντιπροσωπεύουν. Οι προσφορές εφεδρειών πρέπει να γίνονται για 
το σύνολο της βεβαιωμένης ικανότητας κάθε μονάδας παραγωγής, για κάθε βεβαιωμένη εφεδρεία, με 
εξαίρεση τις Περιόδους Κατανομής που η μονάδα είναι σε προγραμματισμένη συντήρηση ή πλήρως μη 
διαθέσιμη, όπως υποδεικνύεται στη δήλωση ολικής μη διαθεσιμότητας. Σε Περιόδους Κατανομής κατά 
τις οποίες μία μονάδα είναι μερικώς διαθέσιμη, όπως υποδεικνύεται στη σχετική δήλωση μερικής μη 
διαθεσιμότητας, οι Παραγωγοί οφείλουν να υποβάλλουν προσφορές εφεδρειών μόνο για την εκάστοτε 
διαθέσιμη ικανότητα της μονάδας. 


3.3.2.4.2 Περιεχόμενα Προσφορών Εφεδρειών 

Οι τύποι προσφορών εφεδρειών είναι οι κάτωθι: 

• προσφορά εφεδρειών για πρωτεύουσα εφεδρεία, και 

• προσφορά εφεδρειών για εύρος δευτερεύουσας ρύθμισης. 

Κάθε μία από τις παραπάνω προσφορές εφεδρειών περιλαμβάνει μία ποσότητα παρεχόμενης εφεδρείας 
(σε Μ\Λ/) και μία τιμή προσφοράς (σε €/Μ \Ν) για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, όπως 
π.χ. φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 5 παρακάτω. 
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Τιμή προσφοράς: Για να γίνει αποδεκτή από το Λειτουργό της Αγοράς η προσφορά εφεδρειών, η τιμή 
προσφοράς για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κά¬ 
τωθι κανόνες εγκυρότητας: 

• Να είναι μεγαλύτερη του μηδενός. 

• Να είναι μικρότερη από την αντίστοιχη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς (για πρω¬ 
τεύουσα εφεδρεία και εύρος δευτερεύουσας ρύθμισης). Οι Διοικητικά Οριζόμενες Μέγιστες Τι¬ 
μές Προσφοράς για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης 
καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ. 

• Να έχει ακρίβεια το πολύ τριών δεκαδικών ψηφίων, δηλαδή 0,001 €/Μ \Ν. 


[€ / Μ\\ Τ ] 



ΣΧΗΜΑ 5: Παράδειγμα Προσφοράς Πρωτεύουσας Εφεδρείας Μονάδας 


Προσφερόμενη ποσότητα: Η ποσότητα που αντιστοιχεί στην προσφορά πρωτεύουσας εφεδρείας μιας 
μονάδας είναι: 

• εφόσον δεν υποβληθεί δήλωση μη διαθεσιμότητας για τη μονάδα, η ποσότητα πρωτεύουσας ε¬ 
φεδρείας που αναφέρεται στα Καταχωρημένα Στοιχεία της μονάδας που έχουν υποβληθεί από 
τον Παραγωγό, κατά τις προβλέψεις του ΚΔΣ, ή 

• εφόσον υποβληθεί δήλωση μη διαθεσιμότητας για τη μονάδα που να αλλάζει τη μέγιστη διαθέ¬ 
σιμη ισχύ της, το μέγιστο μεταξύ της ποσότητας που αναφέρεται στα Καταχωρημένα Στοιχεία της 
μονάδας και της διαφοράς μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης διαθέσιμης ισχύς της. 

Η ποσότητα που αντιστοιχεί στην προσφορά εύρους δευτερεύουσας ρύθμισης μιας μονάδας είναι: 

5βαΚαη§β υ - Αϋ€ ππιχ' ; - Α0€ τπίη' ( 

όπου 

ΞβοΚαη§β η . ^ ποσότητα εύρους δευτερεύουσας ρύθμισης στην οποία αναφέρεται η προσφορά εύ¬ 

ρους δευτερεύουσας ρύθμισης της μονάδας υ για την Περίοδο Κατανομής ΐ, σε Μ \Ν, 
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ΑΟΟ ηι;ιχ' ( 
ΑΟΟ ηιίη^. 


η μεγίστη διαθεσιμότητα υπό ΑΡΠ της μονάδας υ για την Περίοδο Κατανομής ΐ, σε Μ\Λ/, 
η ελάχιστη διαθεσιμότητα υπό ΑΡΠ της μονάδας υ για την Περίοδο Κατανομής ΐ, σε Μ \Ν. 


Εφόσον υποβληθεί δήλωση Μη Διαθεσιμότητας για τη μονάδα που να αλλάζει τη μεγίστη διαθέσιμη ι¬ 
σχύ της για μια ή περισσότερες Περιόδους Κατανομής, τότε το νέο εύρος δευτερεύουσας ρύθμισης προ¬ 
κύπτει περιορίζοντας την ποσότητα Λ·ΟΟτΏ3Χ α στ η ν καινούργια μέγιστη διαθέσιμη ισχύ της μονάδας. 

Η ακρίβεια που χρησιμοποιείται στις προσφορές εφεδρειών είναι της τάξης του 1 Μ \Ν. 


Υποβολή Προσφοράς Εφεδρειών στο πληροφοριακό σύστημα λειτουργίας της αγοράς: Οι Παραγωγοί 
οφείλουν να υποβάλλουν ένα αρχείο ΧΜΕ στο πληροφοριακό σύστημα της Αγοράς (βλ. Παράρτημα III, 
κωδικός αρχείου = 11), το οποίο σύμφωνα με τα παραπάνω περιέχει μόνο τις τιμές προσφοράς για κάθε 
Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Η δομή του αρχείου ΧΜΕ βασίζεται στο πρότυπο "ΕΤ50 
δοΕίθάυΙίηβ δγίΐθΐη" (Ε55). Το αρχείο ΧΜΕ μπορεί να δημιουργηθεί με δύο τρόπους: 


• είτε μέσω ενός προτύπου αρχείου ΕχοθΙ (ΕχοθΙΤοΧΜΕΘοηνθίΈθΐ-), το οποίο παρέχει ο Λειτουργός 
της Αγοράς στους Συμμετέχοντες, 

• είτε μέσω του σχετικού αρχείου "ΧΜΕ δοΐΐθΐηε Οείίηίίίοη" (Χδϋ). Τα περιεχόμενα του αρχείου Χδϋ 
(«οίίθΐ·-ιτΐθ553§θ.χ5θΙ») για τη δημιουργία των προσφορών εφεδρειών φαίνονται στο Παράρτημα 
IV. 


3.3.2.4.3 Τροποποίηση Προσφορών Εφεδρειών 

Μία προσφορά εφεδρειών που αφορά μία δεδομένη Ημέρα Κατανομής υποβάλλεται από τους Συμμετέ¬ 
χοντες εντός της σχετικής Προθεσμίας Υποβολής όπως αυτή αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1. Η 
υποβληθείσα προσφορά εφεδρειών μπορεί να αναθεωρηθεί πριν τη Λήξη της Προθεσμίας, μετά την ο¬ 
ποία η προσφορά εφεδρειών γίνεται δεσμευτική. 


3.3.2.4.4 Αποδοχή Προσφορών Εφεδρειών 

Οι έγκυρες προσφορές εφεδρειών γίνονται αποδεκτές έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους 
Συμμετέχοντες, μετά την οποία οι προσφορές εφεδρειών γίνονται δεσμευτικές για τους Συμμετέχοντες 
μέχρι την έκδοση και κοινοποίηση του προγράμματος ΗΕΠ. Παραγωγοί με προσφορές εφεδρειών οι ο¬ 
ποίες εξακολουθούν να είναι άκυρες με την Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες υ- 
πόκεινται σε κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και το αντίστοιχο Εγχειρίδιό του. 

Αποτυχία υποβολής προσφοράς εφεδρειών έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής από μονάδες που 
είχαν τη σχετική υποχρέωση, επισύρει κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και 
στο αντίστοιχο Εγχειρίδιό του. 


3.3.2.5 Μη διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής 

3.3.2.5.1 Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας 


Σε περίπτωση: 
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α. απώλειας μίας μονάδας παραγωγής, η οποία οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικά αίτια που σχετί¬ 
ζονται με τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της μονάδας, και η οποία καθιστά 
αδύνατη την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη μονάδα, ή 

β. μερικής απώλειας μίας μονάδας παραγωγής, η οποία οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικά αίτια, 
που σχετίζονται με τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της μονάδας, και η οποία 
καθιστά αδύνατη την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της μο¬ 
νάδας παράγωγης, όπως αυτή αναφέρεται στο Μητρώο Μονάδων, ή επιβάλλει την αλλαγή των 
τεχνικών στοιχείων της μονάδας (μέγιστη διαθεσιμότητα, τεχνικό ελάχιστο, μέγιστη διαθεσιμότη¬ 
τα υπό ΑΡΠ, ελάχιστη διαθεσιμότητα υπό ΑΡΠ) ή επιβάλλει τον περιορισμό της μέγιστης δυνατό¬ 
τητας παροχής πρωτεύουσας εφεδρείας, ή 

γ. ειδικά για τις υδροηλεκτρικές μονάδες, περιορισμών στη ροή ύδατος κατάντη του σταθμού για 
λόγους ασφαλείας, 

ο αντίστοιχος Παραγωγός οφείλει να υποβάλλει στο Διαχειριστή του Συστήματος δήλωση ολικής ή μερι¬ 
κής μη διαθεσιμότητας για όλες τις Περιόδους Κατανομής όλων των Ημερών Κατανομής για τις οποίες 
υφίστανται τα παραπάνω. 

Οι δηλώσεις ολικής ή μερικής μη διαθεσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνουν μία περιγραφή των τεχνικών 
αιτίων ή των λόγων ασφαλείας, στους οποίους οφείλεται η μη διαθεσιμότητα της μονάδας. Παρόλα αυ¬ 
τά, κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας μίας μονάδας και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ε¬ 
μπορικής λειτουργίας, δηλώσεις ολικής ή μερικής μη διαθεσιμότητας μπορούν να υποβάλλονται χωρίς 
επίκληση κάποιου ειδικού λόγου. 


3.3.2.5.2 Περιεχόμενο Δηλώσεων Μη Διαθεσιμότητας 

Η Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας περιλαμβάνει για μία μονάδα και για κάθε Περίοδο Κατανομής που υφί- 
σταται κάποιος περιορισμός στα τεχνικά στοιχεία της μονάδας σε σχέση με τα Καταχωρημένα Στοιχεία 
της μονάδας, όπως αυτά ορίζονται στον ΚΔΣ και έχουν υποβληθεί από τον παραγωγό, την ισχύουσα μέ¬ 
γιστη διαθεσιμότητα της μονάδας, σε Μ \Ν. 

Εφόσον υποβληθεί Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας για μία μονάδα, η μέγιστη διαθεσιμότητα υπό ΑΡΠ, η 
ελάχιστη διαθεσιμότητα υπό ΑΡΠ και η ελάχιστη δυνατότητα παραγωγής της μονάδας προσαρμόζονται 
όπως έχειπεριγράφεται σε προηγούμενη παράγραφο. 


3.3.2.5.3 Υποβολή Δηλώσεων Μη Διαθεσιμότητας 

Οι δηλώσεις ολικής ή μερικής μη διαθεσιμότητας για Περιόδους Κατανομής μίας ορισμένης Ημέρας Κα¬ 
τανομής μπορούν να υποβάλλονται έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες για 
τη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής. 

Κάθε Παραγωγός μπορεί να τροποποιεί ή να ακυρώνει μία δήλωση μη διαθεσιμότητας που υποβλήθηκε 
προηγουμένως εάν αλλάξει η κατάσταση της μονάδας μετά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους 
Συμμετέχοντες, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο του ΚΔΣ. 

Σημειώνεται ότι, παρότι η προαναφερθείσα τροποποίηση ή ακύρωση είναι μέρος των υποχρεώσεων 
ενός Παραγωγού στα πλαίσια της παροχής πληροφοριών προς το Διαχειριστή του Συστήματος σύμ¬ 
φωνα με τον ΚΔΣ, σε καμία περίπτωση δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για 
την εκάστοτε Μονάδα παραγωγής από τη συμμετοχή της στον ΗΕΠ και την ακόλουθη διαδικασία εκ¬ 
καθάρισης των αποκλίσεων Παραγωγής- Ζήτησης. 
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Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο ΗΕΠ επιλύεται λαμβάνοντας υπόψη τις Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας που 
υπεβλήθησαν έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες για τη συγκεκριμένη Η¬ 
μέρα Κατανομής. Σε περίπτωση που κάποια Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας υποβληθεί μετά το πέρας της 
ως άνω προθεσμίας, αυτή δε λαμβάνεται υπόψη στην επίλυση του ΗΕΠ, ακόμη και αν αυτή δεν έχει 
ακόμη ολοκληρωθεί - δημοσιευθεί. 

Ο χρόνος ισχύος των δηλώσεων μερικής ή ολικής μη διαθεσιμότητας είναι το σύνολο των διαδοχικών 
Περιόδων Κατανομής όπως αναφέρονται στις δηλώσεις, αλλά δεν μπορεί να ξεκινάει σε μία χρονική 
στιγμή πριν από την υποβολή τέτοιων δηλώσεων. Οι δηλώσεις μη διαθεσιμότητας παραμένουν σε ισχύ 
μέχρι το τέλος του χρόνου ισχύος τους, εκτός αν ακυρωθούν ή τροποποιηθούν νωρίτερα από τους αντί¬ 
στοιχους Παραγωγούς. Μία δήλωση μη διαθεσιμότητας μπορεί επίσης να ακυρωθεί ή να λήξει από το 
Διαχειριστή του Συστήματος πριν το τέλος του χρόνου ισχύος της στην περίπτωση που βρεθεί άκυρη. 

Εφόσον η δήλωση ολικής ή μερικής μη διαθεσιμότητας μιας μονάδας υποβληθεί έως τη Λήξη της Προθε¬ 
σμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες για τη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής, λαμβάνεται υπόψη στον 
ΗΕΠ για την Ημέρα Κατανομής. 

Υποβολή Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας της Αγοράς: Οι Παρα¬ 
γωγοί πρέπει να υποβάλλουν ένα αρχείο ΧΜΕ στο πληροφοριακό σύστημα της Αγοράς (δες Παράρτημα 
III, κωδικός αρχείου = 13). Η δομή του αρχείου ΧΜΕ βασίζεται στο πρότυπο "ΕΤ50 3εΙιβάυΙίη§ δγεΐθίτΓ 
(Ε55). Το αρχείο ΧΜΕ μπορεί να δημιουργηθεί με δύο τρόπους: 

• είτε μέσω ενός προτύπου αρχείου ΕχεεΙ (ΕχεβΙΤοΧΜΕΘοηνειΈθΓ), το οποίο παρέχει ο Λειτουργός 
της Αγοράς στους Συμμετέχοντες, 

• είτε μέσω του σχετικού αρχείου "ΧΜΕ δεΙιειηε ϋείίηίΐίοη" (Χ5ϋ). Τα περιεχόμενα του αρχείου Χ5ϋ 
(«εεόεεΙυΙε-χιτιΙ.χεά») για τη δημιουργία των προσφορών εφεδρειών φαίνονται στο Παράρτημα 
IV. 

Στο παρακάτω παράδειγμα αρχείου Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας, η μονάδα υηίΐΐ αδυνατεί να παράγει 
ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με την Καθαρή Ισχύ της (π.χ. 120 Μ\Λ/) όπως αυτή έχει δηλωθεί στο Μη¬ 
τρώο Μονάδων λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος όπως, για παράδειγμα, λόγω μειωμένης πίεσης 
τυμπάνου για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η μονάδα υποχρεούται να δηλώσει τη νέα μειωμένη 
της διαθεσιμότητα, την περίοδο που αυτή ισχύει (π.χ. 08:00 - 10:00) και το λόγο της μείωσης της Διαθε¬ 
σιμότητας. Στο προαναφερθέν αρχείο, αναφέρονται τα παραπάνω στοιχεία. Σημειώνεται ότι οι χρόνοι 
έναρξης και λήξης (ΤίητεδίθΐΈ και Τίιηεδΐορ) είναι σε ΕΙΤ (ΕΙηίνεΓεεΙ Τίιηε). 


3.3.2.5.4 Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας και Μείζονος Βλάβης 

Αν μία μονάδα παραγωγής δεν μπορεί να λειτουργήσει εξαιτίας τεχνικών λόγων για χρονικό διάστημα 
που αναμένεται να υπερβείτις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες εντός της περιόδου από 15 Ιουνίου έως 31 
Αυγούστου ή, διαφορετικά, για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες (σύμφωνα με το Άρθρο 41 του ΚΣΗΕ), ο 
αντίστοιχος Παραγωγός πρέπει να υποβάλλει άμεσα στο Διαχειριστή του Συστήματος μία Δήλωση Μεί¬ 
ζονος Βλάβης στην οποία αναφέρει τους τεχνικούς λόγους και τον προβλεπόμενο χρόνο αποκατάστασης 
της βλάβης. 

Αν η άδεια παραγωγής ή λειτουργίας ενός Παραγωγού ανακληθεί ή αν η ισχύς της παύσει προσωρινά ή 
οριστικά κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο, καθώς επίσης και σε κάθε άλλη περίπτωση αδυναμίας λειτουρ¬ 
γίας της μονάδας, η οποία δεν εμπίπτει στην έννοια των απρόβλεπτων βλαβών μικρής κλίμακας για τις 
οποίες υποβάλλονται δηλώσεις μερικής ή ολικής μη διαθεσιμότητας, ο παραγωγός πρέπει να υποβάλλει 
άμεσα στο Διαχειριστή του Συστήματος μία δήλωση αδυναμίας λειτουργίας στην οποία αναφέρει τους 




1182 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


λόγους και τον προβλεπόμενο χρόνο αποκατάστασης λειτουργίας. Περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες 
αναφέρονται στον ΚΔΕΣΜΗΕ και στο αντίστοιχο Εγχειρίδιό του. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος Δήλωσης Μείζονος Βλάβης ή Αδυναμίας Λειτουργίας η οποία έχει γίνει αποδε¬ 
κτή από το Διαχειριστή του Συστήματος, ο Παραγωγός οφείλει να υποβάλει καθημερινά στο πληροφορι¬ 
ακό Σύστημα του Λειτουργού της Αγοράς Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
προηγούμενης παραγράφου. Σε καμία περίπτωση δεν αίρεται η υποχρέωσή του αυτή από την υποβολή 
Δήλωσης Μείζονος Βλάβης ή Αδυναμίας Λειτουργίας ακόμη και αν αυτή γίνει αποδεκτή από το Διαχειρι¬ 
στή του Συστήματος. 
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ΠΙΝ. 5: Παράδειγμα Δήλωσης Μερικής Μη Διαθεσιμότητας 


3.3.2.5.5 Δηλώσεις Πρόθεσης Διακοπής Κανονικής Λειτουρνίας 

Αν ένας Παραγωγός προτίθεται να αποσυνδέσει τη μονάδα από το δίκτυο ή απλώς να αναστείλει τη λει¬ 
τουργία της για μεγάλο χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα τρία (3) Έτη Αξιοπιστίας, τότε ο Παραγωγός 
αυτός πρέπει, σύμφωνα με το Άρθρο 42 του ΚΣΗΕ, να υποβάλλει στο Διαχειριστή του Συστήματος μία 
δήλωση πρόθεσης διακοπής κανονικής λειτουργίας. Στη δήλωση πρέπει να εξηγούνται οι λόγοι για την 
αναστολή της κανονικής λειτουργίας της μονάδας, η ημερομηνία διακοπής και το χρονικό διάστημα δια¬ 
κοπής λειτουργίας. Η δήλωση αναστολής κανονικής λειτουργίας πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον έξι 
(6) μήνες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία αναστολής λειτουργίας. 
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3.3.2.6 Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων 

3.3.2.6.1 Υποβολή Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων 

Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΚΣΗΕ οι κάτοχοι άδειας παραγωγής οφείλουν να υποβάλλουν Δηλώσεις 
Τεχνοοικονομικών Στοιχείων για όλες τις μονάδες παραγωγής της κατοχής τους που είναι εγγεγραμμένες 
στο Μητρώο Μονάδων. 

Οι Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων υποβάλλονται καθημερινά στο πληροφοριακό σύστημα του 
Λειτουργού της Αγοράς. Η υποβολή 7 των στοιχείων αυτών αφορά μία καθορισμένη Ημέρα Κατανομής και 
γίνεται έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες. 

Τα στοιχεία των Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων ισχύουν για όλες τις Περιόδους Κατανομής μιας 
Ημέρας Κατανομής και όχι για τμήμα αυτής. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος ελέγχει το περιεχόμενο των εμπρόθεσμα υποβληθέντων Δηλώσεων Τε- 
χνοοικονομικών Στοιχείων ελέγχεται εφαρμόζοντας τους ελέγχους που αναφέρονται σε επόμενη παρά¬ 
γραφο του παρόντος Κεφαλαίου. 

Τα στοιχεία των Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων χρησιμοποιούνται από το Λειτουργό της Αγοράς 
στην επίλυση του ΗΕΠ και από το Διαχειριστή του Συστήματος για τις διαδικασίες που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητές του. 

Οι Παραγωγοί υποβάλουν τη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων για μία ή περισσότερες μονάδες πα¬ 
ραγωγής της κατοχής τους δηλώνοντας στο πληροφοριακό σύστημα λειτουργίας της Αγοράς ένα κατάλ¬ 
ληλο αρχείο ΧΜΕ (δες Παράρτημα III, κωδικός αρχείου = 14). Το αρχείο ΧΜΕ μπορεί να δημιουργηθεί με 
δύο τρόπους: 

• μέσω ενός προτύπου φύλλου εργασίας ΕχεεΙ για την επεξεργασία και μετατροπή σε ΧΜΕ το οποίο 
παρέχει ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες Παραγωγούς. Σχετικές πληροφορίες δίνο¬ 
νται στο Παράρτημα IV, 

• μέσω του σχετικού αρχείου "ΧΜΕ δοΗθΐΠ3 ϋθίίηίΐίοη" (Χδϋ/ΧδΕ) το οποίο παρέχει ο Λειτουργός 
της Αγοράς στους Συμμετέχοντες Παραγωγούς. Σχετικές πληροφορίες δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
IV («ρθΓΐίοίρθηΐ-ΐεεΙΊηο-εεοηοιηίο-οΙθοώΓθΐίοη.χεεΙ»). 


3.3.2.6.2 Περιεχόμενα Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων 

Στη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στους πίνακες 
Α,Β και Γ του Άρθου 44 του ΚΣΗΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι με τη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων 
που υποβάλλει ο Παραγωγός υποβάλλει και τα ακόλουθα στοιχεία (τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις 
διατάξεις του Άρθρου 44): 

• Το Κόστος Μηδενικού Φορτίου της μονάδας. Το στοιχείο αυτό δε χρησιμοποιείται κατά τις διαδι¬ 
κασίες της αγοράς, αλλά υποβάλλεται για λόγους ενημέρωσης. 

• Το Κόστος Αποσυγχρονισμού. Το στοιχείο αυτό πρέπει να λαμβάνει τιμή μεγαλύτερη ή ίση του 
μηδενός και να ισούται με το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση αναμονής. 


7 Η τρέχουσα έκδοση του πληροφοριακού συστήματος του Λειτουργού της Αγοράς για τεχνικούς λόγους δεν υποστηρίζει 
την υποβολή δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων με περίοδο ισχύος μεγαλύτερη από μία Ημέρα Κατανομής. Ωστό¬ 
σο, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες Παραγωγούς να υποβάλλουν μέσα στα πλαίσια των αντίστοιχων προθε¬ 
σμιών υποβολής ξεχωριστές δηλώσεις Τεχνονοικονομικών Στοιχείων για κάθε Ημέρα Κατανομής. 
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3.3.2.7 Δηλώσεις Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών 

3.3.2.7.1 Υποβολή Δηλώσεων Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών 

Σύμφωνα με το Άρθρο 262 του ΚΔΣ, κάθε κάτοχος άδειας παραγωγής υποβάλει στον Διαχειριστή του Συ¬ 
στήματος λίστα με τα λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε μία από τις μονάδες του. Τα λεπτομε¬ 
ρή αυτά χαρακτηριστικά πρέπει να ανταποκρίνονται στα πραγματικά τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε 
μονάδα παραγωγής. 

Η Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών μονάδας παραγωγής υποβάλλεται στον Διαχειριστή του 
Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΣ και του Εγχειριδίου του. Ο Διαχειριστής του Συστήματος 
ελέγχει το περιεχόμενο της Δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών και σε περίπτωση αποδοχής κα¬ 
ταχωρεί το περιεχόμενό της για κάθε μονάδα παραγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας της 
Αγοράς. 

Η ισχύς εφαρμογής της Δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών έχει απεριόριστη διάρκεια. Σε περί¬ 
πτωση που Παραγωγός επιθυμεί να τροποποιήσει μέρος των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών για μία ή 
περισσότερες μονάδες της κατοχής του θα πρέπει να υποβάλλει στο Διαχειριστή του Συστήματος σχετικό 
αίτημα εξαίρεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΣ και του Εγχειριδίου του. 

Τα στοιχεία των Δηλώσεων Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται από το Λειτουργό της 
Αγοράς στην επίλυση του ΗΕΠ και από το Διαχειριστή του Συστήματος για τις διαδικασίες που εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητές του. 

Οι Παραγωγοί υποβάλουν τη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών για μία ή περισσότερες μονάδες 
παραγωγής της κατοχής τους στο Διαχειριστή του Συστήματος υποβάλλοντας ένα κατάλληλο αρχείο ΧΜΕ 
(δες Παράρτημα III, κωδικός αρχείου = 15). Το αρχείο ΧΜΕ μπορεί να δημιουργηθεί με δύο τρόπους: 

• μέσω ενός προτύπου φύλλου εργασίας ΕχεεΙ για την επεξεργασία και μετατροπή σε ΧΜΕ το οποίο 
παρέχει ο ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες Παραγωγούς. Σχετικές πληροφορίες δί¬ 
νονται στο Παράρτημα IV. 

• μέσω του σχετικού αρχείου "ΧΜΕ δεΗθίτο ϋθίίηίΐίοη" (Χ5ϋ) το οποίο παρέχει ο Λειτουργός της 
Αγοράς στους Συμμετέχοντες Παραγωγούς. Σχετικές πληροφορίες δίνονται στο Παράρτημα IV 
(«Γθ5θΓνθά-ΐ6εήηο-εεοηοιτιίο-τΙθοΐ3Γ3ΐίοη.χ$τΙ»). 


3.3.2.7.2 Περιεχόμενο Δηλώσεων Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών 

Στη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία της §5 του Άρ¬ 
θρου 262 του ΚΔΣ: 


ΠΙΝ. 6: Τεχνικά Στοιχεία για τη λειτουργία της μονάδας 


Περιγραφή 

Μονάδα Μέτρησης 

Καθαρή Ισχύς Μονάδας (ΝΘΑΡ) 

Μ\Λ/ 

Μεγίστη Συνεχής Ικανότητα Παραγωγής (Καθαρή Ισχύς Μονάδας αφού αφαιρεθούν οι ε¬ 
σωτερικές υπηρεσίες και τα Βοηθητικά Φορτία της Μονάδας) 

ΜΥΥ 

Μεγίστη Τριτεύουσα Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία 

Μνν 
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Περιγραφή 

Μονάδα Μέτρησης 

Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή (Ελάχιστο Φορτίο) αφού αφαιρεθούν οι εσωτερικές υπηρεσίες 
και τα Βοηθητικά Φορτία της Μονάδας 

Μνν 

Μεγίστη Ημερήσια'Εγχυση Ενέργειας (Υδροηλεκτρικές Μονάδες) 

ΜΝΛ/Η 

Μέγιστος Αριθμός Εκκινήσεων ανά έτος 

Εκκινήσεις 

Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας 

Μίη 

Ελάχιστος χρόνος κράτησης 

Μίπ 

Βραχυχρόνια Μέγιστη Ικανότητα παραγωγής αφού αφαιρεθούν οι εσωτερικές υπηρεσίες 
και τα Βοηθητικά Φορτία της Μονάδας 

Μνν 

Μέγιστος Χρόνος Λειτουργίας σε βραχυχρόνια Μέγιστη Ικανότητα Παραγωγής - ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Μίπ 

Τιμή για Μέγιστη δυνατότητα παραγωγής (σε περίπτωση επικουρικής υπηρεσίας) - ΑΝΕ¬ 
ΝΕΡΓΟ 

€/Μ\Λ/Η 

Χρόνος Κράτησης για Μετάβαση από θερμή / Ενδιάμεση κατάσταση σε ετοιμότητα 

ΙΎΉΠ 

Χρόνος Κράτησης για Μετάβαση από Ενδιάμεση /Ψυχρή κατάσταση σε ετοιμότητα 

ΙΎΉΠ 

Χρόνος για συγχρονισμό από θερμή κατάσταση (λειτουργία από την έναρξη εκκίνησης μέ¬ 
χρι το συγχρονισμό) 

ΙΓΠΙΊ 

Χρόνος για συγχρονισμό από Ενδιάμεση κατάσταση (λειτουργία από την έναρξη εκκίνησης 
μέχρι το συγχρονισμό) 

ΓΠΙΠ 

Χρόνος για συγχρονισμό από Ψυχρή κατάσταση (λειτουργία από την έναρξη εκκίνησης μέ¬ 
χρι το συγχρονισμό) 

ΙΎΉΠ 

Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο σε θερμή κατάσταση (λειτουργία από το συγχρο¬ 
νισμό μέχρι το ελάχιστο φορτίο) 

ΙΎΉΠ 

Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο σε Ενδιάμεση κατάσταση (λειτουργία από το 
συγχρονισμό μέχρι το ελάχιστο φορτίο) 

ΓΠΙΠ 

Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο σε Ψυχρή κατάσταση (λειτουργία από το συγ¬ 
χρονισμό μέχρι το ελάχιστο φορτίο) 

ΓΠΙΠ 

Φορτίο Συγχρονισμού αφού αφαιρεθούν οι εσωτερικές υπηρεσίες και τα Βοηθητικά Φορτία 
της Μονάδας 

Μνν 

Χρόνος Σβέσης (Χρόνος από την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή μέχρι τον αποσυγχρονισμό) 

ΓΠΙΠ 

Ρυθμός Ανόδου (ελάχιστος εγγυημένος Ρυθμός Ανόδου από την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγω¬ 
γή μέχρι την Μέγιστη Συνεχή Ικανότητα Παραγωγής) 

Μνν/ηπίη 

Ρυθμός Καθόδου (ελάχιστος εγγυημένος Ρυθμός Καθόδου από τη Μέγιστη Συνεχή Ικανότη¬ 
τα Παραγωγής μέχρι την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή) 

Μ\Λ// γπϊπ 

Μέγιστη φόρτιση υπό ΑΡΠ 

Μνν 

Ελάχιστη φόρτιση υπό ΑΡΠ 

Μνν 

Ρυθμός μεταβολής παραγωγής υπό ΑΡΠ 

Μνν/ηηίη 

Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης 

Μνν 

Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης 

Μνν 

Στατή Εφεδρεία 

Μνν 

Ζεύγη Ειδικής Κατανάλωσης θερμότητας / καθαρής παραγωγής σε δέκα (10) επίπεδα κα- 

Μ\Λ/ / (ου/ΜννΗ) 
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Περιγραφή 

Μονάδα Μέτρησης 

θαρής παραγωγής 


Ζεύγη Μεγίστης συνεχής ικανότητας άεργου ισχύος/ καθαρής παραγωγής (υπό ονομαστική 
τάση σημείου έγχυσης-χωρητική. Ελάχιστη παραγωγή, μεγίστη παραγωγή και πέντε (5) 
ενδιάμεσα επίπεδα 

Μ\Λ//Μ\/3Γ 

Ζεύγη Μέγιστης συνεχής ικανότητας αέργου ισχύος / καθαρής παραγωγής (υπό ονομαστική 
τάση σημείου έγχυσης - επαγωγική. Ελάχιστη παραγωγή, μέγιστη παραγωγή και πέντε (5) 
ενδιάμεσα επίπεδα 

Μ\Λ//Μ\/3Γ 

Απαγορευμένες ζώνες συνεχούς λειτουργίας 

ΜλΛ/1, Μ\Λ/2 

Ζεύγη Βοηθητικού Φορτίου και Καθαρής Παραγωγής 

Μ\Λ/Η/Μ\Λ/Η 


Το φορτίο κατά το συγχρονισμό το οκοίο καταχωρείται στη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών 
είναι η μέση παραγωγή της γεννήτριας κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο. Το 
πραγματικό φορτίο κατά τον συγχρονισμό της μηχανής αυξάνεται κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμο¬ 
νής σε ενδιάμεσο φορτίο από το μηδέν μέχρι το τεχνικά ελάχιστο φορτίο. Όμως, όταν γίνεται μοντελο¬ 
ποίηση στον υπολογιστή το φορτίο της γεννήτριας θεωρείται σταθερό σε αυτό το χρονικό διάστημα για 
λόγους απλοποίησης, επειδή ο πραγματικός ρυθμός ανόδου κατά την εκκίνηση της γεννήτριας είναι με¬ 
ταβαλλόμενος. Το δηλωμένο φορτίο κατά το συγχρονισμό μπορεί να υπολογιστεί προκειμένου να ελαχι¬ 
στοποιηθούν οι αποκλίσεις ανάμεσα στον ΗΕΠ και την Κατανομή Πραγματικού Χρόνου, καθώς αυτές οι 
αποκλίσεις τακτοποιούνται κατά την Εκκαθάριση Αποκλίσεων. 

Οι Παραγωγοί οφείλουν να υπολογίζουν το μέσο φορτίο κατά το συγχρονισμό διαιρώντας την ενέργεια 
που παράγεται κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο, η οποία αντιστοιχεί στη 
σκιασμένη περιοχή του παρακάτω σχήματος, με το χρόνο παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο. Αυτός ο υπο¬ 
λογισμός δίνει την ίδια ενέργεια εκκίνησης με αυτή του δηλωθέντος φορτίου κατά το συγχρονισμό, η 
οποία είναι η διαγραμμισμένη περιοχή στο ΣΧΗΜΑ 6 παρακάτω. 

Κατά τον έλεγχο τήρησης του Ελάχιστου Χρόνου Λειτουργίας λαμβάνεται υπόψη η περίοδος προετοιμα¬ 
σίας συγχρονισμού, η περίοδος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο, η περίοδος κανονικής λειτουργίας και 
η περίοδος αποσυγχρονισμού, όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος Εγχειριδίου. Κατά τον έλεγ¬ 
χο τήρησης του Ελάχιστου Χρόνου Κράτησης λαμβάνεται υπόψη μόνο η περίοδος κράτησης. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος χρησιμοποιεί τα στοιχεία της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας που υ¬ 
ποβάλλονται με τη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών καθώς και του κόστους καυσίμου που πε¬ 
ριλαμβάνονται στις Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων για να υπολογίζει το μεταβλητό κόστος για 
κάθε θερμική μονάδα παραγωγής. Λεπτομέρειες σχετικά με τα παραπάνω τεχνικά και οικονομικά στοι¬ 
χεία καθώς και τη μεθοδολογία υπολογισμού του μεταβλητού κόστους των θερμικών μονάδων περιλαμ¬ 
βάνονται στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος Εγχειριδίου. 

Για τον υπολογισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας για τις Υδροηλε¬ 
κτρικές Μονάδες δυνάμει του Αρθρου 71 του ΚΣΗΕ, ως Μεταβλητό Κόστος των Υδροηλεκτρικών Μονά¬ 
δων λαμβάνεται αριθμητική τιμή (σε €/Μ\Λ/Τι), που υπολογίζεται από το Λειτουργό της Αγοράς ημερήσια 
για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, αναφέρεται στην επόμενη Ημέρα Κατανομής, και δημοσιεύεται μίση 
ώρα πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη δέσμευση ημερήσιων διασυνδετικών 
δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανωτέρω μεθοδολογία αποσκοπεί στον υπολογισμό 
της αξίας χρήσης των υδάτινων πόρων, όπως αυτή αντανακλάται από την εξοικονόμηση του μεταβλητού 
κόστους του θερμικού συστήματος παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς που σχετίζονται με 
τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες και γίνεται βάσει στοιχείων που ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει 
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στο Λειτουργό της Αγοράς. Η μεθοδολογία υπολογισμού της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής 
Προσφοράς Ενέργειας περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος Εγχειριδίου. 

Οι Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων οι οποίες υποβάλλονται από έναν Αυτοπαραγωγό για μία μο¬ 
νάδα που δεν εντάσσεται στο Μητρώο ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, αφορούν τουλάχιστον την Καθαρή Ισχύ της 
μονάδας. 



ΣΧΗΜΑ 6 : Εκκίνηση και Σβέση Θερμικής Μονάδας 


Ο Λειτουργός της Αγοράς, κατά την επίλυση του ΗΕΠ, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία, με αύξου- 
σα σειρά σημασίας, για να καθορίσει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας μίας μονάδας για κάθε Περίοδο Κα¬ 
τανομής της Ημέρας Κατανομής: 

• Τα Καταχωρημένα χαρακτηριστικά λειτουργίας της μονάδας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγκε¬ 
κριμένων εξαιρέσεων σχετικών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 

• Τα οικονομικά στοιχεία της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων, 

• Τυχόν Δήλωση ολικής ή μερικής Μη Διαθεσιμότητας. 

Κάθε σχετική πληροφορία που υποβάλλεται από τον Παραγωγό μετά τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής 
από τους Συμμετέχοντες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΔΣ, αφορά το Διαχειριστή του Συστήματος και 
δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την επίλυση του ΗΕΠ. 


3.3.2.7.3 Αποδοχή Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος επικυρώνει όλες τις Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων και Καταχω- 
ρημένων Χαρακτηριστικών που υποβάλλονται εγκαίρως. Σε επόμενη παράγραφο αναφέρονται αναλυτι¬ 
κά οι κανόνες εγκυρότητας για τα τεχνικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Τεχνοοικονομικών 
Στοιχείων και στη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών. 
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Οι Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων οι οποίες έχουν υποβληθεί εγκαίρως και βρέθηκαν να είναι 
ανακριβείς ή μη αληθείς, θεωρούνται άκυρες. Όταν μία Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων θεωρείται 
άκυρη τότε θα θεωρείται σε ισχύ η τελευταία έγκυρη δήλωση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγκυρη 
δήλωση για μία μονάδα παραγωγής, ο Διαχειριστής του Συστήματος ενημερώνει τη ΡΑΕ για αυτό το θέμα 
προκειμένου να επιβάλει κυρώσεις όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 33 του Ν.2773/1999. 


3.3.3 Έλεγχος εγκυρότητας Δεδομένων Εισόδου 

Στο Τμήμα αυτό παρουσιάζεται η διαδικασία επικύρωσης που εφαρμόζεται από το πληροφοριακό σύ¬ 
στημα του Λειτουργού της Αγοράς για τον έλεγχο της εγκυρότητας των δεδομένων εισόδου των Συμμετε- 
χόντων, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων φορτίου, των προσφορών έγχυσης, των προφορών εφε¬ 
δρειών, των δηλώσεων μη διαθεσιμότητας των Μονάδων Παραγωγής και των Δηλώσεων Τεχνοοικονομι- 
κών Στοιχείων. 


3.3.3.1 Έλεγχος εγκυρότητας Δηλώσεων Φορτίου 

Κάθε δήλωση φορτίου πρέπει να συνοδεύεται από αποδεκτή βεβαίωση, όπως περιγράφεται στη σχετική 
παράγραφο παραπάνω. Να σημειωθεί ότι η ενεργοποίηση της υποβολής της βεβαίωσης δηλώσεων φορ¬ 
τίου θα γίνει αφού συμβληθεί ο Λειτουργός της Αγοράς με τον απαιτούμενο Χρηματοοικονομικό Φορέα 
Κάλυψης. Μέχρι τότε, ο Λειτουργός της Αγοράς παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των οικονομικών 
υποχρεώσεων όλων των Συμμετεχόντων και ενεργεί άμεσα σε περίπτωση που διαπιστώνει την ύπαρξη 
εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων (ληξιπρόθεσμες οφειλές ή/και απαιτήσεις κατάθεσης εγγυήσεων) 
προς αυτόν στα πλαίσια του ισχύοντος ΚΣΗΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, ακολουθεί την παρακάτω διαδικα¬ 
σία: 

Α) Αποστέλλει σχετική επιστολή προς τους Συμμετέχοντες με τις εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις 
τους και προσδιορίζει την προθεσμία τακτοποίησής τους προς αποφυγή ενεργοποίησης των δια¬ 
τάξεων του ΚΣΗΕ περί καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. 

1. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ ενός Συμμετέχοντα, ο ΛΑΓΗΕ: 

ί. Κοινοποιεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας ή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την καταγγελία της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ: 

στο Συμμετέχοντα, ενημερώνοντάς τον για τη διαγραφή του από το Μητρώο Συμμε¬ 
τεχόντων και σε περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι Προμηθευτής, την παύση εκ¬ 
προσώπησης των πελατών του με το πέρας της Ημέρας Κατανομής που αντιστοιχεί 
στον τελευταίο ΗΕΠ πριν την διαγραφή του. 

στον ΑΔΜΗΕ, ώστε δυνάμει του Άρθρου 3 Παρ. 5 του ΚΣΗΕ, να επέλθει αυτοδίκαια η 
λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας με το 
Συμμετέχοντα. 

στη ΡΑΕ, για την ενημέρωση και τις ενδεχόμενες ενέργειές της στα πλαίσια των αρ¬ 
μοδιοτήτων της. 

ϋ. Διαγράφει το Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων. 

ίϋ. Αποκλείει το Συμμετέχοντα από το Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ. 

ιν. Δεν λαμβάνει υπόψη, κατά την επίλυση του ΗΕΠ που ακολουθεί την διαγραφή του, τις Δηλώ¬ 
σεις Φορτίου που ενδεχομένως έχουν ήδη υποβληθεί στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ από το 
Συμμετέχοντα. 
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ν. Ενημερώνει τους Διαχειριστές των Δικτύων για την καταγγελία της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ 
και τη διαγραφή του Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων. 

2. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι Προμηθευτής, ο ΛΑΓΗΕ, πέραν των ανωτέρω: 

ί. Ενημερώνει τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ) για την καταγγελία της Σύμβασης 
Συναλλαγών ΗΕΠ και τον ακριβή χρόνο έναρξης εκπροσώπησης των Πελατών εντός της Ελληνι¬ 
κής επικράτειας του Προμηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η σύμβαση. Η μεταφορά των Πε¬ 
λατών του Προμηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η σύμβαση, στον ΠΤΚ, γίνεται μετά από σχε¬ 
τικές ενέργειες του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ και του ΠΤΚ. 

ϋ. Υποβάλλει, μέχρι την έναρξη εκπροσώπησης από τον ΠΤΚ, τη Δήλωση Φορτίου που έπεται της 
κοινοποίησης της καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και αφορά 
τους πελάτες του Προμηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η σύμβαση. 

μι. Ανακοινώνει τη διαγραφή του Συμμετέχοντα στην ιστοσελίδα του. 

ιν. Παρέχει ιστορικά στοιχεία Δηλώσεων Φορτίου του Συμμετέχοντα στον ΠΤΚ έτσι ώστε να είναι 
άμεσα δυνατή η υποβολή Δήλωσης Φορτίου από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου βά¬ 
σει αυτών. Ιστορικά στοιχεία απορρόφησης ενέργειας από το Σύστημα παρέχονται στον ΠΤΚ σε 
μεταγενέστερη περίοδο από τον ΑΔΜΗΕ. 

Β) Προβαίνει, κατά περίπτωση, σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά του Εκπροσώπου Φορτίου και των 
Πελατών που αντιστοιχούν στον Εκπρόσωπο Φορτίου προκειμένου να ανακτήσει πιθανές οφειλές 
και ζημίες. 

Εκτός από την απαίτηση υποβολής αποδεκτής βεβαίωσης, μία δήλωση φορτίου από έναν Εκπρόσωπο 
Φορτίου θα κηρύσσεται άκυρη εάν δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους κανόνες 
εγκυρότητας: 

α. Η δήλωση φορτίου για μία καθορισμένη Ημέρα Κατανομής πρέπει να υποβάλλεται εντός της σχε¬ 
τικής Προθεσμίας Υποβολής για Συμμετέχοντες για αυτήν την Ημέρα Κατανομής, 

β. Η δήλωση φορτίου πρέπει να υποβάλλεται από έναν Εκπρόσωπο Φορτίου με μία έγκυρη Σύμβα¬ 
ση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

γ. Η δήλωση φορτίου που υποβάλλεται από έναν Εκπρόσωπο Φορτίου πρέπει να αναφέρεται σε 
έναν καταχωρημένο μετρητή που σχετίζεται με τον υπόψη Εκπρόσωπο Φορτίου, 

δ. Η ποσότητα ενέργειας σε μία μη τιμολογούμενη δήλωση φορτίου και όλες οι ποσότητες ενέργει¬ 
ας σε μία τιμολογούμενη δήλωση φορτίου πρέπει να είναι μη αρνητικές, 

ε. Όλες οι τιμές σε μία τιμολογούμενη δήλωση φορτίου πρέπει να είναι μη αρνητικές και μικρότερες 
ή ίσες της διοικητικά οριζόμενης μέγιστη τιμής, 

στ. Πρέπει να υπάρχουν 1-10 ζεύγη ποσότητας-τιμής (Βαθμίδες Προσφοράς) σε μία τιμολογούμενη 
δήλωση φορτίου οι οποίες να είναι συνεχείς. Για παράδειγμα, εφόσον υπάρχει 1η και 3η βαθμί¬ 
δα, τότε πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει και 2η, και 

ζ. Οι τιμές ενέργειας των βαθμιδών σε μία τιμολογούμενη δήλωση φορτίου πρέπει να είναι γνήσια 
φθίνουσες. 


Επίσης: 

ΐ. Η συνολική ποσότητα ενέργειας σε μία τιμολογούμενη δήλωση φορτίου για μία εξαγωγή δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα αντίστοιχα ΦΔΜ, και 

ϋ. Η συνολική ποσότητα ενέργειας σε μία τιμολογούμενη δήλωση φορτίου για εξαγωγές ανά δια¬ 
σύνδεση και κατεύθυνση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ή ίση με την ποσότητα ενέργειας που 
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αντιστοιχεί στην Επιβεβαιωμένη Δήλωση Χρήσης Μακροχρόνιων ΦΔΜ, όπως αυτή καθορίζεται 
μετά τη σχετική διαδικασία επιβεβαίωσης που λαμβάνει χώρα μεταξύ των όμορων Διαχειριστών. 

Σημειώνεται ότι, κατ' εξαίρεση, ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τους παραπάνω δύο κανόνες δεν συ¬ 
νεπάγεται μη αποδοχή της τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου για εξαγωγές. Οι προσφορές που υπο¬ 
βάλλονται για εξαγωγές γίνονται αποδεκτές ακόμη και αν παραβιάζουν τους παραπάνω δύο κανόνες. 
Παρόλα αυτά, παραβίαση των παραπάνω κανόνων μπορεί να έχει οικονομικές συνέπειες στα πλαίσια 
της εκκαθάρισης αποκλίσεων ή/και ποινές. 

Εκπρόσωποι Φορτίου με δηλώσεις φορτίου που εξακολουθούν να είναι άκυρες μετά τη Λήξη της Προθε¬ 
σμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες, υπόκεινται σε κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται 
στον ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του. Κυρώσεις επίσης επιβάλλονται για ανεπαρκείς δηλώσεις φορτίου που 
έχουν σαν αποτέλεσμα σημαντικές αποκλίσεις από τη μετρούμενη ενεργειακή κατανάλωση. 


3.3.3.2 Έλεγχος εγκυρότητας Προσφορών Έγχυσης 

Μία προσφορά έγχυσης υπόκειται σε βασικούς κανόνες εγκυρότητας, ως εξής: 

α. Η προσφορά έγχυσης για μία καθορισμένη Ημέρα Κατανομής πρέπει να υποβάλλεται εντός της 
σχετικής Προθεσμίας Υποβολής για Συμμετέχοντες για αυτήν την Ημέρα Κατανομής. 

β. Η προσφορά έγχυσης πρέπει να υποβάλλεται από έναν Παραγωγό ή Προμηθευτή (για εισαγωγές 
ενέργειας) με μία έγκυρη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ και μία έγκυρη Σύμβαση Συναλλαγών Δια¬ 
χειριστή Συστήματος. 

γ. Η προσφορά έγχυσης που υποβάλλεται από έναν Παραγωγό ή Προμηθευτή πρέπει να αναφέρε- 
ται σε μία έγκυρη μονάδα παραγωγής ή σε μία εισαγωγή από διασύνδεση (μετρητής) που σχετί¬ 
ζεται με αυτόν τον Παραγωγό ή Προμηθευτή. 

δ. Η ποσότητα ενέργειας σε μία μη-τιμολογούμενη προσφορά έγχυσης και όλες οι ποσότητες ενέρ¬ 
γειας σε μία τιμολογούμενη δήλωση φορτίου πρέπει να είναι μη αρνητικές. 

ε. Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης οφείλει να εί¬ 
ναι μικρότερη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας και μεγα¬ 
λύτερη ή ίση του μηδενός. 

στ. Πρέπει να υπάρχουν 1-10 ζεύγη ποσότητας-τιμής (Βαθμίδες Προσφοράς) σε μία τιμολογούμενη 
προσφορά έγχυσης, οι οποίες να είναι συνεχείς. Για παράδειγμα, εφόσον υπάρχει 1η και 3η βαθ¬ 
μίδα προσφοράς, τότε πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει και 2η. 

ζ. Οι τιμές ενέργειας των βαθμιδών σε μία τιμολογούμενη προσφορά έγχυσης πρέπει να είναι μο- 
νοτόνως γνήσια αύξουσες. 

Συμπληρωματικά στους βασικούς κανόνες εγκυρότητας, μία προσφορά έγχυσης από θερμική μονάδα 
παραγωγής πρέπει να συμμορφώνεται με τους κάτωθι κανόνες εγκυρότητας: 

ΐ. Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης προσφοράς έγχυσης, διαιρεμένη με 
τον αντίστοιχο συντελεστή απωλειών μεταφοράς, δεν πρέπει να είναι μικρότερη του Ελάχιστου 
Μεταβλητού Κόστους της μονάδας, όπως αυτό υπολογίζεται στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος Εγχει¬ 
ριδίου, για την αντίστοιχη ικανότητα της μονάδας και Περίοδο Κατανομής. 

ϋ. Ειδικά για την πρώτη βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης, στην οποία α¬ 
ντιστοιχεί χαμηλότερη τιμή ενέργειας μεταξύ όλων των βαθμιδών, η προσφερόμενη τιμή ενέρ¬ 
γειας επιτρέπεται να είναι χαμηλότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας. Για 
μία Περίοδο Κατανομής, η ποσότητα ενέργειας η οποία περιλαμβάνεται στην πρώτη αυτή βαθμί¬ 
δα της κλιμακωτής συνάρτησης δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερη από το 30% της συνολικής 
ποσότητας ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης. 
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ηί. Σε κάθε περίπτωση, η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέρ¬ 
γειας του συνόλου των βαθμιδών της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπε¬ 
ται να είναι μικρότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας, όπως το όριο αυτό ι¬ 
σχύει για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η κλιμακωτή συνάρτηση της Προσφοράς 
Έγχυσης. 

ΐν. Προσφορά Έγχυσης η οποία υποβάλλεται για Μονάδα Αυτοπαραγωγού που δεν εντάσσεται στο 
Μητρώο ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, αφορά τουλάχιστον το τμήμα της ισχύος της Μονάδας το οποίο 
αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας ΝΈΑΡ, όπως αυτή υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του 
ΚΔΣ. Επιπροσθέτως, στην Προσφορά Έγχυσης συμπεριλαμβάνεται η ενδεχόμενη πρόσθετη ποσό¬ 
τητα ενέργειας που εγχέεται πέραν της Καθαρής Ικανότητας της Μονάδας ΝΈΑΡ, για κάθε Περίο¬ 
δο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Η κλιμακωτή συνάρτηση τιμής ενέργειας και ποσότητας 
ενέργειας για Μονάδα Αυτοπαραγωγού αφορά τη συνολική ποσότητα προσφερόμενης ενέργει¬ 
ας. 

ν. Το σύνολο των προσφερόμενων ποσοτήτων ενέργειας πρέπει να ισούται με τη διαθέσιμη ικανό¬ 
τητα παραγωγής της μονάδας. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους τρεις πρώτους κανόνες επικύρωσης περιλαμβάνονται στο Κεφά¬ 
λαιο 5 του παρόντος Εγχειριδίου. 

Συμπληρωματικά στους βασικούς κανόνες εγκυρότητας, για μία προσφορά έγχυσης από ΥΗΣ (συμπερι¬ 
λαμβανομένων των αντλητικών μονάδων σε λειτουργία γεννήτριας), πρέπει να ισχύουν οι κάτωθι κανό¬ 
νες εγκυρότητας: 

ί. Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης προσφοράς έγχυσης, διαιρεμένη με 
τον αντίστοιχο συντελεστή απωλειών μεταφοράς, οφείλει να είναι μικρότερη ή ίση της Διοικητικά 
Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας και δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του με¬ 
ταβλητού κόστους της Μονάδας το οποίο καθορίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (5) του 
ΚΣΗΕ, όπως τα όρια αυτά ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφο¬ 
ρά Έγχυσης. 

Μ. Το σύνολο των προσφερόμενων ποσοτήτων ενέργειας πρέπει να ισούται με τη διαθέσιμη ικανό¬ 
τητα παραγωγής της μονάδας μείον την υποχρεωτική παραγωγή της υδροηλεκτρικής μονάδας. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον πρώτο κανόνα επικύρωσης υπάρχουν στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος 
Εγχειριδίου. 

Συμπληρωματικά στους βασικούς κανόνες εγκυρότητας, για μία προσφορά έγχυσης για εισαγωγές πρέ¬ 
πει να ισχύουν οι κάτωθι κανόνες: 

ί. Το άθροισμα των ποσοτήτων των βαθμιδών της προσφοράς έγχυσης για εισαγωγές ανά διασύν¬ 
δεση και κατεύθυνση πρέπει να είναι μικρότερο από ή ίσο με το σύνολο των αντιστοίχων ΦΔΜ 
του Συμμετέχοντα. 

Μ. Το άθροισμα των ποσοτήτων των βαθμιδών της προσφοράς έγχυσης για εισαγωγές ανά διασύν¬ 
δεση και κατεύθυνση πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με την ποσότητα ενέργειας που α¬ 
ντιστοιχεί στην Επιβεβαιωμένη Δήλωση Χρήσης Μακροχρόνιων ΦΔΜ, όπως αυτή καθορίζεται με¬ 
τά τη σχετική διαδικασία επιβεβαίωσης που λαμβάνει χώρα μεταξύ των όμορων Διαχειριστών. 

Σημειώνεται ότι, κατ' εξαίρεση, ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τους παραπάνω κανόνες δεν συνε¬ 
πάγεται μη αποδοχή της προσφοράς έγχυσης για εισαγωγές. Οι προσφορές που υποβάλλονται για 
εισαγωγές γίνονται αποδεκτές ακόμη και αν παραβιάζουν τους παραπάνω δύο κανόνες. Παρόλα αυ¬ 
τά, παραβίαση των παραπάνω κανόνων μπορεί να έχει οικονομικές συνέπειες στα πλαίσια της εκκα¬ 
θάρισης αποκλίσεων ή/και ποινές. 
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Παραγωγοί με προσφορές έγχυσης για μονάδες παραγωγής που εξακολουθούν να είναι άκυρες με την 
Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες υπόκεινται σε κυρώσεις για μη συμμόρφωση, 
όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του. 


3.3.33 Έλεγχος εγκυρότητας Προσφορών Εφεδρειών 

Μία προσφορά εφεδρειών από έναν Παραγωγό κηρύσσεται άκυρη εάν δεν συμμορφώνεται με οποιον- 
δήποτε από τους ακόλουθους κανόνες εγκυρότητας: 

α. Η προσφορά εφεδρειών για μία Ημέρα Κατανομής πρέπει να υποβάλλεται εντός της σχετικής 
Προθεσμίας Υποβολής για αυτήν την Ημέρα Κατανομής. 

β. Η προσφορά εφεδρειών πρέπει να υποβάλλεται από έναν Παραγωγό με μία έγκυρη Σύμβαση Συ¬ 
ναλλαγών ΗΕΠ και μία έγκυρη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. 

γ. Η προσφορά εφεδρειών που υποβάλλεται από έναν Παραγωγό πρέπει να αναφέρεται σε μία έ¬ 
γκυρη μονάδα παραγωγής (μετρητής) που σχετίζεται με αυτόν τον Παραγωγό. 

δ. Η προσφορά εφεδρειών που υποβάλλεται από έναν Παραγωγό πρέπει να αναφέρεται σε μία μο¬ 
νάδα παραγωγής που έχει βεβαίωση για την παροχή αυτής της εφεδρείας. 

ε. Η τιμή σε μία προσφορά εφεδρείας δεν πρέπει να είναι ούτε αρνητική ούτε μεγαλύτερη από την 
Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς για αυτή την εφεδρεία. 

Παραγωγοί με προσφορές εφεδρείας που εξακολουθούν να είναι άκυρες με την Λήξη της Προθεσμίας 
Υποβολής για τους Συμμετέχοντες υπόκεινται σε κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον 
ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του. 


3.33.4 Έλεγχος εγκυρότητας Δηλώσεων Μη Διαϋεσιμότητας 

Δηλώσεις ολικής ή μερικής μη διαθεσιμότητας μπορούν να κηρυχθούν άκυρες στις ακόλουθες δύο περι¬ 
πτώσεις: 

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος ελέγχει, δυνάμει του Άρθρου 40 του ΚΣΗΕ, εάν οι δηλώσεις μη 
διαθεσιμότητας είναι αληθινές και ακριβείς. Για το σκοπό αυτό, ο Διαχειριστής του Συστήματος 
μπορεί να απαιτήσει εγγράφως, και εντός λογικής χρονικής προθεσμίας, από τους Παραγωγούς 
που έχουν υποβάλει μία δήλωση μη διαθεσιμότητας να υποβάλλουν έγγραφα και εκθέσεις στο 
Διαχειριστή του Συστήματος και τη ΡΑΕ με όλες τις σχετικές πληροφορίες, και να επιτρέπουν στη 
ΡΑΕ την πρόσβαση στους σχετικούς χώρους για επιβεβαίωση. Σε περίπτωση ελέγχου από τη ΡΑΕ, 
η τελευταία μπορεί να δώσει εντολή στο Διαχειριστή του Συστήματος να τερματίσει ή να ακυρώ¬ 
σει την μη διαθεσιμότητα της μονάδας. 

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, με αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στον αντίστοιχο 
Παραγωγό, μπορεί να τερματίσει ή να ακυρώσει μία δήλωση ολικής ή μερικής μη διαθεσιμότητας 
πριν από τη λήξη του χρόνου ισχύος της, ή να θεωρήσει άκυρη μία δήλωση της οποίας ο χρόνος 
ισχύος έχει λήξει, εφόσον διαπιστώσει ότι η δήλωση είναι αναληθής και ανακριβής. Σχετικές λε¬ 
πτομέρειες αναφέρονται στον ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του. 

Αν μία δήλωση μη διαθεσιμότητας κηρυχθεί άκυρη, ο αντίστοιχος Παραγωγός υπόκειται σε κυρώσεις 
για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και το αντίστοιχο Εγχειρίδιό του. 
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3.3.3.5 Έλεγχος Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων και Δηλώσεων Καταχωρημένων Χαρακτη¬ 

ριστικών 


3.3.3.5.1 Έλενχος ενκυρότητας Δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών 


Ο Διαχειριστής του Συστήματος ελέγχει τη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών που υποβλήθηκε 
από Παραγωγό για μία ή και περισσότερες μονάδες παραγωγής της κατοχής του. Ο έλεγχος που διεξάγει 
ο Διαχειριστής του Συστήματος αφορά: 


• στην πληρότητα των στοιχείων όπως αυτά αναφέρονται σε προηγούμενη παράγραφο του παρό¬ 
ντος καφαλαίου, 

• στην ανταπόκρισή τους με τα πραγματικά χαρακτηριστικά όπως αυτά έχουν προκόψει από τις 
δοκιμές παραλαβής και ελέγχου, 

• στην εγκυρότητά τους. 


Σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στον ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του. 


3.3.3.5.2 Έλενχος ενκυρότητας Δήλωσης Τεχνοοικονοιιικών Στοιχείων 

Το πληροφοριακό σύστημα του Λειτουργού της Αγοράς ελέγχει τη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων 
που υποβλήθηκε από Παραγωγό για μία ή και περισσότερες μονάδες παραγωγής της κατοχής του. Ο έ¬ 
λεγχος που διεξάγεται αφορά: 

• στην πληρότητα των στοιχείων όπως αυτά αναφέρονται στους Πίνακες Α, Β και Γ του Άρθρου 44 
του ΚΣΗΕ, 

• στην ανταπόκρισή τους με τα πραγματικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά έχουν προκύψει από τις 
δοκιμές παραλαβής και ελέγχου, στις περιπτώσεις που αφορούν στοιχεία που έχουν υποβληθεί 
με τη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών, και 

• στην εγκυρότητά τους. 

Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Χαρακτηριστικών υπόκεινται στους ακό¬ 
λουθους κανόνες εγκυρότητας: 

1 - Ο Ελάχιστος πρόσθετος χρόνος επιπλέον του Χρόνου Εκκίνησης όταν η μονάδα επιστρέφει 

από κατάσταση ολικής μη διαθεσιμότητας πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του μηδε- 
νός. Ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το Χρόνο για συγχρονισμό 
από Ψυχρή κατάσταση (λειτουργία από την έναρξη εκκίνησης μέχρι το συγχρονισμό) όπως 
τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά. 

2 - Η Μέγιστη φόρτιση υπό ΑΡΠ πρέπει να είναι μεγαλύτερη του μηδενός και μικρότερη ή ίση 

από την Καθαρή Ισχύς της Μονάδας (ΝΘΑΡ) όπως αυτή υπάρχει στα Καταχωρημένα Χαρα¬ 
κτηριστικά. Η τιμή της Μέγιστης φόρτισης υπό ΑΡΠ της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοι¬ 
χείων του Άρθρου 44 ελέγχεται ως προς τη συμβατότητά της με την αντίστοιχη τιμή της δή¬ 
λωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών του Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Σε κάθε περίπτωση οι 
Αλγόριθμοι Επίλυσης ΗΕΠ, ΠΚ και ΚΠΧ χρησιμοποιούν την τιμή που υποβάλλεται με την 
δήλωση τεχνοοικονομικών στοιχείων του Άρθρου 44. 

3 - Η Ελάχιστη φόρτιση υπό ΑΡΠ πρέπει να είναι μεγαλύτερη του μηδενός και μεγαλύτερη ή 

ίση από την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή (Ελάχιστο Φορτίο) αφού αφαιρεθούν οι εσωτερι¬ 
κές υπηρεσίες και τα Βοηθητικά Φορτία της Μονάδας. Η τιμή της Ελάχιστης φόρτισης υπό 
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ΑΡΠ της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων του Άρθρου 44 ελέγχεται ως προς τη συμ- 
βατότητά της με την αντίστοιχη τιμή της δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών του 
Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Σε κάθε περίπτωση οι Αλγόριθμοι Επίλυσης ΗΕΠ, ΠΚ και ΚΠΧ χρησι¬ 
μοποιούν την τιμή που υποβάλλεται με την δήλωση τεχνοοικονομικών στοιχείων του Άρ¬ 
θρου 44. 

4 - Το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός, και 

πρέπει να είναι ίσο με τη διαφορά Μέγιστης φόρτισης υπό ΑΡΠ και Ελάχιστης φόρτισης 
υπό ΑΡΠ. Όταν είναι μηδέν, σημαίνει ότι η μονάδα δε δύναται να παρέχει δευτερεύουσα 
εφεδρεία. Η τιμή του Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών 
Στοιχείων του Άρθρου 44 ελέγχεται ως προς τη συμβατότητά της με την αντίστοιχη τιμή της 
δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών του Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Σε κάθε περίπτωση 
οι Αλγόριθμοι Επίλυσης ΗΕΠ, ΠΚ και ΚΠΧ χρησιμοποιούν την τιμή που υποβάλλεται με την 
δήλωση τεχνοοικονομικών στοιχείων του Άρθρου 44. 

5 - Η Ικανότητα επανεκκίνησης από γενική διακοπή λαμβάνει τιμές μηδέν (0) και ένα (1). 

6 - Η Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός. Η τιμή 

της Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθμισης της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων του Άρ¬ 
θρου 44 ελέγχεται ως προς τη συμβατότητά της με την αντίστοιχη τιμή της δήλωσης Κατα¬ 
χωρημένων Χαρακτηριστικών του Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Σε κάθε περίπτωση οι Αλγόριθμοι 
Επίλυσης ΗΕΠ, ΠΚ και ΠΚΚ χρησιμοποιούν την τιμή που υποβάλλεται με την δήλωση τε- 
χνοοικονομικών στοιχείων του Άρθρου 44. 

7 - Η Στατή Εφεδρεία πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός. 

8 - Το Κόστος καυσίμου για τα καύσιμα Α, Β και Γ πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδε¬ 

νός. 

9 - Η Κατώτερη θερμογόνος δύναμη καυσίμου για τα καύσιμα Α, Β και Γ πρέπει να είναι μεγα¬ 

λύτερη του μηδενός. 

10 - Η Ποσοστιαία σύνθεση καυσίμων σε κάθε σημείο ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανά¬ 

λωσης Θερμότητας (Καυσίμου) πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός και μικρότε¬ 
ρη του 100%. Το άθροισμα της ποσοστιαίας σύνθεσης για όλα τα καύσιμα πρέπει να είναι 
ίσο με 100%. Επίσης, εάν υπάρχει έστω και ένα επίπεδο καθαρής παραγωγής με μη- 
μηδενική ποσοστιαία σύνθεση για ένα καύσιμο, τότε πρέπει η Κατωτέρα Θερμογόνος Δύ¬ 
ναμη αυτού του καυσίμου να είναι μη-μηδενική (θετική). 

11 - Το Μέσο Ειδικό κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συ¬ 

νάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός. 

12 - Το Μέσο Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας, εκτός δαπα¬ 

νών συντήρησης παγίου χαρακτήρα (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής 
Κατανάλωσης Καυσίμου) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός. 

13 - Το Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (για όλα τα επίπεδα ισχύος της 

συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδε¬ 
νός. 

14 - Το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης, το οποίο καθορίζεται ως το συνολικό μεταβλητό κόστος εκκί¬ 

νησης της μονάδας έως την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, διακριτά για έναρξη από μη συγ¬ 
χρονισμένη ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κατάσταση αναμονής. 

15 - Το Κόστος καυσίμου που αφορά στη διατήρηση της ετοιμότητας της Μονάδας για την πα¬ 

ροχή Τριτεύουσας Μη Στρεφόμενης Εφεδρείας, όταν αυτή δεν είναι συγχρονισμένη, ανά 
Μ\Λ/ της Μέγιστης Τριτεύουσας Μη Στρεφόμενης Εφεδρείας, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή 
ίσο του μηδενός. 
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16 - Το Κόστος λειτουργίας και συντήρησης, εκτός του κόστους καυσίμου, που αφορά στη δια¬ 

τήρηση της ετοιμότητας της Μονάδας για την παροχή Τριτεύουσας Μη Στρεφόμενης Εφε¬ 
δρείας, όταν αυτή δεν είναι συγχρονισμένη, ανά Μ\Λ/ της Μέγιστης Τριτεύουσας Μη Στρε¬ 
φόμενης Εφεδρείας, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός. 

17 - Το Κόστος Αποσυγχρονισμού πρέπει να λαμβάνει τιμή μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός και 

να ισούται με το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση αναμονής. 

18 - Το Κόστος Μηδενικού Φορτίου της μονάδας πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδε¬ 

νός. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος και η ΡΑΕ ελέγχουν εάν οι υποβληθείσες Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών 
Στοιχείων είναι αληθείς και ακριβείς. Σχετικές λεπτομέρεις αναφέρονται στον ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του. 

Αν μία Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων κηρυχθεί άκυρη από τη ΡΑΕ, ο αντίστοιχος Παραγωγός υπό- 
κειται σε κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και το αντίστοιχο Εγχειρίδιό του. 


3.3.4 Χρεώσεις λόγω μη νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων 

Σε περίπτωση που υποβάλλονται μη νόμιμες Προσφορές ή/και Δηλώσεις προβλέπονται χρεώσεις ο Λει¬ 
τουργός της Αγοράς ενημερώνει τον Διαχειριστή του Συστήματος, και ο Διαχειριστής του Συστήματος 
χρεώνει τον Συμμετέχοντα για την υπόψη Ημέρα Κατανομής με χρηματικό ποσό, κατά τις διατάξεις του 
ΚΔΣ. 

3.4 Μεθοδολογία Ημερησίου Ενεργειακού Προγραμματισμού 

Στο Τμήμα αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία κατάρτισης και επίλυσης του ΗΕΠ που περιλαμβάνει: το 
χρονικό ορίζοντα του ΗΕΠ, τα δεδομένα εισόδου του ΗΕΠ, το χειρισμό των απωλειών μεταφοράς και δι¬ 
ανομής, το μηχανισμό επίλυσης του ΗΕΠ, τους περιορισμούς που επιβάλλονται στον μηχανισμό επίλυσης 
του ΗΕΠ, τις τιμές που υπολογίζονται στην αγορά του ΗΕΠ και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για 
τον υπολογισμό αυτών των τιμών. 


3.4.1 Χρονικός Ορίζοντας Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 

Ο χρονικός ορίζοντας του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) είναι η επόμενη Ημέρα Κα¬ 
τανομής, η οποία είναι μία ημερολογιακή ημέρα που ξεκινάει στις 12:00 τα μεσάνυχτα (0:00) και τελειώ¬ 
νει στις 24:00. Το διακριτό χρονικό διάστημα του ΗΕΠ είναι η Περίοδος Κατανομής, η οποία είναι μία η¬ 
μερολογιακή ώρα. Υπάρχουν 24 Περίοδοι Κατανομής σε κάθε Ημέρα Κατανομής, εκτός από τις "μικρές" 
και "μεγάλες" ημέρες, το φθινόπωρο και την άνοιξη αντίστοιχα, όταν η τοπική ώρα μεταβάλλεται μία 
ώρα μπροστά και πίσω αντίστοιχα. Η μικρή Ημέρα Κατανομής την άνοιξη αποτελείται από 23 Περιόδους 
Κατανομής γιατί απουσιάζει η ώρα από τις 03:00 ως τις 04:00. Η μεγάλη Ημέρα Κατανομής το φθινόπωρο 
αποτελείται από 25 Περιόδους Κατανομής γιατί υπάρχουν δύο Περίοδοι Κατανομής από τις 03:00 ως τις 
04:00, μία για την ώρα εξοικονόμησης του ημερήσιου φωτός και άλλη μία για την κανονική ώρα. 


3.4.2 Δεδομένα Εισόδου στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό 

Το πρόγραμμα του ΗΕΠ υπολογίζεται με βάση τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε Περίοδο Κατανομής 
της Ημέρας Κατανομής: 

1 - Τιμολογούμενες και μη-τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου, 
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2 - Τιμολογούμενες και μη-τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης, 

3 - Προσφορές Εφεδρειών, 

4 - Απαιτήσεις Εφεδρειών, 

5 - Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων, 

6 - Δηλώσεις ολικής και μερικής μη διαθεσιμότητας, 

7 - Αρχική κατάσταση των μονάδων παραγωγής και σχετικές πληροφορίες στην αρχή της Ημέ¬ 

ρας Κατανομής, 

8 - Όρια ροής ενεργού ισχύος στα σημεία σύνδεσης των λειτουργικών ζωνών, 

9 - Όρια ροής ενεργού ισχύος σε κάθε διασύνδεση, 

10 - Πίνακας ΦΔΜ για τις διασυνδέσεις, 

11 - Πίνακες συντελεστών απωλειών μεταφοράς και διανομής, και 

12 - Μητρώο μονάδων και πίνακας αντιστοίχησης μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου. 

3.4.3 Απώλειες Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής 

Οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής συμμετέχουν άμεσα στο Μηχανισμό 
Επίλυσης ΗΕΠ προσαρμόζοντας τις προσφορές έγχυσης και τις δηλώσεις φορτίου με βάση την ακόλουθη 
μεθοδολογία: 

• Οι ποσότητες ενέργειας στις προσφορές έγχυσης από μονάδες παραγωγής και εισαγωγές ενέρ¬ 
γειας πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης, και 

• Οι ποσότητες ενέργειας στις δηλώσεις φορτίου που αναφέρονται σε φορτία του δικτύου διανο¬ 
μής πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους Συντελεστές Απωλειών Φορτίου. 

Από τα παρακάτω σχήματα, το πρώτο δείχνει την επίδραση των απωλειών έγχυσης στις Προσφορές Έγ¬ 
χυσης, και το δεύτερο την επίδραση των απωλειών φορτίου στις Δηλώσεις Φορτίου. Εδώ, η τιμή του 6ΕΡ 
ελήφθη ίση με 0,9, καθαρά για λόγους παρουσίασης. Η εκάστοτε πραγματική τιμή του λαμβάνεται βάσει 
του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης (δες σχετική προηγούμενη παράγραφο του παρόντος κεφα¬ 
λαίου). Δεδομένου ότι οι τιμές του Πίνακα αναφέρονται σε διακριτά επίπεδα φορτίου 8 , οι ακριβείς τιμές 
των συντελεστών προκύπτουν μέσω γραμμικής παρεμβολής μεταξύ των συντελεστών του Πίνακα που 
βρίσκονται εκατέρωθεν της τιμής του υπόψη φορτίου. Σε περίπτωση που το επίπεδο φορτίου του Συστή¬ 
ματος ξεπεράσει τα όρια της μελέτης του Διαχειριστή του Συστήματος 9 , η τιμή του Συντελεστή λαμβάνε- 
ται με γραμμική επέκταση του τελευταίου διαθέσιμου διαστήματος. Η ακρίβεια που χρησιμοποιείται 
κατά τους παραπάνω υπολογισμούς είναι της τάξης των έξι δεκαδικών ψηφίων. 

Το Πρόγραμμα ΗΕΠ υπολογίζεται με τις ποσότητες ενέργειας προσαρμοσμένες με τις απώλειες έγχυσης 
και φορτίου. Αυτές οι προσαρμοσμένες με τις απώλειες ποσότητες ενέργειας αποστέλλονται στην εκκα¬ 
θάριση του ΗΕΠ, ενώ το Πρόγραμμα ΗΕΠ στα μετρητικά σημεία των γεννητριών και στους μετρητές φορ¬ 
τίου υπολογίζεται διαιρώντας αυτές τις προσαρμοσμένες ποσότητες ενέργειας με τους ισχύοντες συντε¬ 
λεστές απωλειών. 


Τυπικά, ανά 250 Μ\Ν. 

(2009) Κάτω όριο: 3500Μ\Α/, Άνω όριο 11500Μ\Α/ 
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ΣΧΗΜΑ 7: Παράδειγμα προσαρμογής προσφοράς έγχυσης με τις απώλειες μεταφοράς 
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ΣΧΗΜΑ 8: Παράδειγμα προσαρμογής δήλωσης φορτίου με τις απώλειες διανομής 


3.4.4 Μηχανισμός Επίλυσης Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 

Η επίλυση του ΗΕΠ είναι ένα σύνθετο πρόβλημα βελτιστοποίησης όπου βελτιστοποιείται το κοινωνικό 
πλεόνασμα για όλη την Ημέρα Κατανομής ενώ παράλληλα ισχύει το ισοζύγιο ενέργειας σε κάθε λειτουρ¬ 
γική ζώνη του συστήματος, και ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε εφεδρείες, οι διαζωνικοί περιορισμοί 
μεταφοράς και οι τεχνικοί περιορισμοί των μονάδων. 

Η περιγραφή της επίλυσης του ΗΕΠ σε αυτό το τμήμα είναι πολύ γενική, σύμφωνα με μία γενική διατύ¬ 
πωση του προβλήματος ένταξης μονάδων (υηίί οοιηιΤΉΐιηθηί). 
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3.4.5 Μεταβλητές Απόφασης 

Οι μεταβλητές απόφασης στο Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ είναι οι ακόλουθες: 

α. Η κατάσταση κάθε μονάδας παραγωγής (σε λειτουργία, σε κράτηση, σε διαδικασία εκκίνησης ή 
σε διαδικασία σβέσης) για κάθε Περίοδο Κατανομής, 

β. Η έγχυση ενέργειας από κάθε βαθμίδα τιμολογούμενης προσφοράς έγχυσης μονάδας παραγω¬ 
γής, για κάθε Περίοδο Κατανομής, 

γ. Η απορρόφηση ενέργειας από κάθε βαθμίδα τιμολογούμενης δήλωσης φορτίου κάθε Συμμετέχο- 
ντα, για κάθε Περίοδο Κατανομής, 

δ. Η έγχυση ενέργειας από κάθε βαθμίδα τιμολογούμενης προσφοράς έγχυσης για εισαγωγές, για 
κάθε Περίοδο Κατανομής, 

ε. Η απορρόφηση ενέργειας από κάθε βαθμίδα τιμολογούμενης δήλωσης φορτίου για εξαγωγές, 
για κάθε Περίοδο Κατανομής, 

στ. Η παρεχόμενη πρωτεύουσα εφεδρεία κάθε μονάδας παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής, 

ζ. Η παρεχόμενη άνω και κάτω δευτερεύουσα εφεδρεία κάθε μονάδας παραγωγής για κάθε Περίο¬ 
δο Κατανομής, 

η. Η παρεχόμενη τριτεύουσα στρεφόμενη εφεδρεία κάθε μονάδας παραγωγής για κάθε Περίοδο 
Κατανομής, και 

θ. Η παρεχόμενη τριτεύουσα μη-στρεφόμενη εφεδρεία κάθε μονάδας παραγωγής για κάθε Περίοδο 
Κατανομής. 

Τέσσερις τρόποι λειτουργίας μοντελοποιούνται για τις μονάδες παραγωγής: 

α. Λειτουργία: η μονάδα είναι συνδεδεμένη και συγχρονισμένη με το δίκτυο, 
β. Κράτηση: η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο και δεν παράγει ενέργεια, 
γ. Εκκίνηση: η μονάδα είναι σε διαδικασία εκκίνησης, και 
δ. Σβέση: η μονάδα είναι σε διαδικασία σβέσης. 

Οι λειτουργίες εκκίνησης και σβέσης εφαρμόζονται μόνο σε μονάδες που έχουν χρόνους εκκίνησης και 
σβέσης μεγαλύτερους από μία ώρα, αντίστοιχα, καθώς αυτές οι μονάδες χρειάζονται περισσότερο από 
μία Περίοδο Κατανομής (ένα διάστημα) για να εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες, επομένως θα βρίσκο¬ 
νται σε αυτές τις μεταβατικές καταστάσεις τουλάχιστον για μία Περίοδο Κατανομής (ένα διάστημα). Δια¬ 
φορετικά, η κατάσταση της μονάδας μεταβάλλεται άμεσα, από κράτηση σε λειτουργία και αντιστρόφως, 
χωρίς ενδιάμεσες καταστάσεις λειτουργίας. 

Οι μη τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης και δηλώσεις φορτίου είναι σταθερές στη διαμόρφωση του 
προβλήματος. 

Οι προσφορές εφεδρειών των μονάδων παραγωγής οφείλουν να γίνονται για το σύνολο της βεβαιωμέ¬ 
νης ικανότητάς τους για κάθε εφεδρεία. Πρωτεύουσα, δευτερεύουσα και τριτεύουσα στρεφόμενη εφε¬ 
δρεία μπορούν να παρασχεθούν μόνο από μονάδες σε λειτουργία. Τριτεύουσα μη-στρεφόμενη εφεδρεία 
μπορεί να παρασχεθεί μόνο από μονάδες υπό συνθήκες κράτησης. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1199 


3.4.6 Εξαρτημένες Μεταβλητές 

Οι εξαρτημένες μεταβλητές σχετίζονται με τις μεταβλητές απόφασης μέσω των περιορισμών. Οι εξαρτη¬ 
μένες μεταβλητές στο Μηχανισμό Επίλυσης της Αγοράς του ΗΕΠ είναι οι ακόλουθες: 

α. Η έγχυση ενέργειας από κάθε μονάδα παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής, 

β. Η απορρόφηση ενέργειας από κάθε Συμμετέχοντα για κάθε Περίοδο Κατανομής, 

γ. Η έγχυση ενέργειας από κάθε Συμμετέχοντα για εισαγωγές σε κάθε διασύνδεση για κάθε Περίοδο 
Κατανομής, 

δ. Η απορρόφηση ενέργειας από κάθε Συμμετέχοντα για εξαγωγές σε κάθε διασύνδεση για κάθε 
Περίοδο Κατανομής, 

ε. Καθαρή ροή ενεργού ισχύος σε κάθε σημείο σύνδεσης των λειτουργικών ζωνών και σε κάθε δια¬ 
σύνδεση για κάθε Περίοδο Κατανομής, 

στ. Η κατάσταση για λειτουργία υπό ΑΡΠ για κάθε μονάδα παραγωγής σε κάθε Περίοδο Κατανομής, 

ζ. Ο αριθμός Περιόδων Κατανομής (διαστήματα) στα οποία κάθε μονάδα παραγωγής παραμένει σε 
μία συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας, για κάθε Περίοδο Κατανομής, και 

η. Η κατάσταση παραμονής σε ετοιμότητα για κάθε μονάδα παραγωγής (θερμή / ενδιάμεση / ψυ¬ 
χρή) για κάθε Περίοδο Κατανομής. 

Οι εγχύσεις και απορροφήσεις ενέργειας εξάγονται από το άθροισμα των εγχύσεων των τιμολογούμενων 
προσφορών έγχυσης ή των απορροφήσεων των τιμολογούμενων δηλώσεων φορτίου όλων των βαθμι¬ 
δών συμπεριλαμβανομένων των μη-τιμολογούμενων. 

Η έγχυση μιας μονάδας παραγωγής κατά την περίοδο προετοιμασίας συγχρονισμού είναι μηδέν, κατά 
την περίοδο παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο είναι ίση με το φορτίο συγχρονισμού, και κατά την περίο¬ 
δο αποσυγχρονισμού παράγεται από μία γραμμική μεταβολή από την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή μέχρι 
το μηδέν. Επιπλέον, κάθε μονάδα παραγωγής παραμένει στην τεχνικά ελάχιστη παραγωγή της για του¬ 
λάχιστον μία Περίοδο Κατανομής (διάστημα) μετά από μία εκκίνηση και πριν από μία σβέση και δεν πα¬ 
ρέχει εφεδρείες κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος. 

Η κατάσταση λειτουργίας υπό ΑΡΠ μίας μονάδας παραγωγής εξαρτάται από το αν αυτή η μονάδα παρέ¬ 
χει δευτερεύουσα εφεδρεία ή όχι. Η κατάσταση της μονάδας κατά τη διάρκεια παραμονής σε κατάσταση 
αναμονής εξαρτάται από το χρόνο κράτησης της υπόψη μονάδας. 


3.4.7 Δυϊκές Μεταβλητές 


Οι δυϊκές μεταβλητές σχετίζονται με τους περιορισμούς του προβλήματος. Η δυϊκή τιμή ενός δεσμευτι¬ 
κού περιορισμού είναι μη μηδενική, και εκφράζει την επίδραση στο συνολικό κόστος του συστήματος της 
οριακής «χαλάρωσης» του περιορισμού. Οι δυϊκές τιμές των περιορισμών που δεν είναι δεσμευτικοί για 
την επίτευξη της βέλτιστης λύσης είναι μηδενικές. Οι βασικές δυϊκές μεταβλητές που επηρεάζουν τις ο¬ 
ριακές τιμές στον Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ είναι οι ακόλουθες: 


• Οι δυϊκές τιμές των περιορισμών του ισοζυγίου ενέργειας σε κάθε Λειτουργική Ζώνη και Περίοδο 
Κατανομής, και 

• Οι δυϊκές τιμές των διαζωνικών περιορισμών μεταφοράς του Συστήματος σε κάθε Περίοδο Κατα¬ 
νομής. 
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3.4.8 Αντικειμενική Συνάρτηση 

Η αντικειμενική συνάρτηση που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί στον Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ αποτε- 
λείται από τα ακόλουθα στοιχεία κόστους: 

α. Το κόστος εκκίνησης των μονάδων παραγωγής για κάθε εκκίνηση στην Ημέρα Κατανομής. Σύμ¬ 
φωνα με τον ΚΣΗΕ (Άρθρο 55), το κόστος εκκίνησης των μονάδων θεωρείται ίσο με μηδέν στον 
ΗΕΠ. 

β. Το κόστος αποσυγχρονισμού των μονάδων παραγωγής για κάθε σβέση στην Ημέρα Κατανομής. 
Σύμφωνα με τον ΚΣΗΕ (Άρθρο 55), το κόστος αποσυγχρονισμού των μονάδων θεωρείται ίσο με το 
πραγματικό κόστος εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση. 

γ. Το κόστος παραγωγής ενέργειας των ενταγμένων μονάδων παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατα¬ 
νομής της Ημέρας Κατανομής, 

δ. Το κόστος που προκύπτει από τις τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης για εισαγωγές για κάθε 
Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, 

ε. Το όφελος που προκύπτει από τις τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου για εξαγωγές για κάθε Πε¬ 
ρίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, 

στ. Το όφελος που προκύπτει από τις τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου από τους Προμηθευτές (για 
τους καταναλωτές) για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, 

ζ. Το κόστος προμήθειας πρωτεύουσας εφεδρείας των ενταγμένων μονάδων παραγωγής για κάθε 
Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, 

η. Το κόστος προμήθειας εύρους δευτερεύουσας ρύθμισης των ενταγμένων μονάδων παραγωγής 
για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, 

θ. Το ενδεχόμενο κόστος προμήθειας τριτεύουσας στρεφόμενης εφεδρείας των ενταγμένων μονά¬ 
δων παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, και 

ι. Το ενδεχόμενο κόστος προμήθειας τριτεύουσας μη-στρεφόμενης εφεδρείας των μη ενταγμένων 
μονάδων παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. 

3.4.9 Περιορισμοί 

3.4.9.1 Ισοζύγιο Ενέργειας 

Με τους περιορισμούς ισοζυγίου ενέργειας σε κάθε λειτουργική Ζώνη του συστήματος εξισώνεται η συ¬ 
νολική έγχυση ενέργειας με τη συνολική απορρόφηση ενέργειας σε κάθε λειτουργική Ζώνη, για κάθε 
Περίοδο Κατανομής. Για κάθε λειτουργική Ζώνη, η προσαρμοσμένη έγχυση ενέργειας από τις μονάδες 
παραγωγής και τις εισαγωγές εξισώνεται, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του συστήματος μετα¬ 
φοράς, με την προσαρμοσμένη απορρόφηση ενέργειας από τις δηλώσεις φορτίου των Προμηθευτών, 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του δικτύου διανομής από τη Ζώνη αυτή. 

Σε κάθε περίπτωση, η πρόβλεψη φορτίου ή οι μη-τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου υπολογίζονται στο 
σημείο αγοραπωλησίας του ΗΕΠ (ή σημείο εκκαθάρισης της αγοράς, ή ιτογΚθϊ ροίηΐ) πριν εισαχθούν 
στον περιορισμό ισοζυγίου ενέργειας κάθε λειτουργικής Ζώνης. 
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Ξ.4.9.2 Απαιτήσεις Εφεδρειών 

Οι περιορισμοί των απαιτήσεων εφεδρειών εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ποσότητα εφεδρειών για 
κάθε εφεδρεία και για κάθε Περίοδο Κατανομής. Κάθε απαίτηση εφεδρειών καλύπτεται από εφεδρείες 
του ίδιου τύπου (δε γίνεται επικάλυψη εφεδρειών). 

Οι απαιτήσεις εφεδρειών που θέτει ο Λειτουργός της Αγοράς στον ΗΕΠ βάσει των σχετικών υποβολών 
του Διαχειριστή του Συστήματος για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής είναι οι κάτωθι: 

α. απαίτηση πρωτεύουσας εφεδρείας, 

β. απαίτηση δευτερεύουσας άνω εφεδρείας, 

γ. απαίτηση δευτερεύουσας κάτω εφεδρείας, 

δ. απαίτηση γρήγορης δευτερεύουσας άνω εφεδρείας, 

ε. απαίτηση γρήγορης δευτερεύουσας κάτω εφεδρείας, και 

στ. απαίτηση τριτεύουσας εφεδρείας. 

Οι απαιτήσεις γρήγορης δευτερεύουσας εφεδρείας τίθενται για τη χρήση μονάδων με αρκετά μεγάλο 
ρυθμό μεταβολής υπό ΑΡΠ καθ'ολη τη διάρκεια της Ημέρας Κατανομής, π.χ. με ρυθμό μεγαλύτερο ή ίσο 
με 50 Μ\Λ//ιτιίη. Ουσιαστικά, οι περιορισμοί αυτοί επιβάλλουν την ύπαρξη, καθόλη τη διάρκεια της Ημέ¬ 
ρας Κατανομής, μίας κατ'ελάχιστο, ενταγμένης υδροηλεκτρικής μονάδας, που να παρέχει δευτερεύουσα 
εφεδρεία. 


Ξ.4.9.3 Ικανότητα Εφεδρειών 

Η παρεχόμενη εφεδρεία από κάθε μονάδα παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής περιορίζεται από 
την επιβεβαιωμένη ικανότητά της για την παροχή της εφεδρείας αυτής. 

Η παρεχόμενη πρωτεύουσα εφεδρείας δεν περιορίζεται από κανένα χρονικό πλαίσιο διότι η απόκριση 
του ρυθμιστή στροφών είναι πολύ γρήγορη σε κάθε περίπτωση. 

Η δευτερεύουσα εφεδρεία έχει δύο χρονικά πλαίσια, ένα για γρήγορη δευτερεύουσα εφεδρεία και ένα 
για κανονική δευτερεύουσα εφεδρεία. Το όριο ικανότητας παροχής δευτερεύουσας εφεδρείας λαμβάνει 
υπόψη τις τιμές του ρυθμού μεταβολής υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ΑΡΠ) των μονάδων (τόσο 
για άνω όσο και για κάτω εφεδρεία). Σημειώνεται ότι δυνατότητα παροχής δευτερεύουσας εφεδρείας 
προς τα κάτω έχουν και οι υδροηλεκτρικές μονάδες που έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και σαν 
αντλητικές μονάδες. 

Το όριο ικανότητας εφεδρειών για την τριτεύουσα μη-στρεφόμενη εφεδρεία λαμβάνει επίσης υπόψη το 
χρόνο εκκίνησης της μονάδας καθώς η μονάδα πρέπει πρώτα να εκκινήσει προκειμένου να παράγει ε¬ 
νέργεια όταν κληθεί να παρέχει τις υπόψη υπηρεσίες. 


3.4.9.4 Όρια Ικανότητας Παραγωγής 

Τα προγράμματα εγχύσεων και εφεδρειών για κάθε μονάδα παραγωγής σε κάθε Περίοδο Κατανομής 
περιορίζονται ανάμεσα στο κατώτερο και στο ανώτερο όριο ρύθμισης ή λειτουργίας της μονάδας, ανά¬ 
λογα με το αν η μονάδα είναι σε ΑΡΠ ή όχι. Μία μονάδα θεωρείται ότι είναι σε ΑΡΠ όταν έχει πρόγραμμα 
δευτερεύουσας εφεδρείας. Όσο είναι σε ΑΡΠ, η μονάδα λειτουργεί μέσα στα όρια ρύθμισής της. Κατά 
εξαίρεση, το πρόγραμμα πρωτεύουσας εφεδρείας για λειτουργία σε ΑΡΠ δεν περιορίζεται από τα όρια 
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ρύθμισης αλλά, αντίθετα, από τα όρια λειτουργίας της καθώς ο ρυθμιστής στροφών της μονάδας μπορεί 
να αποκριθεί σε διαταραχές συχνότητας οδηγώντας την μονάδα εκτός των ορίων λειτουργίας της. 

Τα όρια ρύθμισης συνήθως είναι πιο περιοριστικά από τα λειτουργικά όρια. Το κατώτερο λειτουργικό 
όριο είναι η τεχνικά ελάχιστη παραγωγή. Το ανώτερο λειτουργικό όριο είναι η μεγίστη διαθέσιμη ικανό¬ 
τητα, όπως αυτή μεταβάλλεται από κάθε ισχύουσα δήλωση μη διαθεσιμότητας. Στην τελευταία περί¬ 
πτωση, και για λειτουργία σε ΑΡΠ, το ανώτερο όριο για τα προγράμματα εγχύσεων και εφεδρειών είναι η 
μικρότερη τιμή ανάμεσα στη μέγιστη διαθέσιμη ικανότητα και στο δηλωμένο ανώτερο όριο ρύθμισης. 


3.4.9.5 Περιορισμοί Μεταφοράς 

Οι περιορισμοί μεταφοράς που εφαρμόζονται στον Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ σε κάθε Περίοδο Κα¬ 
τανομής είναι οι κάτωθι: 

• Αμφίπλευρα όρια καθαρών ροών ενεργού ισχύος στα σημεία σύνδεσης των λειτουργικών ζωνών, 

• Όρια καθαρών ροών ενεργού ισχύος σε κάθε διασύνδεση για εισαγωγές και εξαγωγές. Σημειώνε¬ 
ται ότι στους περιορισμούς αυτούς λαμβάνεται υπόψη η διαδικασία συμψηφισμού εισαγω- 
γών/εξαγωγών (ηθΐΐίηβ). 


3.4.9.Θ Διαχρονικοί Περιορισμοί 

Οι διαχρονικοί περιορισμοί οι οποίοι εφαρμόζονται σε κάθε μονάδα παραγωγής στον Μηχανισμό Επίλυ¬ 
σης του ΗΕΠ είναι οι κάτωθι: 

α. Ελάχιστος χρόνος παραμονής σε λειτουργία: η μονάδα πρέπει να παραμείνει σε λειτουργία του¬ 
λάχιστον για αυτό το χρόνο από τη στιγμή που θα δεχθεί την εντολή για συγχρονισμό και ένταξη. 

β. Ελάχιστος χρόνος κράτησης: η μονάδα πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση τουλάχιστον για αυτό 
το χρόνο από τη στιγμή που θα ολοκληρώσει έναν αποσυγχρονισμό της. 

γ. Περιορισμός χρόνου παραμονής στην περίοδο προετοιμασίας συγχρονισμού: η μονάδα πρέπει να 
παραμείνει στην περίοδο προετοιμασίας συγχρονισμού κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου από 
τη στιγμή που θα ξεκινήσει η διαδικασία εκκίνησής της (από την εντολή για συγχρονισμό). 

δ. Περιορισμός χρόνου παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο: η μονάδα πρέπει να παραμείνει στην πε¬ 
ρίοδο παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου από τη στιγμή που 
θα συγχρονίσει έως ότου φτάσει το τεχνικό της ελάχιστο. 

ε. Περιορισμός χρόνου αποσυγχρονισμού: η μονάδα πρέπει να παραμείνει σε λειτουργία αποσυγ- 
χρονισμού κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η διαδικασία α- 
ποσυγχρονισμού της. 

στ. Περιορισμοί του ρυθμού μεταβολής παραγωγής: η αλλαγή του προγράμματος έγχυσης μίας μο¬ 
νάδας από τη μία Περίοδο Κατανομής στην άλλη, περιορίζεται, προς τα επάνω και προς τα κάτω, 
από την ικανότητα μεταβολής παραγωγής της μονάδας, που ορίζεται από τους ρυθμούς ανόδου 
και καθόδου, ή το αντίστοιχο εύρος ρύθμισης εάν η μονάδα είναι σε ΑΡΠ. 
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3.4.10 Κανόνας αποσύνδεσης - Χειρισμού Προσφορών μεΊδιαΤιμή 

3.4.10.1 Προσφορές Έγχυσης 

Σε περίπτωση προσφορών έγχυσης με την ίδια τιμή προσφοράς (σε κάποια από τις βαθμίδες προσφοράς 
τους), γίνονται οι εξής χειρισμοί από το μηχανισμό επίλυσης του ΗΕΠ: 

α. Πρώτα, επιλέγεται τυχαία ένα είδος προσφορών στο οποίο θα εφαρμοστεί ο κανόνας αποσύνδε¬ 
σης των προσφορών, από τα κάτωθι είδη προσφορών: 
θερμικές μονάδες, 
εισαγωγές, 

υδροηλεκτρικές μονάδες. 

β. Εάν επιλεγεί έγχυση από θερμικές μονάδες ή εισαγωγές με την ίδια τιμή προσφοράς (σε κάποια 
από τις βαθμίδες προσφοράς τους), τότε οι συγκεκριμένες προσφορές έγχυσης που μερικώς ή ο- 
λικώς εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΗΕΠ, θα επιλέγουν τυχαία. Στην περίπτωση αυτή, η τυ¬ 
χαία ταξινόμηση αυτών των προσφορών θα καθορίσει ποια προσφορά θα επιλεγεί. 

γ. Εάν επιλεγεί έγχυση από υδροηλεκτρικές μονάδες, τότε η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για 
τη συμπλήρωση του Προγράμματος ΗΕΠ κατανέμεται στις αντίστοιχες προσφορές έγχυσης κατ' 
αναλογία των ποσοτήτων ενέργειας που περιλαμβάνεται στις προς επιλογήν βαθμίδες μεταξύ 
των προσφορών αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ο κανόνας της αναλογίας θα εφαρμοστεί σε περί¬ 
πτωση που πολλές προσφορές με την ίδια τιμή επιλέγουν ταυτόχρονα. 

Οι προσφορές έγχυσης από υδροηλεκτρικές μονάδες με τις ίδιες τιμές θεωρούνται αλληλένδετες. Αυτές 
οι προσφορές έγχυσης κατανέμονται σε αναλογία της ποσότητας σε Μ \Ν των αλληλένδετων βαθμιδών 
ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται με το μοντέλο αποσύνδεσης που εφαρμόζεται στην επίλυση του ΗΕΠ, δι¬ 
ατυπώνοντας τον κανόνα αποσύνδεσης σαν έναν χαλαρό περιορισμό. 


3.4.10.2 Δηλώσεις φορτίου 

Σε περίπτωση δηλώσεων φορτίου με την ίδια τιμή προσφοράς (σε κάποια από τις βαθμίδες προσφοράς 
τους), η μέθοδος τυχαίας επιλογής εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της προτεραιότητας ένταξης αυ¬ 
τών των δηλώσεων φορτίου. Η τυχαία επιλογή απόσυρσης προσφορών από φορτία ή εξαγωγές γίνεται 
με την τυχαία ταξινόμηση των προσφορών που έχουν τις ίδιες τιμές. 


3.4.10.3 Προσφορές Εφεδρειών 

Σε περίπτωση προσφορών εφεδρειών με την ίδια τιμή προσφοράς, γίνεται τυχαία επιλογή μεταξύ των 
προσφορών αυτών. 


3.4.10.4 Χειρισμός από το Μηχανισμό Επίλυσης ΗΕΠ 

Πιθανές προσφορές με ίδια τιμή μπορούν να αναγνωριστούν και να συνδυαστούν όταν έχουν ίδιες τιμές 
προσφορών. Η λογική της αποσύνδεσης εφαρμόζεται σε αυτές τις προσφορές ως μέρος του προβλήμα¬ 
τος βελτιστοποίησης. Αυτή η προσέγγιση, που γίνεται με τη διατύπωση ενός περιορισμού, είναι το πρώτο 
βήμα για την αποσύνδεση των προσφορών με την ίδια τιμή, όταν εφαρμόζεται η κατ' αναλογία ένταξη. 
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Θεωρούμε ότι την ώρα ΐ, Κ βαθμίδες προσφορών είναι αλληλένδετες και εκφράζονται από το ταξινομη¬ 


μένο σύνολο 


. Το εύρος σε Μ \Ν για οποιεσδήποτε δύο βαθμίδες εοό/' και σοό/' 


από αυτές είναι 


Β&ηύλνίιΐΐΐι^ Β;ιηι1\νίί1ΐΓι ,. , , , 

001,1 και οοι ’· ) , αντίστοιχα. Οι ακολουθοι περιορισμοί τίθενται ως μέρος της διατύ¬ 

πωσης του προβλήματος ώστε οι βαθμίδες με την ίδια τιμή να κατανέμονται ανάλογα με το αντίστοιχο 
εύρος τους: 


-81α<* \„Μ,αοΙ>] = 

ΒαηάΨίάίΗ χ ΒαηάΜΨ οΜ - ΒαπάΙ¥ίάΐΙι ι:Μ χ ΒαηάΜ\¥ ιΎώ] 


οπού 


ΒΙαεΙί 1 


εοό/' χ εοί)]; οοόί, εοό] ε κ ; 
αΜ,αΛ] > 0 . Μεταβλητή αναφοράς 1 για τις τιμολογιακά αλληλένδετες βαθμίδες σοό/' και εοό]; 


31ααΙ\2 


«Μ,αοίν > 0 . Μεταβλητή αναφοράς 2 για τις τιμολογιακά αλληλένδετες βαθμίδες εοό/' και εοό]. 


5ϊαοΙζ 1 51αοΙζ 2 

Οι μεταβλητές αναφοράς αΜ,αΑϊ και επιβαρύνουν την αντικειμενική συνάρτηση με 

πολύ μικρούς συντελεστές ποινής (της τάξης του 10' 6 ). Σαν αποτέλεσμα, οι βαθμίδες με ίδια τιμή κατανέ- 
μονται σε αναλογία με το μέγεθος τους, με την προϋπόθεση ότι αυτή η προσέγγιση δεν θα προκαλέσει 
την παράβαση κάποιου άλλου περιορισμού και δε θα επηρεάσει άλλες ανταγωνιστικές τιμολογούμενες 
προσφορές. 


3.4.11 Σειρά άρσης παραβίασης των περιορισμών κατά την επίλυση του ΗΕΠ 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος μη σύγκλισης κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις, προστίθε¬ 
νται, σε κάθε περιορισμό, επιπλέον μεταβλητές παράβασης (έλλειψης ή περίσσειας), καθώς και πρόσθε¬ 
τοι όροι για τα κόστη ποινής των μεταβλητών παράβασης στην αντικειμενική συνάρτηση. 

Οι τιμές των κοστών ποινής (ρσηθίΐγ εοεΐί) που εφαρμόζονται στον ΗΕΠ φαίνονται στην § 1.3.2.2.11 του 
Παραρτήματος I. Οι τιμές ποινής (ρεηβΐίγ εοεΐε) των παραπάνω μεταβλητών θέτουν τη σχετική σειρά πα¬ 
ραβίασης των περιορισμών έτσι ώστε ο ΗΕΠ να επιλύεται με παραβίαση των περιορισμών (δοΙνεε) ννιίό 
νίοώΐίοηε). Χαμηλότερη τιμή ποινής, της μεταβλητής χαλάρωσης του αντίστοιχου περιορισμού σημαίνει 
προτεραιότητα στην παραβίαση αυτού του περιορισμού σε σχέση με έναν άλλο στου οποίου τη μετα¬ 
βλητή χαλάρωσης έχει αντιστοιχισθεί υψηλότερη τιμή ποινής. Η σειρά παραβίασης των περιορισμών 
κατά την επίλυση του ΗΕΠ είναι η κάτωθι. Η παραβίαση γίνεται εάν απαιτείται, διαφορετικά παραβιάζε- 
ται ο επόμενος περιορισμός: 

Αρχικά, παραβιάζεται τυχόν γενικός περιορισμός, ο οποίος στην περίπτωση του ΗΕΠ χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά και μόνον για την εισαγωγή του ειδικού περιορισμού της ελάχιστης παραγωγής ενέργειας 
από τις Μονάδες του άρθρου 96 §2 περίπτωση στ 7 στοιχείο ββ' Ν.4001/2011, 3(Ε) του Άρθρου 55 του 
ΚΣΗΕ. 

Στη συνέχεια, παραβιάζεται ο περιορισμός της τριτεύουσας εφεδρείας του συστήματος, 3(Β) του Άρθρου 
55 του ΚΣΗΕ. 

Στη συνέχεια, παραβιάζεται ο περιορισμός του ισοζυγίου ενέργειας κάθε Αειτουργικής Ζώνης του συστή¬ 
ματος ή του συστήματος συνολικά, 3(Α) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ. 
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Στη συνέχεια, παραβιάζεται ο περιορισμός της Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας στο Σύστημα από 
Υδροηλεκτρική Μονάδα, 3(Ζ) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ. 

Στη συνέχεια, παραβιάζεται ο περιορισμός της δευτερεύουσας εφεδρείας του συστήματος, 3(Β) του Άρ¬ 
θρου 55 του ΚΣΗΕ. 

Στη συνέχεια, παραβιάζεται ο περιορισμός της πρωτεύουσας εφεδρείας του συστήματος, 3(Β) του Άρ¬ 
θρου 55 του ΚΣΗΕ. 

Στη συνέχεια, παραβιάζονται οι τεχνικοί περιορισμοί των Μονάδων Παραγωγής (Τεχνικό Ελάχιστο, Τεχνι¬ 
κό Μέγιστο και Ρυθμός Μεταβολής), 3(Γ) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ. 

Τέλος, παραβιάζονται οι περιορισμοί των διαθέσιμων ικανοτήτων μεταφοράς των Διασυνδέσεων (ΝΤΈ) 
για εισαγωγές και εξαγωγές, 3(Δ) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ. 


3.4.11.1 Ενέργειες του Λειτουργού της Αγοράς σε περίπτωση παραβίασης περιορισμών του ΗΕΠ 

Σε περιπτώσεις παραβίασης των περιορισμών του προβλήματος ΗΕΠ, ο λειτουργός της Αγοράς προβαί¬ 
νει κατά την επίλυση του ΗΕΠ στις ακόλουθες ενέργειες: 

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Γενικός Περιορισμός, δηλαδή ο ειδικός Περιορισμός της 
ελάχιστης παραγωγής ενέργειας από τις Μονάδες του άρθρου 96 παρ. 2 περίπτωση στ' στοιχείο ββ' 
Ν.4001/2011, 3(Ε) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ, τότε ο λειτουργός της Αγοράς αγνοεί την αρχική επίλυση του 
ΗΕΠ (λύση Α - με παραβιάσεις (ννίΐΓι νίοώίίοηε)), και επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδια- 
κά/οριακά τον περιορισμό έως ότου προκόψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β - χωρίς πα¬ 
ραβιάσεις (ννίίΓιουΐ νίοώίίοηε)). Αυτή η δεύτερη λύση, συμπεριλαμβανομένων των Οριακών Τιμών Συ¬ 
στήματος (ΟΤΣ) και του Προγραμματισμού Εγχύσεων - Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπη¬ 
ρεσιών, αποτελεί την οριστική δημοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ, επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη εκ¬ 
καθάριση. 

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισμός Τριτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος, 3(Β) του 
Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ, τότε ο λειτουργός της Αγοράς αγνοεί την αρχική επίλυση του ΗΕΠ (λύση Α - με πα¬ 
ραβιάσεις (ννίΐΓι νίοώΐίοηε)), και επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά/οριακά τον περιορισμό 
έως ότου προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β - χωρίς παραβιάσεις (ννίίΓιουΐ 
νίοώίίοηε)). Αυτή η δεύτερη λύση, συμπεριλαμβανομένων των Οριακών Τιμών Συστήματος (ΟΤΣ) και του 
Προγραμματισμού Εγχύσεων - Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, αποτελεί την ο¬ 
ριστική δημοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη εκκαθάριση. 

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισμός Ωριαίου Ισοζυγίου Ενέργειας, 3(Α) του Άρ¬ 
θρου 55 του ΚΣΗΕ, τότε ως Οριακές Τιμές Συστήματος (ΟΤΣ) της επίλυσης του ΗΕΠ ο Λειτουργός της Αγο¬ 
ράς θέτει τις ΟΤΣ της αρχικής επίλυσης του ΗΕΠ (λύση Α - με παραβιάσεις (ννίΐΓι νίοώίίοηε)) αντικαθιστώ¬ 
ντας τις αρνητικές τιμές κάθε ΟΤΣ με μηδέν (0) €/Μ\Λ/Γι και τις μεγαλύτερες από τη Διοικητικά Οριζόμενη 
Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας τιμές κάθε ΟΤΣ με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφο¬ 
ράς Ενέργειας. Για τον καθορισμό του Προγραμματισμού Εγχύσεων - Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επι¬ 
κουρικών Υπηρεσιών, ο Λειτουργός της Αγοράς εισάγει μη τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης ή Δηλώ¬ 
σεις Φορτίου με αντίστοιχα προγράμματα Εισαγωγών ή Εξαγωγών ποσοτήτων ενέργειας βάσει του μεγέ¬ 
θους παράβασης του Περιορισμού ανάΏρα Κατανομής και επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ έως ότου προκύψει 
επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β - χωρίς παραβιάσεις (ννίίΓιουΐ νίοώίίοηε)). Η προκύπτουσα 
σύνθετη λύση, ήτοι οι Οριακές Τιμές Συστήματος (ΟΤΣ) από την λύση Α και ο Προγραμματισμός Εγχύσε¬ 
ων - Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών από την λύση Β, αποτελεί την οριστική δη¬ 
μοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη εκκαθάριση. Στη συνέχεια και αμέσως 
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ο Λειτουργός της Αγοράς: α) στην περίπτωση έλλειψης παραγωγής, συνυπολογίζοντας τις ποσότητες ει¬ 
σαγωγών για τις οποίες προσέθεσε Προσφορές Έγχυσης μετά την λύση Α και τις τυχόν ποσότητες εγγυη¬ 
μένων εξαγωγών που περικόπηκαν με την λύση Α, εκδίδει Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης και δημοσιεύει το 
πρόγραμμα έλλειψης παραγωγής για την αντίστοιχη Ημέρα Κατανομής, β) στην περίπτωση περίσσειας 
παραγωγής, συνυπολογίζοντας τις ποσότητες εξαγωγών για τις οποίες έθεσε Δηλώσεις Φορτίου μετά την 
λύση Α και τις τυχόν ποσότητες εγγυημένων εισαγωγών που περικόπηκαν με την λύση Α, δημοσιεύει το 
πρόγραμμα περίσσειας παραγωγής για την αντίστοιχη Ημέρα Κατανομής. Επίσης, ο Λειτουργός της Αγο¬ 
ράς ενημερώνει το Διαχειριστή του Συστήματος ώστε αυτός να κηρύξει Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για 
το Σύστημα και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης της έλλειψης ή περίσσειας παραγω¬ 
γής· 

Κατά κανόνα, η παραβίαση του προηγούμενου Περιορισμού αποτρέπει, λόγω των προαναφερθέντων 
τιμών ποινής, την παραβίαση του Περιορισμού της Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας στο Σύστημα 
από Υδροηλεκτρική Μονάδα, 3(Ζ) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ. Για αυτό τον λόγο αλλά και για την αποφυγή 
παρακράτησης διαθεσιμότητας, ο Λειτουργός της Αγοράς θα αποδέχεται από τον Διαχειριστή του Συστή¬ 
ματος ενεργοποίηση του περιορισμού κατ'εξαίρεση και μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) σε περίπτωση 
που τα αντίστοιχα υδάτινα αποθέματα ασφαλείας είναι χαμηλά και βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, 
όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά από εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς και έγκριση της ΡΑΕ, β) σε 
επίπεδα ασφαλών υδάτινων αποθεμάτων, αποκλειστικά και μόνον σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σημα¬ 
ντική ποσότητα θερμικής παραγωγής τίθεται εκτός διαθεσιμότητας για οποιονδήποτε λόγο. 

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισμός Δευτερεύουσας Εφεδρείας Συστήματος, 3(Β) 
του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ, τότε ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει ως Οριακές Τιμές Συστήματος της επίλυσης 
του ΗΕΠ αυτές που προκύπτουν από την αρχική επίλυση του ΗΕΠ (λύση Α - με παραβιάσεις (ννίΐό 
νίοώΐίοηϊ)) αντικαθιστώντας τις μεγαλύτερες από τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς 
Ενέργειας τιμές κάθε ΟΤΣ με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας. Στην περί¬ 
πτωση αυτή, η Μοναδιαία Τιμή Πληρωμής για το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης ισούται με τη Διοικη¬ 
τικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς για Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης. Για τον καθορισμό του 
Προγραμματισμού Εγχύσεων - Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, ο Λειτουργός της 
Αγοράς επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά/οριακά τον Περιορισμό Δευτερεύουσας Εφε¬ 
δρείας Συστήματος έως ότου προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β - χωρίς παραβιά¬ 
σεις (ννίΐόουΐ νίοώΐίοηϊ)). Αυτή η σύνθετη λύση, ήτοι οι Οριακές Τιμές Συστήματος από την λύση Α και ο 
Προγραμματισμός Εγχύσεων - Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών από την λύση Β, 
αποτελεί την οριστική δημοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη εκκαθάριση. 
Στη συνέχεια και αμέσως ο Λειτουργός της Αγοράς εκδίδει Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης και ενημερώνει το 
Διαχειριστή του Συστήματος ώστε αυτός να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της απα¬ 
ραίτητης Δευτερεύουσας Εφεδρείας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισμός Πρωτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος 3(Β) 
του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ, τότε ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει ως Οριακές Τιμές Συστήματος αυτές που 
προκύπτουν από την αρχική επίλυση του ΗΕΠ (λύση Α - με παραβιάσεις (ννίΐό νίοώΐίοηϊ)) αντικαθιστώ¬ 
ντας τις μεγαλύτερες από τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας τιμές κάθε ΟΤΣ 
με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, Μοναδιαία Τιμή 
Πληρωμής για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης ισούται με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή 
Προσφοράς για Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης. Για τον καθορισμό του Προγραμματισμού Εγχύσεων- 
Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, ο Λειτουργός της Αγοράς επιλύει εκ νέου τον 
ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά/οριακά τον Περιορισμό Πρωτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος έως ότου 
προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β - χωρίς παραβιάσεις (ννιΐόουΐ: νίοώΐίοηί)). Αυτή η 
σύνθετη λύση, ήτοι οι Οριακές Τιμές Συστήματος από την λύση Α και ο Προγραμματισμός Εγχύσεων - 
Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών από την λύση Β, αποτελεί την οριστική δημο¬ 
σιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη εκκαθάριση. Στη συνέχεια και αμέσως ο 
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Λειτουργός της Αγοράς εκδίδει Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης και ενημερώνει το Διαχειριστή του Συστήμα¬ 
τος ώστε αυτός να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της απαραίτητης Πρωτεύουσας 
Εφεδρείας. 

Κατά κανόνα η παραβίαση των προηγούμενων Περιορισμών αποτρέπει, λόγω των προαναφερθέντων 
τιμών ποινής, την παραβίαση των Περιορισμών: α) Ρυθμού Μεταβολής και Τεχνικού Ελάχιστου / Μεγί¬ 
στου Μονάδας Παραγωγής, 3 (Γ) και β) Εισαγωγών ή Εξαγωγών σε κάθε Διασύνδεση (ΝΤΈ), 3(Δ) του Άρ¬ 
θρου 55 του ΚΣΗΕ. 

Σε κάθε άλλη ενδεχόμενη περίπτωση η οποία δεν καλύπτεται ρητά στα παραπάνω, ο Λειτουργός της Α¬ 
γοράς ενεργεί ανάλογα για την οριστική επίλυση του ΗΕΠ. 


3.4.12 Οριακές Τιμές 

Οι Οριακές Τιμές που καθορίζονται από την επίλυση του ΗΕΠ για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρα 
Κατανομής είναι οι ακόλουθες: 

• Οριακή Τιμή Παραγωγής για κάθε ισχύουσα Λειτουργική Ζώνη. Από τις τιμές αυτές προκύπτει η 
Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) ως ο μεσοσταθμισμένος μέσος όρος των Οριακών Τιμών Παραγω¬ 
γής όλων των Λειτουργικών Ζωνών του συστήματος. 

• Δυϊκές τιμές των περιορισμών ενέργειας μεταξύ των λειτουργικών ζωνών. 

3.5 Αποτελέσματα Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 

Τα αποτελέσματα του ΗΕΠ αποτελούνται από τα προγράμματα εγχύσεων και απορροφήσεων ενέργειας, 
τα προγράμματα παροχής εφεδρειών, τις μοναδιαίες τιμές πληρωμής για Επικουρικές Υπηρεσίες και τις 
οριακές τιμές για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. 


3.5.1 Προγράμματα Έγχυσης, Απορρόφησης Ενέργειας και Παροχής Εφεδρειών 

Τα προγράμματα που εξάγονται από την επίλυση του ΗΕΠ αποτελούνται από τις ακόλουθες πληροφορίες 
για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής: 

α. Κατάσταση μονάδων παραγωγής (κράτηση, λειτουργία, εκκίνηση, ή σβέση), 

β. Πρόγραμμα έγχυσης ενέργειας για μονάδες παραγωγής και εισαγωγές από τις αποδεκτές μη- 
τιμολογούμενες και τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης, 

γ. Πρόγραμμα απορρόφησης ενέργειας για κατανεμόμενα και μη-κατανεμόμενα φορτία και εξαγω¬ 
γές από τις αποδεκτές μη-τιμολογούμενες και τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου, 

δ. Προγράμματα παροχής πρωτεύουσας εφεδρείας για τις μονάδες παραγωγής, από τις αποδεκτές 
προσφορές πρωτεύουσας εφεδρείας, 

ε. Προγράμματα παροχής άνω και κάτω δευτερεύουσας εφεδρείας για τις μονάδες παραγωγής από 
τις αποδεκτές προσφορές δευτερεύουσας εφεδρείας, 

στ. Ποσότητες τριτεύουσας στρεφόμενης εφεδρείας για μονάδες παραγωγής, 

ζ. Ποσότητες τριτεύουσας μη-στρεφόμενης εφεδρείας για μονάδες παραγωγής, και 

η. Καθαρή ροή ενεργού ισχύος στα σημεία σύνδεσης των λειτουργικών ζωνών και στις διασυνδέ¬ 
σεις. 
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Το συνολικό πρόγραμμα προς δημοσίευση αποτελείται από τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε Περίο¬ 
δο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής: 

α. Συνολική παραγωγή σε κάθε Λειτουργική Ζώνη, με ξεχωριστή αναφορά για την υποχρεωτική πα¬ 
ραγωγή των υδροηλεκτρικών μονάδων, την παραγωγή ενέργειας από Μονάδες του Μητρώου 
ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, την παραγωγή από Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, και την παραγωγή από 
μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία, 

β. Συνολικό κατανεμόμενο φορτίο σε κάθε Λειτουργική Ζώνη, 

γ. Συνολικό μη-κατανεμόμενο φορτίο σε κάθε Λειτουργική Ζώνη, 

δ. Πρωτεύουσα εφεδρεία στο σύστημα, 

ε. Άνω και κάτω δευτερεύουσα εφεδρεία στο σύστημα, 

στ. Τριτεύουσα στρεφόμενη και μη-στρεφόμενη εφεδρεία στο σύστημα, 

ζ. Συνολική έγχυση ενέργειας για εισαγωγή, συνολική απορρόφηση ενέργειας για εξαγωγή, και κα¬ 
θαρή ροή ενεργού ισχύος σε κάθε διασύνδεση, και 

η. Καθαρή ροή ενεργού ισχύος σε κάθε σημείο σύνδεσης μεταξύ των λειτουργικών ζωνών. 

3.5.2 Ημερήσιες Οριακές Τιμές 

Οι τιμές που εξάγονται από την επίλυση του ΗΕΠ αποτελούνται από τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε 
Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής: 

1 - Οριακή Τιμή Παραγωγής για κάθε Λειτουργική Ζώνη, 

2 - Οριακή Τιμή Συστήματος, υπολογιζόμενη ως ο σταθμισμένος, ως προς τη συνολική έγχυση ενέρ¬ 

γειας σε κάθε ζώνη, μέσος όρος των Οριακών Τιμών Παραγωγής των λειτουργικών ζωνών, 

3 - Μοναδιαία τιμή πληρωμής Πρωτεύουσας Εφεδρείας, 

4 - Μοναδιαία τιμή πληρωμής Δευτερεύουσας Εφεδρείας (άνω και κάτω) 

3.6 Δραστηριότητες Μετά τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό 

3.6.1 Δημοσίευση Στοιχείων του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 

Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί τα αποτελέσματα του ΗΕΠ στους Συμμετέχοντες εντός της προθεσμίας 
που αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1. 

3.6.2 Δεδομένα Εξόδου που Μεταφέρονται στη Δραστηριότητα της Ημερήσιας Εκκαθάρισης 

Τα Προγράμματα Έγχυσης, Απορρόφησης Ενέργειας και Παροχής Εφεδρειών που προέκυψαν από την 
επίλυση του ΗΕΠ, και οι Οριακές Τιμές που αναφέρονται στην παράγραφο των αποτελεσμάτων ΗΕΠ πιο 
πάνω, μεταφέρονται στις ημερήσιες εκκαθαρίσεις. 
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3.6.3 Ημερήσια Εκκαθάριση 

Οι Συμμετέχοντες αποζημιώνονται ή χρεώνονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΗΕΠ, όπως περιγρά- 
φεται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος Εγχειριδίου. 


3.6.4 Δεδομένα που Μεταφέρονται στη Δραστηριότητα Προγραμματισμού Κατανομής 

Όλα τα δεδομένα εισόδου στον ΗΕΠ, που περιγράφονται στην παράγραφο 3.3, μεταφέρονται στον Δια¬ 
χειριστή του Συστήματος για την υλοποίηση αρμοδιοτήτων του όπως ο Προγραμματισμός Κατανομής, 
εκτός από τα ακόλουθα: 

α. Οι δηλώσεις φορτίου για τιμολογούμενα φορτία, οι οποίες λαμβάνονται στο Πρόγραμμα Κατανο¬ 
μής ως σταθερές από τα αποτελέσματα του ΗΕΠ, και 

β. Οι προσφορές έγχυσης για εισαγωγές και οι δηλώσεις φορτίου για εξαγωγές, οι οποίες λαμβάνο- 
νται στο Πρόγραμμα Κατανομής ως σταθερές από τα αποτελέσματα του ΗΕΠ. 

3.7 Έλεγχος Ενεργοποίησης Περιορισμών Μεταφοράς Λειτουργικών Ζωνών 

Εάν κάποιος περιορισμός στις διασυνδέσεις ή στα σημεία σύνδεσης μεταξύ των λειτουργικών ζωνών εί¬ 
ναι δεσμευτικός σε κάποια Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, ο Λειτουργός της Αγοράς εκτελεί 
ξανά σε λειτουργία ανάλυσης (οίί-Ιίηθ) τον Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο 
διαφορικό κόστος για τις Κατανεμόμενες μονάδες αντί των υποβληθέντων τιμολογούμενων προσφορών 
έγχυσης. Εάν κάποιος από τους δεσμευτικούς περιορισμούς στα σημεία σύνδεσης των λειτουργικών ζω¬ 
νών καθίσταται μη υποχρεωτικός κατά την εκτέλεση του ΗΕΠ (σε λειτουργία ανάλυσης) για την ίδια Πε¬ 
ρίοδο Κατανομής, ο Λειτουργός της Αγοράς αναφέρει αυτό το περιστατικό στη ΡΑΕ παρέχοντας ταυτό¬ 
χρονα όλα τα σχετικά στοιχεία. Η ΡΑΕ αναλύει τα στοιχεία, και ιδιαίτερα τη συχνότητα αυτού του περι¬ 
στατικού (το οποίο αναφέρεται σαν "οικονομική ενεργοποίηση των περιορισμών μεταφοράς"), και μπο¬ 
ρεί να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 33 του Ν.2773/1999. 


3.8 Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης 

3.8.1 Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης 

Ο Λειτουργός της Αγοράς εκδίδει άμεσα Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης όποτε συμβαίνει κάποια από τις ακό¬ 
λουθες περιπτώσεις: 

α. Όταν συντρέχει αδυναμία λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί μέσω μη ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

ή/ 

β. Όταν γίνεται παραβίαση των περιορισμών του ΗΕΠ κατά το Άρθρο 55, §6 στοιχεία (3) έως (6) του 
ΚΣΗΕ, με αποτέλεσμα την αδυναμία επίλυσης του ΗΕΠ. 

Λόγος που ανάγεται σε οικονομικά θέματα ή στο ύψος των τιμών των Προσφορών Έγχυσης ή των Προ¬ 
σφορών Εφεδρειών ή των Δηλώσεων Φορτίου, δεν δικαιολογεί την έκδοση Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης. 

Η Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και ορίζει έναν 
ενδεικτικό χρόνο στον οποίο η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αναμένεται να τερματιστεί. Κατά τη διάρ¬ 
κεια της Έκτακτης Ανάγκης, ο Λειτουργός της Αγοράς εκδίδει ειδικές οδηγίες στους Συμμετέχοντες και ο 



1210 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΗΕΠ λειτουργεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης. Η λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης του ΗΕΠ μπορεί να πε¬ 
ριλαμβάνει χαλάρωση των περιορισμών μεταφοράς και χρήση της πρόβλεψης φορτίου αντί των μη τιμο¬ 
λογούμενων δηλώσεων φορτίου. 

Αμέσως μετά την παρέλευση του συμβάντος, ο Λειτουργός της Αγοράς εκδίδει Δήλωση Αποκατάστασης 
Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ, δηλώνει το χρόνο λήξης της Έκτακτης Ανάγκης, καθορίζει το χρονοδιάγραμμα 
ενεργειών του Λειτουργού της Αγοράς και των Συμμετεχόντων για την αποκατάσταση της ομαλής λει¬ 
τουργίας του ΗΕΠ και καθορίζει το χρόνο επανέναρξης της ομαλής λειτουργίας του ΗΕΠ. 

Οι Δηλώσεις Έκτακτης Ανάγκης και Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ κοινοποιούνται άμεσα στο 
Διαχειριστή του Συστήματος, στους Συμμετέχοντες και στη ΡΑΕ με ηλεκτρονικό μέσο, ήτοι με αποστολή 
μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και/ή ανάρτηση στον ιστοχώρο του Λειτουργού της Αγοράς. 
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο, ο Λειτουργός της Αγοράς 
ενημερώνει τη ΡΑΕ, το Διαχειριστή του Συστήματος και τους εμπλεκόμενους προς ενέργεια Συμμετέχο¬ 
ντες με τηλεομοιοτυπία ή/και τηλεφωνικά για την κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και τις απαιτούμενες 
από αυτούς ενέργειες. 

Εντός ευλόγου χρόνου από την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΗΕΠ, ο Λειτουργός της Αγο¬ 
ράς συντάσσει αναφορά μετά από έρευνα των αιτίων του συμβάντος, στην οποία καταγράφει τις πληρο¬ 
φορίες σχετικά με την Έκτακτη Ανάγκη και ιδίως τα αίτια αυτής, και αιτιολογεί την καταλληλότητα των 
μέτρων και των ενεργειών που αποφάσισε για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΗΕΠ. Η 
αναφορά υποβάλλεται στη ΡΑΕ και δημοσιοποιείται από τον Λειτουργό της Αγοράς. 


3.8.2 Ενέργειες του Λειτουργού της Αγοράς σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης 

Σε μία κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, ο Λειτουργός της Αγοράς μπορεί να παρατείνει τη Λήξη Προθεσμίας 
Υποβολής για τους Συμμετέχοντες ή να αναστείλει την υποβολή προσφορών έγχυσης και εφεδρειών ή 
δηλώσεων φορτίου για ορισμένους ή και για όλους τους Συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, 
ο Λειτουργός της Αγοράς ειδοποιεί αμέσως με κάθε πρόσφορο μέσο το Διαχειριστή του Συστήματος. 

Σε περίπτωση αναστολής της υποβολής δηλώσεων φορτίου, ο Λειτουργός της Αγοράς εκτιμά τις δηλώ¬ 
σεις φορτίου λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία δηλώσεων φορτίου για μία αντίστοιχη 
Ημέρα Κατανομής και πρόβλεψης φορτίου. 

Σε περίπτωση αναστολής της υποβολής προσφορών έγχυσης και εφεδρειών, ο Λειτουργός της Αγοράς 
εκτιμά τις προσφορές έγχυσης και εφεδρειών λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία προ¬ 
σφορών έγχυσης και εφεδρειών για μία παρόμοια Ημέρα Κατανομής και τη βεβαιωμένη ικανότητα για 
παροχή εφεδρειών των αντίστοιχων μονάδων παραγωγής. Ο Λειτουργός της Αγοράς μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιεί το διαφορικό κόστος των μονάδων παραγωγής για να συντάσσει προσφορές έγχυσης. 

Οι Συμμετέχοντες που λαμβάνουν εντολές στο πλαίσιο Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης υποχρεούνται να τις 
εκτελούν, ανεξαρτήτως ενστάσεων, αντιρρήσεων ή οικονομικών επιπτώσεων. Ο Λειτουργός της Αγοράς 
δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε Συμμετέχοντα εξαιτίας της Κατάστασης Έκτακτης 
Ανάγκης η οποία δεν οφείλεται σε δικό του πταίσμα. 

Για τον υπολογισμό των πληρωμών και εισπράξεων που αντιστοιχούν στις πραγματικές απομαστεύσεις 
και εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας από και προς το Σύστημα και την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών κα¬ 
τά την Ημέρα Κατανομής για την οποία δεν επιλύθηκε ΗΕΠ στο πλαίσιο Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης 
του ΗΕΠ, εφαρμόζονται η Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος και οι Διοικητικά Οριζόμε¬ 
νες Μοναδιαίες Τιμές Πληρωμής για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας 
Ρύθμισης και η εκκαθάριση πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος μέσω του Συστήμα- 
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τος Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες καθορίζονται στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο του 
ΚΔΣ. 

3.8.3 Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές 

Η Διοικητικά Οριζόμενη Μεγίστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας, η οποία τίθεται ως άνω όριο στις τιμές ε¬ 
νέργειας των Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου και των Προσφορών Έγχυσης, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις κατά τα Άρθρα 17 και 24 αντιστοίχως, καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ. 

Η Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος και οι Διοικητικά Οριζόμενες Μοναδιαίες Τιμές 
Πληρωμής για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης καθορίζο¬ 
νται, όταν αυτό απαιτείται, με απόφαση της ΡΑΕ για κάθε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης του ΗΕΠ και εκ- 
δίδονται μετά την έκδοση Δήλωσης Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ. Οι Διοικητικά Οριζόμενες 
Μέγιστες Τιμές Προσφοράς για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθ¬ 
μισης καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, για την έκδοση της οποίας λαμβάνεται υπόψη η τυχόν εκτετα¬ 
μένη έγκριση εξαιρέσεων κατά το Άρθρο 47 του ΚΣΗΕ, και ο λόγω αυτών κίνδυνος αύξησης των υπολογι¬ 
ζόμενων Μοναδιαίων Τιμών Πληρωμής για αυτές τις Επικουρικές Υπηρεσίες. 

Η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας, η οποία τίθεται ως κάτω όριο στις τιμές 
ενέργειας των Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου και των Προσφορών Έγχυσης, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις κατά τα Άρθρα 17 και 24 του ΚΣΗΕ αντιστοίχως, καθορίζεται ως ακολούθως: 

α. Για τις θερμικές Μονάδες καθορίζεται ίση με το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος κάθε Μονάδας, 
όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 44, §3 του ΚΣΗΕ. 

β. Για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες καθορίζεται ίση με το Μεταβλητό Κόστος κάθε Μονάδας, 
όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 44, §5 του ΚΣΗΕ. Ειδικά για τις Υδροηλεκτρικές Μο¬ 
νάδες που υποβάλλουν Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου για άντληση καθορίζεται ίση με 
μηδέν (0). 

γ. Για τις Εισαγωγές καθορίζεται ίση με μηδέν (0). 

δ. Για τις Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου καθορίζεται ίση με μηδέν (0). 

3.9 Δημοσίευση Στοιχείων του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Τα στοιχεία που δημοσιεύει ο Λειτουργός της Αγοράς σε καθημερινή βάση είναι τα ακόλουθα: 

Α) Έως τις 08:45 της προηγούμενης ημέρας της Ημέρας Κατανομής (ϋ-1) και για κάθε Περίοδο Κα¬ 
τανομής αυτής, τα ακόλουθα στοιχεία: 

1 - την Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς (ΝΤΈ) για κάθε Περίοδο κατανομής της Ημέρας Κατα¬ 

νομής, ανά διασύνδεση και ανά κατεύθυνση. 

2 - την πρόβλεψη φορτίου για το σύστημα και για κάθε Λειτουργική Ζώνη, 

3 - τις απαιτήσεις πρωτεύουσας, δευτερεύουσας άνω, δευτερεύουσας κάτω, γρήγορης δευ¬ 

τερεύουσας άνω, γρήγορης δευτερεύουσας κάτω, τριτεύουσας εφεδρείας για το σύστη¬ 
μα. 

4 - την Πρόβλεψη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος, 

5 - τη συνολική προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας από Μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και 

ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, 
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6 - την υποχρεωτική παραγωγή ανά υδροηλεκτρική μονάδα, 

7 - την έγχυση των μονάδων παραγωγής σε δοκιμαστική λειτουργία, 

8 - την κατά προτεραιότητα εντασσόμενη ενέργεια από Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ. 

Β) Έως τις 11:00 της προηγούμενης ημέρας της Ημέρας Κατανομής (0-1) και για κάθε Περίοδο Κα¬ 
τανομής των ερχόμενων επτά Ημερών Κατανομής επικαιροποιήσεις όλων των ως άνω στοιχείων 
πλην της υποχρεωτικής παραγωγής ανά υδροηλεκτρική μονάδα. 

Γ) Έως τις 14:00 της προηγούμενης ημέρας της Ημέρας Κατανομής (ϋ-1), τα ακόλουθα στοιχεία: 

1- αναλυτικά το Πρόγραμμα ΗΕΠ, και 

2 - την ΟΤΣ και τις ΟΤΠ για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ 


Το Κεφάλαιο αυτό για την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και τους Λογαριασμούς που τηρεί ο Λειτουργός της Αγο¬ 
ράς, έχει σαν σκοπό να επεξηγήσει τον ΚΣΗΕ σε θέματα που αφορούν στην Εκκαθάριση της Αγοράς Ηλε¬ 
κτρικής Ενέργειας, να δώσει πληροφορίες στους Συμμετέχοντες σχετικά με τις διαδικασίες που τηρούνται 
και να διευκολύνει γενικότερα όσους δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Προκειμένου η περιγραφή των θεμάτων που αφορούν την Εκκαθάριση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
να είναι εφενός διεξοδική και αφετέρου να έχει μια συνεχή ροή πληροφοριών ώστε να είναι κατανοητή, 
το υλικό έχει δομηθεί στο παρόν Κεφάλαιο και στα Παραρτήματα VI, VII και IX. Η δόμηση αυτή μπορεί να 
οδηγεί σε επανάληψη διατάξεων του Κώδικα, αλλά γίνεται προσπάθεια αναλυτικότερης προσέγγισης 
αυτών και επεξήγησης των σημείων στα οποία ο Κώδικας πιθανόν να μην αναφέρεται με λεπτομέρεια, 
καθώς και προσπάθεια εμβάθυνσης σε κάποια θέματα για την κατανόηση των οποίων απαιτείται ανα¬ 
φορά σε περισσότερα άρθρα του Κώδικα. 

Στις παραγράφους του κεφαλαίου αυτού που ακολουθούν, περιγράφονται η Εκκαθάριση του Ημερήσιου 
Ενεργειακού Προγραμματισμού και οι λογιστικές πράξεις των διακριτών Λογαριασμών που διαχειρίζεται 
ο ΛΑΓΗΕ στα πλαίσια της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Το Παράρτημα VI παρουσιάζει υποδείγματα αναφορών για ενημέρωση των Συμμετεχόντων επί των απο¬ 
τελεσμάτων της Εκκαθάρισης. 

Το Παράρτημα VII περιλαμβάνει την μοντελοποίηση του Λογισμικού της Εκκαθάρισης και του λογισμικού 
των Λογαριασμών που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ. 

Το Παράρτημα IX παρέχει τον ορισμό των σχημάτων που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη των Δια¬ 
γραμμάτων Ροής. Τα Διαγράμματα Ροής απεικονίζουν τις βασικές Επιχειρησιακές Διαδικασίες των δια¬ 
φόρων δραστηριοτήτων της Εκκαθάρισης. 

Η παρούσα έκδοση του Εγχειριδίου βασίζεται στο Λογισμικό που έχει αναπτύξει ο ΛΑΓΗΕ για την λει¬ 
τουργία της Εκκαθάρισης από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς, ήτοι την 30 η Σεπτεμβρίου 2010. Οι διαδικα¬ 
σίες που περιγράφονται στο Κεφάλαιο αυτό, εφαρμόζονται από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς και ανα- 
φέρονται στις μόνιμες διατάξεις, όπως τροποποιούνται από τις αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις του 
Άρθρου 92. 
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4.1 Εκκαθάριση Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 

4.1.1 Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το άρθρο 89, §2 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέχρι τον ορισμό του Φο¬ 
ρέα Κάλυψης ΗΕΠ, η Εκκαθάριση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού θα ολοκληρώνεται την 
ίδια ημέρα με την επίλυση του ΗΕΠ για την αντίστοιχη Ημέρα Κατανομής. 

Στα πλαίσια της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, ο ΛΑΓΗΕ υπολογίζει τις πληρωμές και τις εισπράξεις που αντιστοι¬ 
χούν στα ημερήσια ενεργειακά προγράμματα των Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
επίλυσης του ΗΕΠ. 

Οι Συμμετέχοντες απαιτείται να πληρώσουν τις χρεώσεις που αντιστοιχούν στα ημερήσια προγράμματα 
απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας και να εισπράξουν τα ποσά που αντιστοιχούν στα ημερήσια προ¬ 
γράμματα έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την επίλυση του ΗΕΠ για την υπόψη Ημέρα Κατα¬ 
νομής. 

Οι πληρωμές και οι εισπράξεις πραγματοποιούνται σε μηνιαία ή εβδομαδιαία βάση, κατ' επιλογή του 
Συμμετέχοντα, σύμφωνα με την §2 του άρθρου 92 του ΚΣΗΕ. 


4.1.2 Χρόνος Διεξαγωγής Εκκαθάρισης ΗΕΠ 

Η διαδικασία εκκαθάρισης του ΗΕΠ, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 92 του ΚΣΗΕ, 
λαμβάνει χώρα για κάθε Ημέρα Κατανομής (Ο) με τις ακόλουθες δραστηριότητες και τις σχετικές χρονι¬ 
κές προθεσμίες: 

ΠΙΝ. 7: Χρόνος Διεξαγωγής Εκκαθάρισης ΗΕΠ για την Ημέρα Κατανομής ϋ 


Ημέρα 

Ώρα Ελλάδος 

Δραστηριότητα 

ϋ-1 

14:00 

Έναρξη της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ. Ο ΛΑΓΗΕ υπολογίζει τις ημερήσιες πιστώσεις και 
χρεώσεις ενέργειας. 

ϋ-1 

15:00 

Ο ΛΑΓΗΕ δημοσιεύει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Αγοράς τις 
Καταστάσεις Αρχικής Εκκαθάρισης. 

ϋ 

09:00-12:00 

Οι Συμμετέχοντες υποβάλλουν ενστάσεις επί των Καταστάσεων Αρχικής 
Εκκαθάρισης. 

0 

12:00-15:00 

Ο ΛΑΓΗΕ επιλύει τις διαφορές. 

ϋ 

15:00 

Σε περίπτωση επανάληψης της Εκκαθάρισης επαναλαμβάνεται η δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων της Εκκαθάρισης. 


Στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 9, παρουσιάζεται συνοπτικά η μεθοδολογία του μηχανισμού επίλυσης ΗΕΠ, περι¬ 
λαμβάνοντας τις διαδικασίες κάθε επιμέρους βήματος, από τη συλλογή προσφορών και δηλώσεων μέχρι 
και την Εκκαθάριση του ΗΕΠ. 


4.1.3 Δεδομένα Εισόδου κατά την Διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ 

Τα δεδομένα εισόδου κατά την διαδικασία εκκαθάρισης του ΗΕΠ αποτελούνται από τα μεγέθη και τις 
τιμές, οι οποίες προκύπτουν από την διαδικασία επίλυσης του ΗΕΠ, όπου λαμβάνονται υπόψη οι προ- 
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σφορές ενέργειας και οι δηλώσεις φορτίου, οι συντελεστές απωλειών εγχύσεως (Μεταφοράς) και φορτί¬ 
ου (Διανομής) από τους αντίστοιχους πίνακες συντελεστών απωλειών καθώς και τα δεδομένα των μονά¬ 
δων από το Μητρώο Μονάδων και τις δηλώσεις τεχνικοοικονομικών στοιχείων. 


ΗΕΠ1 - 

)ιαχείριση Προσφορών 
Έγχυσης 



ΗΕΠ2- 
ιαχείριση Δηλώσεων 
Φορτίου 


ΗΕΠ11-Συλλογή 
Προσφορών Έγχυσης 
Κατανεμόμενων 
Μονάδων 


[Άρθρα 23,24,25,26] 


/ λ 

ΗΕΠ12-Συλλογή 
Προσφορών Έγχυσης 
για εισαγωγές 
[Άρθρα 24,27] 

V 7 


ί ΗΕΠ13- Υποβολή Α 
Προσφορών 
Έγχυσης από τον 
ΔΕΣΜΗΕ 

V , [Αρθρο 29] ν 


ΗΕΠ14- Δηλώσεις 
Διαχείρισης 
Υδάτινων Πόρων 
[Άρθρο 28] 

V 7 


ίΗΕΠΙ 5-Προετοιμασί^ 
του Πίνακα 
Συντελεστών 
Απωλειών Εγχύσεων 
ν [Άρθρο 48] ^ 


'ΗΕΠΙΘ-Συνεκτίμηση' 
απωλειών εγχύσεων 
στις Προσφορές 
Έγχυσης 

. [Άρθρο 58 Α)] ^ 


/ \ 
ΗΕΠ 17- 
Δημοπρασίες 
Διαθέσιμης Ισχύος 
στις Διασυνδέσεις 
V 


( λ 

ΗΕΠ21 -Συλλογή Μη- 
Τιμολογούμενων 
Δηλώσεων Φορτίου 
[Άρθρα 16, 17 1.] 

V 7 


/ \ 

ΗΕΠ22- Συλλογή 
Τιμολογούμενων 
Δηλώσεων Φορτίου 
[Άρθρα 16,17 3.] 

V ) 



( Λ 

ΗΕΠ26-Προετοιμασία 
του Πίνακα Συντελεστών 
Απωλειών Φορτίου 
[Άρθρο 49] 

ν ) 


4ΐΕΠ27-Συνεκτ1μηση 
απωλειών φορτίου 
στις Δηλώσεις 
Φορτίου 
[Άρθρο 58 Β)] 


ΗΕΠ3- 
[ Διαχείριση Προσφορών 
Εφεδρειών 



ΗΕΠ4- 

φαρμογή μηχανισμού 
επίλυσης ΗΕΠ 
[Άρθρο 59] 


ΗΕΠ5- 

Εκκαθάριση ΗΕΠ 


4^ 




ΗΕΠ31-Συλλογή ^ 
Προσφορών 
Πρωτεύουσας 
Εφεδρείας 
[Άρθρο 33] , 


^ΗΕΠ32-Συλλογή' 
Προσφορών Εύρους 
Δευτερεύουσας 
Ρύθμισης 
[Άρθρο 33] 


ΗΕΠ41 -Ισοζύγιο 
Προσφορών Έγχυσης 
και Δηλώσεων 
Φορτίου 

, (Άρθρο 59 4Γ(2)) > 


ί Λ 

ΗΕΠ42-Ικανοποίηση 
απαιτήσεων Πρωτεύουσας 
Εφεδρείας από Προσφορές 
Πρωτεύουσας Εφεδρείας 
[Άρθρο 59 4Γ (3)] 


ί \ 

ΗΕΠ51-Υπολογισμοί 
Πληρωμών Εκκαθάρισης 
ΗΕΠ 

[Άρθρο 63.2] 

_7 

ί ΗΕΠ52 ^ 
Υπολογισμοί 
Εισπράξεων 
Εκκαθάρισης ΗΕΠ 
[Άρθρο 63 7.] 


ΗΕΠ43-Ικανοποίηση 
απαιτήσεων Εύρους 
Δευτερεύουσας Ρύθμισης 
από Προσφορές Εύρους 
Δευτερεύουσας Ρύθμισης 
, (Άρθρο 59 4Γ(3)) , 


ΗΕΠ53 

Εκκαθάριση ΗΕΠ - 
Καταστάσεις 
Εκκαθάρισης 
[Άρθρο 64] 




ΗΕΠ54 

ΗΕΠ44-Μηχανισμός 


Εκκαθάριση ΗΕΠ - 

επίλυσης ΗΕΠ 


Ενημέρωση και 

[Άρθρο 59 4Α(1)] 


Πληρωμές 



[Άρθρο 92.2] 


^ΗΕΠ45- Ενεργοποίηση^ 
Διαζωνικών Περιορισμών 
Μεταφοράς του 
συστήματος 

[Άρθρα 59 4Γ(7), Άρθρο 
^ 59 4ΣΤ, Άρθρο 60] ^ 

ί Λ 


( Λ 

ΗΕΠ55 

Εκκαθάριση ΗΕΠ - 
Μηνιαίες Αναφορές 

V_ ) 


ΗΕΠ46 - Προετοιμασία 
Προγράμματος ΗΕΠ 
[Άρθρο 61] 


V_ ^ 


ΣΧΗΜΑ 9: Μεθοδολογία μηχανισμού επίλυσης και εκκαθάρισης του ΗΕΠ 


Κατά την επίλυση του ΗΕΠ στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς, τα ενεργειακά προγράμματα που 
συμμετέχουν στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό διορθώνονται ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
απώλειες που αντιστοιχούν στο σημείο που εκκαθαρίζεται η Αγορά, το οποίο είναι το όριο μεταξύ του 
Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής. Επομένως, τα ενεργειακά προγράμματα που αντι¬ 
στοιχούν σε έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας, δηλ. οι προγραμματισμένες εγχύσεις των μονάδων παραγω¬ 
γής και τα προγράμματα εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, απομειώνονται με την επιβολή των συντελε¬ 
στών απωλειών Μεταφοράς της ζώνης απωλειών στην οποία ανήκουν οι μονάδες παραγωγής ή τα σύνο- 
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ρα όπου βρίσκεται η διασυνδετική γραμμή· Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των Συντε¬ 
λεστών Απωλειών Συστήματος και τον τρόπο χρήσης αυτών κατά την επίλυση του ΗΕΠ αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο 3 καθώς και στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο του ΚΔΣ. Πίνακας με τους Συντελεστές Απωλειών Μετα¬ 
φοράς δημοσιεύονται από τον ΑΔΜΗΕ ( Ιιΐΐρ://νννννν.3εΙιηί6·ΚΓ/ΐο-5ν5ΐίιη3-ιη6ΐ3ίθΓ35/3η3ρΐνχί- 
5 Υ 5 ΐίΐΠ 3 ΐ 05 /ΐηβΐ 6 ΐβ 5 /Ιθίρ 65 -ΐτΐβΐ 6 ΐ 65 / )· 

Ομοίως, τα ενεργειακά προγράμματα που αντιστοιχούν σε απομάστευση ηλεκτρικής ενέργειας από το 
Δίκτυο, δηλαδή τα φορτία που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής, επαυξάνονται με την επιβολή των σχε¬ 
τικών συντελεστών προσαύξησης λόγω απωλειών Δικτύου, ανάλογα με το επίπεδο τάσης στην οποία 
συνδέονται. Οι συντελεστές προσαύξησης λόγω απωλειών Δικτύου φαίνονται στον παρακάτω ΠΙΝ. 8. 


ΠΙΝ. 8: Συντελεστές προσαύξησης λόγω απωλειών Δικτύου 


Φορτία Δικτύου 

Συντελεστής προσαύξησης λόγω απωλειών 

Φορτία που συνδέονται στη Μέση Τάση 

3.31% 

Φορτία που συνδέονται στη Χαμηλή Τάση 

8.66% 


Εξαγωγές και φορτία που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς δεν υφίστανται την επιβολή συντελε¬ 
στών απωλειών. 

Με την επιβολή συντελεστών απωλειών Συστήματος, επιτυγχάνεται η χρέωση των απωλειών του Συστή¬ 
ματος Μεταφοράς στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχα, οι απώλειες του Δικτύου χρεώνονται 
στην απομάστευση ηλεκτρικής ενέργειας από το Δίκτυο. 

Κατόπιν εφαρμογής των ανωτέρω, οι ποσότητες ενέργειας που εκκαθαρίζονται στον ΗΕΠ για κάθε Περί¬ 
οδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής είναι οι ακόλουθες: 

α. Το γινόμενο των ωριαίων ενεργειακών προγραμμάτων των μονάδων παραγωγής επί των συντε¬ 
λεστών απωλειών Μεταφοράς που αντιστοιχούν στις ωριαίες τιμές του φορτίου του Συστήματος 
και στη ζώνη απωλειών που βρίσκεται συνδεδεμένη κάθε μονάδα παραγωγής, ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι αντίστοιχες απώλειες του συστήματος Μεταφοράς. 

β. Το γινόμενο των ωριαίων ενεργειακών προγραμμάτων των εισαγωγών επί των συντελεστών α¬ 
πωλειών Μεταφοράς που αντιστοιχούν στις ωριαίες τιμές του φορτίου του Συστήματος και στη 
ζώνη απωλειών που βρίσκεται η κάθε διασυνδετική γραμμή, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αντί¬ 
στοιχες απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς. 

γ. Τα ωριαία ενεργειακά προγράμματα των τιμολογούμενων φορτίων από εξαγωγές ενέργειας και 
μονάδες σε λειτουργία άντλησης. 

δ. Τα ωριαία ενεργειακά προγράμματα των μη τιμολογούμενων φορτίων, δηλαδή τα ενεργειακά 
προγράμματα που αντιστοιχούν σε καταναλωτές συνδεδεμένους στο Σύστημα Μεταφοράς και σε 
καταναλωτές οι οποίοι συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής. Τα ενεργειακά προγράμματα φορτίου 
του Δικτύου προσαυξάνονται με τους συντελεστές προσαύξησης λόγω απωλειών Διανομής του 
αντιστοίχου επιπέδου τάσης, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες απώλειες του Δικτύου Δια¬ 
νομής. 

ε. Οι τιμές εκκαθάρισης του ΗΕΠ για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής είναι οι α¬ 
κόλουθες: 

στ. Η Οριακή Τιμή Παραγωγής (ΟΤΠ) για κάθε λειτουργική ζώνη και 
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ζ. Η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ). 

Η ΟΤΣ υπολογίζεται ως η σταθμισμένη μέση τιμή όλων των ΟΤΠ όλων των λειτουργικών ζωνών του Συ¬ 
στήματος. Οι στάθμες στον υπολογισμό της ΟΤΣ είναι τα ενεργειακά προγράμματα των μονάδων παρα¬ 
γωγής και των εισαγωγών ενέργειας, διορθωμένα με τους συντελεστές απωλειών σε κάθε λειτουργική 
ζώνη. Εάν δεν έχουν ενεργοποιηθεί διαζωνικοί περιορισμοί Μεταφοράς, οι ΟΤΠ όλων των λειτουργικών 
ζωνών είναι ίσες με την ΟΤΣ. Σύμφωνα με το Άρθρο 87, §1, η επίλυση του ΗΕΠ μέχρι την Έβδομη Ημέρα 
Αναφοράς γίνεται χωρίς Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος. 

Στο Λογισμικό που έχει αναπτυχθεί για την Εκκαθάριση του ΗΕΠ, για τον υπολογισμό των πληρωμών, 
χρησιμοποιούνται αριθμοί διπλής ακρίβειας (άουόΐθ ρΓεείείοπ πυιτώθΓί), αλλά στις αναφορές τα ωριαία 
αποτελέσματα για την ενέργεια εμφανίζονται σε Μ\Λ/ό με τιμές στρογγυλοποιημένες στα τρία (3) δεκαδι¬ 
κά ψηφία, και για τα οικονομικά μεγέθη σε €/ ΜΝΛ/Η και € με τιμές στρογγυλοποιημένες στα δύο (2) δε¬ 
καδικά ψηφία. 


4.1.4 Συμβολισμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ 

Ο ακόλουθος συμβολισμός χρησιμοποιείται στην μαθηματική μοντελοποίηση της Εκκαθάρισης ΗΕΠ: 


ΠΙΝ. 9: Συμβολισμοί της Εκκαθάρισης ΗΕΠ 


Δείκτες 

ι 

Περίοδος Κατανομής. 

0 

Προσφορά έγχυσης. 

I 

Δήλωση φορτίου. 

Ρ 

Συμμετέχων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγχέει ηλεκτρική ενέργεια. 

5 

Συμμετέχων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια. 

Ζ 

Λειτουργική ζώνη του Συστήματος. 

Μεταβλητές 

ΘΑ5ΜΡ 

Οριακή Τιμή Συστήματος. 

ϋΑΡΜΡ 

Οριακή Τιμή Παραγωγής ανά λειτουργική ζώνη (ΟΤΠ). 

ϋΑΙΟ 

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε Μ\Λ/Η ανά προσφορά έγχυσης που έχει ενταχθεί 
στον ΗΕΠ, μετά την διόρθωσή της ώστε να συνεκτιμηθούν οι απώλειες του Συστήματος Με¬ 
ταφοράς της αντίστοιχης ζώνης απωλειών. 

ΘΑ05 

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε Μ\Λ/ή από δήλωση φορτίου που εντάσσεται στον 

ΗΕΠ χωρίς την επιβολή συντελεστών απωλειών. 

ϋΑΟϋ 

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε Μ\Λ/ή από δήλωση φορτίου που εντάσσεται στον 

ΗΕΠ προσαρμοσμένη έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες Δικτύου του αντίστοιχου 
επιπέδου τάσης. 

ΘΑΕΚ 

Πίστωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε Μ\Λ/Η από την προσφορά κατανεμό- 
μενης μονάδας που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ. 

ΘΑΕΚΙ 

Πίστωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στο σύνολο των εμπορι¬ 
κών προγραμμάτων εισαγωγής ανά διασύνδεση, που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ με βάση την 
προσφορά του Συμμετέχοντα. 
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0ΑΕΚ6 

Πίστωση για την ποσότητα ενέργειας που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ με την προσφορά του ΛΑ¬ 
ΓΗΕ για μονάδα του Αρθρου 35 του Νόμου 2773/1999 . 

ϋΑΕΚΘ 

Πίστωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε Μ\Λ/Η που έχει προγραμματισθεί για 
έγχυση και έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ για μονάδα που βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. 

ΘΑΕΚ5 

Πίστωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στα εισαγωγικά προ¬ 
γράμματα για τα οποία ο ΛΑΓΗΕ έχει υποβάλλει προσφορά στον ΗΕΠ. 

ΘΑΕΚΕ 

Πίστωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στην προσφορά συμβε¬ 
βλημένης μονάδας όπως έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ. 

ϋΑΕΡ 

Χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε Μ\Λ/Γι που αντιστοιχεί σε δήλωση 
φορτίου για εσωτερική κατανάλωση που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ. 

ΘΑΕΡΕ 

Χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε Μ\Λ/Γι που αντιστοιχεί σε δήλωση 
φορτίου για εξαγωγή ενέργειας όπως έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ. 

ϋΑΕΡϋ 

Χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε Μ\Λ/Γι που αντιστοιχεί στα εξαγωγικά 
προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΛΑΓΗΕ και έχουν ενταχθεί στον ΗΕΠ. 

ϋΑΑΚΡ 

Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε Μ\Λ/Γι από την 
προσφορά κατανεμόμενης μονάδας που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ, λόγω διαφορετικών ορια¬ 
κών τιμών ανά λειτουργική ζώνη 

ΘΑΑΚΡΙ 

Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας εισαγωγής ανά δια¬ 
σύνδεση, από την προσφορά εισαγωγής ενέργειας που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ λόγω διαφο¬ 
ρετικών οριακών τιμών ανά λειτουργική ζώνη. 

ΘΑΑΚΡ6 

Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ενταχθεί 
στον ΗΕΠ με την προσφορά του ΛΑΓΗΕ για μονάδα του Αρθρου 35 του Νόμου 2773/1999 
λόγω διαφορετικών οριακών τιμών ανά λειτουργική ζώνη. 

ϋΑΑΚΡΘ 

Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε Μ\Λ/Γι που έχει 
προγραμματισθεί για έγχυση και έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ για μονάδα που βρίσκεται σε δοκι¬ 
μαστική λειτουργία λόγω διαφορετικών οριακών τιμών ανά λειτουργική ζώνη. 

ΘΑΑΚΡ5 

Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε Μ\Λ/ή που αντι¬ 
στοιχεί στα εισαγωγικά προγράμματα που ο ΛΑΓΗΕ έχει υποβάλλει προσφορά στον ΗΕΠ, λό¬ 
γω διαφορετικών οριακών τιμών ανά λειτουργική ζώνη. 

ϋΑΑΚΡΕ 

Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε Μ\Λ/ή που αντι¬ 
στοιχεί στην προσφορά συμβεβλημένης μονάδας όπως έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ λόγω διαφο¬ 
ρετικών οριακών τιμών ανά λειτουργική ζώνη. 


4.1.5 Υπολογισμοί Πληρωμών και Χρεώσεων στον ΗΕΠ 

Ως προς τον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α, κάθε χρέωση αναφέρεται σε ποσό που οφείλει να πλη¬ 
ρώσει ο ΛΑΓΗΕ, ενώ κάθε πίστωση σε ποσό που έχει λαμβάνειν. Ο αντίστοιχος Λογαριασμός των συμμε- 
τεχόντων οι οποίοι εγχέουν ενέργεια στο Σύστημα, αυξάνεται πιστούμενος. Ο αντίστοιχος Λογαριασμός 
των συμμετεχόντων οι οποίοι καταναλώνουν ενέργεια από το σύστημα αυξάνεται χρεούμενος. 

Οι πληρωμές υπολογίζονται για τις κάτωθι πηγές έγχυσης: α) Κατανεμόμενες Μονάδες, β) Εμπορικά 
Προγράμματα Εισαγωγών, γ) Μονάδες του Άρθρου 35 του Ν. 2773/1999, δ) Μονάδες σε δοκιμαστική 
λειτουργία, και ε) Συμβεβλημένες Μονάδες. Για κάθε κατηγορία υπολογίζονται ωριαίες, ημερήσιες και 
μηνιαίες πληρωμές. Τα αναλυτικά διαγράμματα ροής που απεικονίζουν τις Επιχειρησιακές Διαδικασίες 
των Υπολογισμών Πληρωμών ΗΕΠ για όλες τις πηγές έγχυσης παρουσιάζονται στην παράγραφο αυτή, 
μετά τους υπολογισμούς των πληρωμών ΗΕΠ. 

Οι Χρεώσεις υπολογίζονται για τις κάτωθι πηγές κατανάλωσης: α) Φορτία που αντιστοιχούν σε εσωτερι¬ 
κή κατανάλωση και β) Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών. Για κάθε κατηγορία υπολογίζονται ωριαίες, 
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ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες χρεώσεις. Τα αναλυτικά διαγράμματα ροής που απεικονίζουν τις 
Επιχειρησιακές Διαδικασίες των Υπολογισμών Χρεώσεων ΗΕΠ για όλες τις πηγές κατανάλωσης παρου¬ 
σιάζονται στην παράγραφο αυτή, μετά τους υπολογισμούς των χρεώσεων ΗΕΠ. 

Λεπτομέρειες επί της μαθηματικής ανάλυσης που αφορά στην Εκκαθάριση του ΗΕΠ περιλαμβάνονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. 


4.1.5.1 Κατανεμόμενες Μονάδες 

Για κάθε Συμμετέχοντα που εγχέει ενέργεια, η πληρωμή για κάθε προσφορά από κατανεμόμενη μονάδα 
που εντάσσεται στον ΗΕΠ για μία συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής ί, χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκ¬ 
καθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα. 

Η πληρωμή υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες πληρωμές 
αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται ακολούθως: 

Ωριαία Πληρωμή 

ΌΑΕΚ ρ ο ί — ΌΑ3ΜΡ ι * ϋΑ10 ρ ο , 

Πρόσθετη Ωριαία Πληρωμή 

ΏΑΑΚΡ ρο1 = [ΌΑΡΜΡ : ί -ΌΑ8ΜΡ, )χ ΌΑΙΟ ροί 

Ημερήσια Πληρωμή 

24 

ϋΑΕ ^ Ρ .ο = Σ ΟΑΕΚ ^ 

ί=1 

Πρόσθετη Ημερήσια Πληρωμή 

24 

ΰΑΑΚΡ ρο = Σ,ΟΑΑΚΡ ρο( 

ί=\ 

Συνολική Ημερήσια Πληρωμή 

ΰΑΕΚ ρ = Σ( ΌΑΕΚ Ρ , 0 + ΰΑΑΚΡ Ρ ,ο) 


4.1.5.2 Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών 

Για κάθε Συμμετέχοντα στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγχέει ενέργεια στο Σύστημα μέσω των 
διασυνδέσεων, η συνολική πληρωμή για το σύνολο της ενέργειας (ΜΝΛ/Η) που αντιστοιχεί στα εμπορικά 
προγράμματα εισαγωγών ανά διασύνδεση, όπως έχουν ενταχθεί κατά την επίλυση του ΗΕΠ, για μία συ¬ 
γκεκριμένη Περίοδο Κατανομής ί, χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και πιστώνεται 
στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα. 

Η ποσότητα ενέργειας που εκκαθαρίζεται είναι η συνολική ανά διασύνδεση ποσότητα ενέργειας σε Μ\Λ/Γι 
των εμπορικών προγραμμάτων του Συμμετέχοντα, όπως έχουν ενταχθεί στον ΗΕΠ με βάση την προσφο¬ 
ρά του. Η ποσότητα αυτή απομειώνεται κατά τον συντελεστή απωλειών Μεταφοράς που αντιστοιχεί στη 
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ζώνη που βρίσκεται η διασύνδεση εισαγωγής της ενέργειας και στο φορτίο Συστήματος της αντίστοιχης 
Περιόδου Κατανομής. 

Η πληρωμή υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες πληρωμές 
αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται ακολούθως: 

Ωριαία Πληρωμή 

ΟΑΕΚΙ ροί = ΩΑ5ΜΡ, χ ϋΑΙΟ ρ ο1 

Πρόσθετη Ωριαία Πληρωμή 

ΌΑΑΚΡΙ ρ ο ι = [θΑΡΜΡ_ ( - ΟΑΞΜΙ^ )χ ΰΑΙΟ ρ ο1 

Ημερήσια Πληρωμή 

24 

οαεκι ρ ,ο=Σ όα εκι ρ , 0 ,, 

ί=\ 


Πρόσθετη Ημερήσια Πληρωμή 

24 

ΟΑΑΚΡΙ ρο =Σ ΟΑΑΚΡΙ Ρ,ο, ί 

ί=\ 


Συνολική Ημερήσια Πληρωμή 


ΟΑΕΚΙ ρ = Σ{μΕΚΙ ρο + ΟΑΑΚΡΙ ρο ) 

Ο 


4.1.5.3 Μονάδες του Άρθρου 35 του Νόμου 2773/1999 1111 

Η συνολική πληρωμή για κάθε προσφορά που υποβάλλεται από τον ΛΑΓΗΕ για μονάδες του Άρθρου 35 
του Ν.2773/1999 και εντάσσεται στον ΗΕΠ κατά προτεραιότητα για μία συγκεκριμένη Περίοδο Κατανο¬ 
μής ΐ, χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και πιστώνεται στον Λογαριασμό Λ-Γ που συ¬ 
γκεντρώνει τα χρηματικά ποσά για το κόστος των υποχρεώσεων για τις μονάδες αυτές. 

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (Μ\Λ/Η) που εκκαθαρίζεται ισούται με την συνολική ποσότητα της 
προσφοράς, απομειούμενη κατά τον συντελεστή απωλειών Μεταφοράς που αντιστοιχεί στη ζώνη απω¬ 
λειών που συνδέεται η μονάδα και στο φορτίο Συστήματος της Περιόδου Κατανομής στην οποία αναφέ- 
ρεται η Εκκαθάριση. 

Η πληρωμή υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες πληρωμές 
αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

Ωριαία Πληρωμή 

ΟΛΕΚΟ ζ ο Ι = ΌΑ8ΜΡ, χ ΌΑΙΟ ζ ο ( 

Πρόσθετη Ωριαία Πληρωμή 

ΟΑΑΚΡΟ_ ο1 — {θΑΡΜΡ : ι - ϋΑΞΜΡ )* ΟΑΙ() : η ι 
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Ημερήσια Πληρωμή 

24 

ϋΑΕΚΟ^^ΰΑΕΚβ^ 

ΐ=\ 


Πρόσθετη Ημερήσια Πληρωμή 

24 

ΏΑΑΚΡΟ = V ΏΑΑΚΡΟ Ύηΐ 

ζ ,ο ζ ,ο ,1 

ί=\ 


Συνολική Ημερήσια Πληρωμή 


ΟΑΕΕΟ = XX (ΟΑΕΚΟ_ ο + ΌΑΑΚΡΟ ζο ) 

Ο ζ 


4.1.5.4 Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ 

Για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, η συνολική πληρωμή για κάθε Περίοδο Κατανομής γίνεται σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της § 4.1.5.1, που αφορά όλες τις Κατανεμόμενες Μονάδες. Αυτό αφορά το σύνο¬ 
λο της ποσότητας που εντάσσεται στον ΗΕΠ, τόσο την ποσότητα που εντάσσεται στον ΗΕΠ κατά προτε¬ 
ραιότητα, όπως προκύπτει από τη Δήλωση Προτεραιότητας ΚΜΣ η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
της αντίστοιχης Ποσότητας Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ Ε ρ , όσο και την ποσότητα 
που εντάσσεται στον ΗΕΠ βάσει σχετικής τιμολογούμενης προσφοράς έγχυσης. 

Η εκκαθάριση των Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του ΚΔΣ και της Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενων Μονά¬ 
δων ΣΗΘΥΑ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278 (ΦΕΚ Β' 
3108/23.11.2012) 1111 και ισχύει σήμερα. 


4.1.5.5 Μονάδες σε Δοκιμαστική Λειτουργία 

Για κάθε Συμμετέχοντα, η πληρωμή για την ενέργεια που έχει προγραμματισθεί για έγχυση από κάθε 
μονάδα που βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και που εντάσσεται στον ΗΕΠ για μία συγκεκριμένη 
Περίοδο Κατανομής ΐ, χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και πιστώνεται στον Λογαρια¬ 
σμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα. 

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (Μ\Λ/ό) που εκκαθαρίζεται είναι η προγραμματισμένη για έγχυση 
ποσότητα που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ, απομειούμενη κατά τον συντελεστή απωλειών Μεταφοράς που 
αντιστοιχεί στη ζώνη απωλειών που συνδέεται η μονάδα και στο φορτίο Συστήματος της Περιόδου Κατα¬ 
νομής στην οποία αναφέρεται η Εκκαθάριση. 

Η πληρωμή υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες πληρωμές 
αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 


Ωριαία Πληρωμή 

ΟΑΕΚ€ ρ ο1 = ΌΑ8ΜΡ, χ ΌΑΙΟ ρ ο ι 
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Πρόσθετη Ωριαία Πληρωμή 


ΟΑΑΚΡΟ ρ ο ί - (θΑΡΜΡ Ζ Ι - ΩΑΞΜΡ ι ) χ ΟΑΤΟ ρ ο ί 


Ημερήσια Πληρωμή 


24 


ΟΑΕΚΟ ρο =Σ°ΑΕΚΟ ρ , 0 , ί 


Πρόσθετη Ημερήσια Πληρωμή 


24 


ΟΑΑΚΡ€ ρο =Υ^ΩΑΑΚΡ€ ροι 


Συνολική Ημερήσια Πληρωμή 


ΒΑΕΚ£ ρ = Σ(θΑΕΚΟ ρο + ΌΑΑΚΡΕ ρο ) 


Ο 


4.1.5.6 Συμβεβλημένες Μονάδες 

Για κάθε Συμμετέχοντα που έχει σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ για παροχή επικουρικών υπηρεσιών και/ή συ¬ 
μπληρωματικής ενέργειας, η πληρωμή για κάθε συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής που εντάσσεται 
στον ΗΕΠ για μία συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής ΐ, χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α 
και πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα. 

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (Μ\Α/Η) που εκκαθαρίζεται είναι η προγραμματισμένη για έγχυση 
ποσότητα που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ, απομειούμενη κατά τον συντελεστή απωλειών Μεταφοράς που 
αντιστοιχεί στη ζώνη απωλειών που συνδέεται η μονάδα και στο φορτίο Συστήματος της Περιόδου Κατα¬ 
νομής στην οποία αναφέρεται η Εκκαθάριση. 

Η πληρωμή υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες πληρωμές 
αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται κατωτέρω. 

Ωριαία Πληρωμή 



Ημερήσια Πληρωμή 


24 



Πρόσθετη Ωριαία Πληρωμή 



Πρόσθετη Ημερήσια Πληρωμή 


24 


ΰΑΑΡΡΕ η =ΥΰΑΑΡΡΕ ηηί 

ρ,ο / ^ ρ,ο,Ι 
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Συνολική Ημερήσια Πληρωμή 


ΰΑΕΚΕ ρ = X {ϋΑΕΚΕ ρο + ΰΑΑΚΡΕ ρο ) 

Ο 


Στο ΣΧΗΜΑ 10 παρακάτω, παρατίθεται αναλυτικό διάγραμμα ροής (ΗΕΠ51) που απεικονίζει τις Επιχειρη¬ 
σιακές Διαδικασίες των Υπολογισμών Πληρωμών ΗΕΠ για όλες τις πηγές έγχυσης, α) Κατανεμόμενες Μο¬ 
νάδες, β) Προγράμματα Εισαγωγών, γ) Μονάδες του Άρθρου 35 του Ν. 2773/1999, δ) Μονάδες υπό συν¬ 
θήκες δοκιμών και ε) Συμβεβλημένες Μονάδες. 
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ΣΧΗΜΑ 10: ΗΕΠ51 - Υπολογισμοί Πληρωμών Εκκαθάρισης ΗΕΠ 
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τ 


Ανάγνωση 
δεδομένων 
εντα γμένων 
ποσοτήτων ΗΕΠ 
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4.1.5.7 Φορτίο που αντιστοιχεί σε εσωτερική κατανάλωση 

Για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, η χρέωση για κάθε δήλωση φορτίου που αντιστοιχεί σε εσωτερική κατα¬ 
νάλωση και έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ για μία συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής ΐ , πιστώνεται στον Λογα¬ 
ριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα. Οι 
εσωτερικές καταναλώσεις περιλαμβάνουν τις καταναλώσεις των επιλεγόντων πελατών που συνδέονται 
σε κάθε επίπεδο τάσης (ΥΤ, ΜΤ, ΧΤ), συμπεριλαμβανομένων των καταναλώσεων των μονάδων παραγω¬ 
γής που δεν καλύπτονται από αντίστοιχη παραγωγή, και τα αντλητικά φορτία. 

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (Μ\Λ/Γι) που εκκαθαρίζεται είναι η προγραμματισμένη για κατανά¬ 
λωση ποσότητα που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ. Κατά την επίλυση του ΗΕΠ, οι καταναλώσεις που συνδέο¬ 
νται στο Δίκτυο (ΜΤ και ΧΤ), έχουν επαυξηθεί με την εφαρμογή του συντελεστή απωλειών Δικτύου που 
αντιστοιχεί στο επίπεδο τάσης στο οποίο συνδέονται. Οι καταναλώσεις που συνδέονται στο Σύστημα 
Μεταφοράς (ΥΤ) δεν υφίστανταιτην εφαρμογή συντελεστών απωλειών. 

Η χρέωση υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες χρεώσεις 
αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται κατωτέρω. 

Ωριαία Χρέωση 

ΌΑΕΡ Χ ι ' = ΌΑ8ΜΡ ί χ ΩΑΟΟ Ι; (για φορτία στο Δίκτυο) 

Ρ ΑΡ. Ρ ; ( = ΌΑ8ΜΡ ι χ ΌΑ08 5 ,, (για φορτία στο Σύστημα ) 

Ημερήσια Χρέωση 

24 

ΌΑΕΡ 5ΐ =^ΌΑΕΡ 8ΐί 

ί=\ 

Συνολική Ημερήσια Χρέωση 

ΌΑΕΡ Χ =ΣθΑΕΡ,, ι 


4.1.5.8 Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών 

Για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου που έχει υποβάλλει δηλώσεις φορτίου για εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσω των διασυνδέσεων και έχουν ενταχθεί τον ΗΕΠ, η χρέωση για κάθε δήλωση φορτίου για μία συ¬ 
γκεκριμένη Περίοδο Κατανομής ΐ πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και χρεώνεται στον 
Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα. 

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (Μ\Λ/Γι) που εκκαθαρίζεται είναι η προγραμματισμένη για εξαγωγή 
ποσότητα που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ χωρίς την επιβολή συντελεστών απωλειών. 

Η χρέωση υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες χρεώσεις 
αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται ακολούθως. 

Ωριαία Χρέωση 

ΡΑΕΡΕ χ υ — ΡΑΞΜΡ' χΟΑΟΞ^, 
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Ημερήσια Χρέωση 

24 

ΌΑΕΡΕ $ι =γθΑΕΡΕ 3ΐί 

ί=1 

Συνολική Ημερήσια Χρέωση 

ΟΑΕΡΕ = V ΟΑΕΡΕ , 

5 / λ Ξ,Ι 

I 

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικό διάγραμμα ροής (ΗΕΠ52), που απεικονίζει τις Επιχειρησιακές Διαδι¬ 
κασίες των Υπολογισμών Χρεώσεων ΗΕΠ για όλες τις πηγές κατανάλωσης: α) Φορτία που αντιστοιχούν 
σε εσωτερική κατανάλωση και β) Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών. 


4.1.6 Λογιστικός Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ : Λ-Α 

Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α περιλαμβάνει επιμέρους λογαριασμούς ξεχωριστά για κάθε Συμ- 
μετέχοντα. Ο Λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται στην εκκαθάριση του ΗΕΠ και είναι ουδέτερος εσό¬ 
δων, δηλαδή οι χρεώσεις και οι πιστώσεις αλληλοαναιρούνται. Οι λογιστικές εγγραφές του στα πλαίσια 
της Ημερήσιας Εκκαθάρισης είναι οι ακόλουθες: 

α. Χρεώσεις για πληρωμές σε κατανεμόμενες μονάδες για τα προγράμματα παραγωγής ενέργειας 
στην Οριακή Τιμή Παραγωγής (ΟΤΠ) της αντίστοιχης Λειτουργικής Ζώνης του Συστήματος και πι¬ 
στώσεις των αντίστοιχων Λογαριασμών των Συμμετεχόντων. 

β. Χρεώσεις στον Λογαριασμό Λ-Α για τα ενεργειακά προγράμματα συμβεβλημένων μονάδων στην 
σχετική ΟΤΠ και πιστώσεις των αντίστοιχων ποσών στον δευτεροβάθμιο λογαριασμό του Λογα¬ 
ριασμού Προσαυξήσεων ΛΠ-3. 

γ. Χρεώσεις στον Λογαριασμό Λ-Α για τα ενεργειακά προγράμματα μονάδων που λειτουργούν υπό 
συνθήκες δοκιμών στη σχετική ΟΤΠ και πιστώσεις των αντίστοιχων ποσών στον Λογαριασμό Λ-Ι 
που είναι ο Λογαριασμός για το κόστος των υποχρεώσεων προς τις μονάδες αυτές. 

δ. Χρεώσεις στον Λογαριασμό Λ-Α για τα προγράμματα παραγωγής ενέργειας των μονάδων του 
Άρθρου 35 του Ν.2773/1999 στην σχετική ΟΤΠ και πιστώσεις των αντιστοίχων ποσών στον Λογα¬ 
ριασμό Λ-θ που είναι ο Λογαριασμός για το κόστος των υποχρεώσεων προς τις μονάδες αυτές. 

ε. Χρεώσεις που αφορούν σε προσφορές έγχυσης από εμπορικά προγράμματα εισαγωγής ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων όπως αυτά εντάσσονται στον ΗΕΠ στην σχετική ΟΤΠ και 
πιστώσεις στους αντίστοιχους λογαριασμούς των Συμμετεχόντων. 

στ. Πιστώσεις που αφορούν σε δηλώσεις φορτίου από εμπορικά προγράμματα εξαγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων όπως αυτά εντάσσονται στον ΗΕΠ, στην (Οριακή Τιμή Συστή¬ 
ματος) ΟΤΣ και χρεώσεις στους αντίστοιχους λογαριασμούς των Συμμετεχόντων. 

ζ. Πιστώσεις για τα προγράμματα που αφορούν σε εσωτερική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
που προκύπτουν από τις δηλώσεις φορτίου όπως εντάσσονται στον ΗΕΠ στην Οριακή Τιμή Συ¬ 
στήματος (ΟΤΣ) και χρεώσεις στους αντίστοιχους λογαριασμούς των Συμμετεχόντων. 
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ΣΧΗΜΑ 11: ΗΕΠ52 - Υπολογισμοί Εισπράξεων Εκκαθάρισης ΗΕΠ 



ΗΕΠ 53 
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4.1.7 Ενημέρωση Συμμετεχόντων στον ΗΕΠ και Διαδικασία Πληρωμών 

Μέχρι τον ορισμό του Φορέα Κάλυψης του ΗΕΠ ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 92 σχετικά 
με την ενημέρωση των συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας επί της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, 
την μεταφορά κεφαλαίων καθώς και την κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων στις συναλλαγές που αφορούν στην 
Εκκαθάριση του ΗΕΠ. 

Σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 92, η Εκκαθάριση του ΗΕΠ για κάθε Ημέρα Κατανομής 
διενεργείται ημερησίως, σε ωριαία βάση και ολοκληρώνεται την ίδια εργάσιμη ημέρα με την Ημέρα Επί- 
λυσηςτου ΗΕΠ και τον προσδιορισμό της Οριακής Τιμής. 

Τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης δημοσιεύονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Αγοράς 
του ΛΑΓΗΕ (στο ΙίηΚ όΐΐρ 5 ://ιτιιΤ) 5 Ρ 3 .ά 65 ΐτύβ.ΚΓ/ιτ)ΐΤ) 5 -ρ 3 - 3 ρρ/ ). όπου κάθε Συμμετέχων στην Αγορά Ηλε¬ 
κτρικής Ενέργειας έχει την δυνατότητα πρόσβασης με την χρήση του Ονόματος και του Κωδικού που έχει 
παραχωρήσει ο ΛΑΓΗΕ για την υποβολή των προσφορών και των δηλώσεων στον ΗΕΠ. Οι αναφορές δη¬ 
μοσιεύονται στην θέση «ΡυόΙί5Μη§ - δθΐΐίειπεηΐ ΚεροΓΐ». Στο πεδίο «ΚεροΓΐϊ» οι Συμμετέχοντες μπο¬ 
ρούν να επιλέξουν την Ημέρα Κατανομής που τους ενδιαφέρει και να έχουν πρόσβαση κατά αυτόν τον 
τρόπο σε όλα τα δεδομένα ανά τύπο δραστηριότητας που τους αφορούν στα πλαίσια του ΗΕΠ, όπως πε- 
ριγράφεται στο Άρθρο 60 του ΚΣΗΕ. 

Οι αναφορές διακρίνονται ανάλογα με την δραστηριότητα που ασκεί ο Συμμετέχων στα πλαίσια της Αγο¬ 
ράς, δημοσιεύονται σε μορφή ΡϋΡ αρχείων, τα οποία παρέχουν και ασφάλεια όσον αφορά την έκδοση 
των αποτελεσμάτων της Εκκαθάρισης και επιπλέον είναι δυνατόν να μετατραπούν εύκολα σε επεξεργά¬ 
σιμη μορφή. Η δημοσίευση των αναφορών γίνεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Στο Παράρτημα 
VI παρουσιάζονται υποδείγματα αναφορών για την ενημέρωση των Συμμετεχόντων. 

Μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ημερήσιας Εκκαθάρισης, οι Συμμετέχοντες έχουν την δυ¬ 
νατότητα να υποβάλλουν ενστάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στις αναφορές της 
Εκκαθάρισης. Η επίλυση των ενστάσεων έχει άμεση προτεραιότητα, και σε περίπτωση εντοπισμού 
σφάλματος η Εκκαθάριση επαναλαμβάνεται και δημοσιεύονται αναθεωρημένες αναφορές με τα σωστά 
αποτελέσματα. 

Κάθε εργάσιμη Δευτέρα, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, δημοσιεύεται εβδομαδιαία Συγκεντρωτική 
Κατάσταση της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, η οποία αναφέρεται στην Εκκαθάριση των προηγουμένων επτά 
ημερών και συγκεκριμένα από Δευτέρα μέχρι Κυριακή. Στην κατάσταση αυτή εμφανίζονται τα ημερήσια 
αποτελέσματα ανά δραστηριότητα του Συμμετέχοντα και τα εβδομαδιαία αθροίσματα. 

Την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την τελευταία Ημέρα Κατανομής του μήνα στον οποίο αναφέρεται η 
Εκκαθάριση, δημοσιεύεται Συγκεντρωτική Κατάσταση μηνιαίας Εκκαθάρισης. 

Οι μεταφορές κεφαλαίων στα πλαίσια της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση. 
Συγκεκριμένα, οι εβδομαδιαίες μεταφορές κεφαλαίων προς τον Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ διενεργούνται 
κάθε Τετάρτη ενώ οι μεταφορές από τον Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ διενεργούνται κάθε Πέμπτη. 

Πιθανό έλλειμμα συναλλαγών, κατά την διαδικασία της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, καλύπτεται με την διαδι¬ 
κασία παροχής στον ΛΑΓΗΕ εγγυήσεων εκ μέρους των Συμμετεχόντων. Λεπτομέρειες για το ύψος των 
εγγυήσεων στα πλαίσια της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ καθώς και την μεθοδολογία υπολογισμού αυτού, α- 
ναφέρονται στο Κεφάλαιο 2. 

Στα σχήματα ΗΕΠ53, ΗΕΠ54 και ΗΕΠ55 απεικονίζονται η διαδικασία ενημέρωσης των Συμμετεχόντων και 
η διαδικασία πληρωμών. 
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ΣΧΗΜΑ 12: ΗΕΠ53 - Εκκαθάριση ΗΕΠ -Καταστάσεις Εκκαθάρισης ΗΕΠ 






























1232 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΗΜΑ 13: ΗΕΠ54- Εκκαθάριση ΗΕΠ - Ενημέρωση και πληρωμές 
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ΣΧΗΜΑ 14: ΗΕΠ55 - Εκκαθάριση ΗΕΠ - Μηνιαίες Αναφορές 




















1234 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4.2 Λογαριασμοί του Λειτουργού της Αγοράς 

4.2.1 Λογιστικοί Λογαριασμοί του ΛΑΓΗΕ 

Ο ΛΑΓΗΕ διατηρεί τους ακόλουθους διακριτούς λογιστικούς λογαριασμούς: 

1. Λ-Α: Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ 

2. Λ-Β: Ειδικός Λογαριασμός Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ. 

3. Λ-Γ: Ειδικός Λογαριασμός κατά το Άρθρο 143 του Ν.4001/2011 

4. Λ-Δ: Λογαριασμός Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς. 

5. Λ-Ε: Λογαριασμός Ισοσκελισμού ΗΕΠ (η δημιουργία του Λογαριασμού έχει προταθεί στη ΡΑΕ, 
προκειμένου να γίνει σχετική αναθεώρηση του ΚΣΗΕ, και θα ενεργοποιηθεί μετά από σχετική 
έγκριση της ΡΑΕ) 

4.2.2 Συμβολισμός Εκκαθάρισης των Λογαριασμών του ΛΑΓΗΕ 

Ο ακόλουθος συμβολισμός χρησιμοποιείται στις μαθηματικές σχέσεις της Εκκαθάρισης των Λογαρια¬ 
σμών του ΛΑΓΗΕ: 


ΠΙΝ. 10: Συμβολισμοί της Μοντελοποίησης των Λογαρισμών Λ-Β ως Λ-Ε του ΛΑΓΗΕ 


Δείκτες 

ΐ 

Περίοδος Κατανομής 

ά 

Ημέρα Κατανομής 

μ 

Ημερολογιακός μήνας 

V 

Ημερολογιακό έτος 

Ρ 

Εκπρόσωπος Φορτίου 

171 

Κόμβος Διασυνδέσεων 

Μεταβλητές 

υρυρτίΒρ,μ 

Η χρέωση προσαυξήσεων για τον Λ-Β για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ για τον ημερο¬ 
λογιακό μήνα μ 

υΡίίΡΤίΟρ,μ 

Η χρέωση προσαυξήσεων για τον Λ-Γ για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ για τον ημερο¬ 
λογιακό μήνα μ 

υΡίίΡΤίΟρ,μ 

Η χρέωση προσαυξήσεων για τον Λ-Δ για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ για τον η μερο- 
λογιακό μήνα μ 

υρυρτίΕρ,μ 

Η χρέωση προσαυξήσεων για τον Λ-Ε για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ για τον η μερο- 
λογιακό μήνα μ 

Αεεουηϋη^ΒαΙαηεε ίΒν 

Ετήσιο Έλλειμμα ή Πλεόνασμα του Λογαριασμού Λ-Β 

ΑεεοίΐηΙίηςΒαΙαηεε ία)/ 

Ετήσιο Έλλειμμα ή Πλεόνασμα του Λογαριασμού Λ-Γ 

ΑεεοαηΙίη^ΒαΙαηεε 104 ,/ 

Ετήσιο Έλλειμμα ή Πλεόνασμα του Λογαριασμού Λ-Δ 

ΑεεουηΙίηςιΒαΙαηεε ίΕ)ί 

Ετήσιο Έλλειμμα ή Πλεόνασμα του Λογαριασμού Λ-Ε 

ΡΡ00 ν 

Ετήσιο Πάγιο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης για το έτος γ 
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Ρθθμ 

Έκτακτο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης για το μήνα μ 

ΩΑ5α ρΛ 

Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας σε Μ\Λ/Τι, η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ για Προ¬ 
μήθεια των Πελατών του Εκπροσώπου Φορτίου ρ για την περίοδο κατανομής 1 

ΩΑΞΟ.ΐ'ρΐ 

Ποσότητα ενέργειας σε Μ\Λ/ή που αφορά τα προγράμματα εξαγωγών του Εκπρόσωπου 
Φορτίου ρ που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο Ι<, για την περίοδο κατανομής ΐ 

ΟΑ50^ Λ ι 

Ποσότητα ενέργειας σε Μ\Λ/Η που αφορά τα προγράμματα εισαγωγών του Συμμετέχο- 
ντα 5 που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο Ι<, για την περίοδο κατανομής 1 

0Λ50 ρ , μ 

Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας σε Μ\Λ/ίι, η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ για Προ¬ 
μήθεια των Πελατών του Εκπροσώπου Φορτίου ρ κατά το ημερολογιακό μήνα μ έως 
την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού 

ΟΑΒΟ,^ρμ 

Ποσότητα ενέργειας σε Μ\Λ/ή που αφορά σε προγράμματα εξαγωγών του Εκπρόσω¬ 
που Φορτίου ρ που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο Ι<, κατά το ημερολογιακό μή¬ 
να μ έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού 

ΟΛ5α Ρι) , 

Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας σε Μ\Λ/ίι, η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ για Προ¬ 
μήθεια των Πελατών του Εκπροσώπου Φορτίου ρ κατά το ημερολογιακό έτος γ έως 
την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού 

ΟΑΖΟι,,ρ,γ 

Ποσότητα ενέργειας σε Μ\Λ/ή που αφορά σε προγράμματα εξαγωγών του Εκπρόσω¬ 
που Φορτίου ρ που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο Ι<, κατά το τρέχον ημερολογι¬ 
ακό έτος γ έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού 

ΡΟΡΟΟρ,ν 

Ύψος του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης του Εκπρόσωπου 
Φορτίου ρ για το έτος γ 

ΡΟΟΗρ,ρ 

Έκτακτο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης για τον Εκπρόσωπο Φορτίου ρ για 
τον μήνα μ 

ΡΕΞΙϋ' 

Έκτακτο κόστος Ισοσκελισμού ΗΕΠ για την περίοδο κατανομής 1 

ΙΑΰΙΕΟ ( 

Σύνολο των Διοικητικών Δαπανών του Λειοτυργού της Αγοράς που αντιστοιχεί στην 
περίοδο κατανομής 1 


4.2.3 Προσαυξήσεις για τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματοοικονομικής Κάλυψης Ημερήσιου 
Προγραμματισμού Λ-Β 

Ο Λογαριασμός αυτός θα παραμείνει ανενεργός μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον ορισμό 
Φορέα Κάλυψης ΗΕΠ. 


4.2.3.1 Περιγραφή Λογαριασμού 

Οι χρεώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Χρηματοοικονομικής Κά¬ 
λυψης ΗΕΠ αντισταθμίζουν το πάγιο και το έκτακτο χρηματοοικονομικό κόστος κάλυψης. Το Χρηματοοι¬ 
κονομικό Κόστος Κάλυψης περιλαμβάνει: 


• Το Πάγιο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί στο πάγιο κόστος για την παρο¬ 
χή της υπηρεσίας χρηματοοικονομικής κάλυψης σύμψωνα με τα στοιχεία της Σύμβασης Χρηματοοι¬ 
κονομικής Κάλυψης. 

• Το Έκτακτο Κόστος Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί σε τυχόν Έλλειμμα Συναλλαγών ΗΕΠ όπως προσδι¬ 
ορίζεται κατά την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και το αναλογούν κόστος της χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας 
κάλυψής του, όπως αυτό προβλέπεται στη Σύμβαση Χρηματοοικονομικής Κάλυψης. 
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Κάθε ημερολογιακό έτος, ο ΛΑΓΗΕ δύναται να υπογράφει σύμβαση με χρηματοοικονομικό ίδρυμα 
για την κάλυψη των ελλειμμάτων συναλλαγών κατά την διαδικασία της εκκαθάρισης του ΗΕΠ. Η 
σύμβαση αυτή έχει ένα ετήσιο πάγιο κόστος ώστε το χρηματοοικονομικό ίδρυμα να παρέχει την υ¬ 
πηρεσία της χρηματοοικονομικής κάλυψης. Το ύψος του Παγίου Κόστους Χρηματοοικονομικής Κά¬ 
λυψης καθορίζεται σε Ευρώ ετησίως από τον Διαχειριστή του Συστήματος και εγκρίνεται από τον Υ¬ 
πουργό Ανάπτυξης κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού 
έτους και ισχύει για το έτος αυτό. 

Πλέον του πάγιου κόστους χρηματοοικονομικής κάλυψης το οποίο αφορά στην ετήσια σύμβαση χρημα¬ 
τοοικονομικής κάλυψης, υπάρχει και το έκτακτο κόστος χρηματοοικονομικής κάλυψης το οποίο ανακύ¬ 
πτει κάθε φορά που εμφανίζεται ένα έλλειμμα συναλλαγών στην εκκαθάριση του ΗΕΠ. Το έκτακτο κό¬ 
στος χρηματοοικονομικής κάλυψης μεταφέρεται από τον Λογαριασμό Χρηματοοικονομικής Κάλυψης 
ΗΕΠ Λ-Β σαν χρέωση στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α. 

4.2.3.2 Επιμερισμός στους Εκπροσώπους Φορτίου 

Πάγια χρέωση χρηματοοικονομικής κάλυψης: Το ύψος του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κό¬ 
στους Κάλυψης καθορίζεται για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου επιμερίζοντας το ετήσιο Πάγιο Κόστος Χρημα¬ 
τοοικονομικής Κάλυψης με την εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας σε Μ\Α/Τι, την οποία ο Εκπρόσωπος 
Φορτίου προμήθευσε προς Πελάτες ή για Εξαγωγή κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος έως την ημερομη¬ 
νία υπολογισμού. Ελλείψει δραστηριότητας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, το Αντίτιμο Παγίου Χρη¬ 
ματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης καθορίζεται ως εάν ο Εκπρόσωπος Φορτίου προμήθευε κατά το τρέ¬ 
χον ημερολογιακό έτος το ένα τοις εκατό (1%) της συνολικής ποσότητας ενέργειας που απορροφήθηκε 
από το Σύστημα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ως ακολούθως: 





χ ΓΓίΧ: 


όπου: 


ΡΡΘΘ,, Ετήσιο Πάγιο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης για το έτος γ, 

ΡΑδΩρ^ Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας σε ΜΝΑ/Τι, η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ για Προμή¬ 


θεια στους Πελάτες του Εκπροσώπου Φορτίου ρ κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, γ-1, 
έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού, 


ϋΑΠοσότητα ενέργειας σε ΜΝΛ/Η που αφορά σε προγράμματα εξαγωγών του Εκπρόσωπου 


Φορτίου ρ που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, στον κόμβο διασύνδεσης Κ, κατά το τρέχον ημερο¬ 
λογιακό έτος, γ-1, έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού, 


ΡΘΡ(Χ Ρι)ί Ύψος του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης του Εκπρόσωπου 

Φορτίου ρ για το έτος γ 


η δε ετήσια εκκαθαριζόμενη ζήτηση υπολογίζεται από την ωριαία εκκαθαριζόμενη ζήτηση ως ακολού¬ 
θως: 
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Η πάγια χρέωση χρηματοοικονομικής κάλυψης υπολογίζεται κανονικά τον Δεκέμβριο κάθε έτους. Επομέ¬ 
νως, η ετήσια εκκαθαριζόμενη ζήτηση για τον επιμερισμό του κόστους στους Εκπροσώπους Φορτίου πε¬ 
ριλαμβάνει μόνο την εκκαθαριζόμενη ζήτηση εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους μέχρι την τελευ¬ 
ταία ημέρα του μήνα υπολογισμού. 

Το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους καταβάλλεται από κάθε 
Εκπρόσωπο Φορτίου, το ετήσιο Αντίτιμο Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης που του αναλο¬ 
γεί. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης, 
ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Η πάγια χρέωση χρηματοοικονομικής κάλυψης χρεώνεται στον λογαριασμό του σχετικού Εκπροσώπου 
Φορτίου και πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α. 


Έκτακτη χρέωση χρηματοοικονομικής κάλυψης: Το έκτακτο κόστος χρηματοοικονομικής κάλυψης 
επιμερίζεται στους Εκπροσώπους Φορτίου ανάλογα με την ετήσια εκκαθαριζόμενη ζήτησή τους (ψορτίο 
πελατών και υλοποιημένα προγράμματα εξαγωγών) κατά το τρέχον έτος μέχρι την ημερομηνία του 
υπολογισμού. Επομένως, η έκτακτη χρέωση χρηματοοικονομικής κάλυψης για τον Εκπρόσωπο Φορτίου ρ 
για μήνα μ υπολογίζεται ως ακολούθως: 


όπου: 

Ε<Χ μ 

ϋΑ5Ω Α) , 


ϋΑδψ^ρ), 


ΕΘΘΗ ρ , μ 


Γ€€Η 


ρ,μ 


_ν*_ 

Σ^ΰρ,,+ΣΣ^ΰ,.,., 

V ρ V* νρ 


χ κχ: 


μ 


Έκτακτο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης για το μήνα μ, 

Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας σε Μ\Λ/Η, η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ για Προμή¬ 
θεια στους Πελάτες του Εκπροσώπου Φορτίου ρ κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος γ 
έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού, 

Ποσότητα ενέργειας σε Μ\Λ/Τι που αψορά σε προγράμματα εξαγωγών του Εκπρόσωπου 
Φορτίου ρ που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, στον κόμβο διασύνδεσης Κ, κατά το τρέχον ημερο¬ 
λογιακό έτος γ έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού, 

Έκτακτη Χρέωση Χρηματοοικονομικής Κάλυψης του Εκπρόσωπου Φορτίου ρ για το μήνα 

μ 


Το έκτακτο κόστος χρηματοοικονομικής κάλυψης χρεώνεται στον λογαριασμό του σχετικού Εκπροσώπου 
Φορτίου και πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α. 


4.2.4 Προσαυξήσεις για το Λογαριασμό Λ-Δ των Διοικητικών Δαπανών του ΛΑΓΗΕ 


4.2.4.1 Περιγραφή Λογαριασμού 

Οι χρεώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαριασμό Διοικητικών Δαπα¬ 
νών του Λειτουργού της Αγοράς αντισταθμίζουν το σύνολο των Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού 
της Αγοράς το οποίο επιτρέπεται να ανακτήσει από τους Συμμετέχοντες σύμψωνα με τους όρους της Ά¬ 
δειός του. Ο Λειτουργός της Αγοράς οψείλει να τηρεί τα απαραίτητα αρχεία ώστε να τεκμηριώνονται οι 
δαπάνες αυτές. 
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Το ποσό της δαπάνης αυτής ΕΑ(ΒΙΕΘ προϋπολογίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς για κάθε ημερολο¬ 
γιακό έτος σύμφωνα με τους όρους της Άδειάς του και επιμερίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής ΐ ως 
εξής: ΕΑβΙΕΕφ = ΕΑ6ΙΕΘ/12 και μετράται σε Ευρώ. 


4.2Α.2 Επιμερισμός στους Εκπροσώπους Φορτίου 


Το ποσό ΕΑΰΙΕΘμ επιμερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που 
αφορά στην δήλωση ενέργειας που εντάχθηκε στον ΗΕΠ για το σύνολο των Μετρητικών Σημείων που 
εκπροσωπεί και σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ που διενεργεί εξαγωγές ανάλογα με την ποσότητα ενέρ¬ 
γειας που αφορά στη δήλωση απορρόφησης ενέργειας στα Διασυνοριακά Σημεία Τιμολόγησης, όπως 
αυτή προκύπτει από την επίλυση του ΗΕΠ, ως προς τη συνολικά απορροφούμενη ενέργεια από αυτούς, 
κατά τον ημερολογιακό μήνα μ. Ο επιμερισμός γίνεται ως εξής: 


όπου: 


υριιρτΐΰ ρμ 


+Σ ΒΑ $Ά,„ 

_£_ 

Σ ΟΑ 5 δ Ρ ,„+ Σ 

ρ ρ*ΗΤ$0 £ 


χ ίΑΟΙΕ€ μ 


ϋΑδΩρμ Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας σε Μ\Λ/Η, η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ σύμφωνα με 

σχετική Δήλωση Φορτίου του Εκπροσώπου Φορτίου ρ τον ημερολογιακό μήνα μ 

ϋΑδΩ^ρρ Ποσότητα ενέργειας σε Μ\Λ/Η που αφορά τα προγράμματα εξαγωγών που εντάχθηκαν 

στον ΗΕΠ, για τον κόμβο Κ, του Εκπρόσωπου Φορτίου ρ για τον ημερολογιακό μήνα μ 

ΕΑΟΒΙΕΕφ Σύνολο των Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς που αντιστοιχεί στον ημε¬ 

ρολογιακό μήνα μ 

υΡΕΙΡΤΕϋρ,ρ Χρεοπίστωση για τον Λογαριασμό Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς για 
τον Εκπρόσωπο Φορτίου ρ και τον ημερολογιακό μήνα μ 

Το χρηματικό ποσό υΡ1_ΙΡΤ1_0 ρμ συμπεριλαμβάνεται στην Κατάσταση Εκκαθάρισης ΗΕΠ και σχετικά με τις 

χρεώσεις, τις τραπεζικές πράξεις και τις πληρωμές, ακολουθείται η Διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ. 


4.2.4.3 Ετήσια Εκκαθάριση 

Αν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ο Λογαριασμός Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγο¬ 
ράς δεν είναι ισοσκελισμένος στο τέλος του ημερολογιακού έτους, το τυχόν έλλειμμα καλύπτεται με την 
επιβολή πρόσθετων χρεώσεων κατ' αναλογία των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο όπου για 
τον επιμερισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν στο συνολικό 
ποσό ενέργειας που απορροφά κάθε Συμμετέχοντας από το Σύστημα κατά το υπόψη ημερολογιακό έτος. 
Με τον ίδιο τρόπο επιμερισμού υπολογίζονται τα ποσά προς επιστροφή στους Συμμετέχοντες εφόσον το 
ετήσιο αποτέλεσμα του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς προκύψει πλεο- 
νασματικό για κάποιο ημερολογιακό έτος. 


υΡ11ΡΤΙΩ ρ ν = Ααα:ηιηΐίη<ξ Βαίαηαβ ι η χ 


ΣΰΛ$β ρ , { +ΣΣ ΌΑ $Ά,Ρ,' 

ίεγ ίεγ /ς 

ΣΣ ΟΑ ^ Ρ ^ΣΣΣ ΌΑ ^ 

ίεγ ρ ίεγ Κ ρ 
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4.2.5 Λογαριασμός Ισοσκελισμού ΗΕΠ Λ-Ε 


4.2.5.1 Περιγραφή Λογαριασμού 

Οι χρεώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για τον Λογαριασμό Ισοσκελισμού ΗΕΠ 
αντισταθμίζουν τις έκτακτες δαπάνες που προκύπτουν από μη ισοσκελισμό του ΗΕΠ κατά τη διαδικασία 
εκκαθάρισηςπίλυσης του. Ο Λογαριασμός θα ενεργοποιηθεί μετά από σχετική έγκριση της ΡΑΕ. 

Το συνολικό αυτό ποσό Ι505Κ μ ΚΕδΙϋ, υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής ΐ απολογιστικά κατά 
μήνα, όπου μ ένας μήνας, και μετράται σε Ευρώ (€).Θετική τιμή επάγεται χρεώσεις των Συμμετεχόντων, 
ενώ αρνητική τιμή επάγεται πιστώσεις των Συμμετεχόντων. 

Το κόστος ΚΕ5Ι0 ( επιμερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που 
αφορά στις Δηλώσεις Φορτίου που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ για το σύνολο των Μετρητών 
που εκπροσωπεί και σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ που διενεργεί εξαγωγές (χωρίς να συμπεριλαμβάνε- 
ται σε αυτούς ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής του Συστήματος) ανάλογα με την ποσότητα 
ενέργειας που αφορά στην απορρόφηση ενέργειας στα Διασυνοριακά Σημεία Τιμολόγησης Κ, όπως αυτή 
προκύπτει από τις Δηλώσεις Φορτίου που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ, ως προς τη συνολικά 
απορροφούμενη ενέργεια που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ από αυτούς, κατά την περίοδο κατα¬ 
νομής ΐ. 

Για τον υπολογισμό της ποσότητας ενέργειας που αφορά στην απορρόφηση ενέργειας στα Διασυνοριακά 
Σημεία Τιμολόγησης για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου που διενεργεί εξαγωγές, δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το ύψος που αντιστοιχεί στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, που 
ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου διενεργεί κατά την ίδια Περίοδο Κατανομής (συνυπολογιζόμενων των απω¬ 
λειών έγχυσης των εισαγωγών). 


4.2.5.2 Επψερισμός στους Εκπροσώπους Φορτίου 

Ο επιμερισμός γίνεται ως εξής: 


ΚΕ5Ιΰ ρ1 


ΟΑ 80 ρ , + 

Σ ΌΑ5 β*,Ρ,<~Σ ΒΑ5 β^ 

£ /ς 


Σ ΏΑ5 β Ρ , + 

Ρ 

Σ Σ όα ^κρ, - Σ Σ οα *ά,,< 

ρΦίΡΤΟ,ΗΤ50 λ 5ΦΙΡΤ0,ΗΤ80 /< 


χΚΕΞΙΰ, 


υΡΙΙΡΤΙΕ ρμ = ΚΕ8ΙΏ ρ μ = ^ΚΕ8ΙΏ „ 

ί&μ 

όπου: 

ϋΑ5Θ Αί Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας σε Μ\Λ/Η, η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ σύμφωνα με 

σχετική Δήλωση Φορτίου του Εκπροσώπου Φορτίου ρ την περίοδο κατανομής ΐ 

ϋΑ5Θ^ Ρ/Γ Ποσότητα ενέργειας σε Μ\Λ/Η που αφορά τα προγράμματα εξαγωγών που εντάχθηκαν 

στον ΗΕΠ, για τον κόμβο Κ, του Εκπρόσωπου Φορτίου ρ για την περίοδο κατανομής ΐ 

ΟΑδΘ^ ΑΓ Ποσότητα ενέργειας σε Μ\Λ/Γι που αφορά τα προγράμματα εισαγωγών που εντάχθηκαν 

στον ΗΕΠ, για τον κόμβο Κ, του Συμμετέχοντα 5 για την περίοδο κατανομής ΐ 
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ΚΕ5Ι0 γ Χρηματοοικονομικό κόστος από το μη ισοσκελισμό του ΗΕΠ για την περίοδο κατανομής ΐ, 

ΚΕ5Ιϋ ΡιΓ Χρεοπίστωση για τον Λογαριασμό Ισοσκελισμού ΗΕΠ για τον Εκπρόσωπο Φορτίου ρ και 

την περίοδο κατανομής ΐ, 

υΡΕΙΡΤΕΕρ,μ Χρεοπίστωση για τον Λογαριασμό Ισοσκελισμού ΗΕΠ για τον Εκπρόσωπο Φορτίου ρ και 
τον ημερολογιακό μήνα μ. 

Η χρέωση προσαυξήσεων του Λογαριασμού Ισοσκελισμού ΗΕΠ συμπεριλαμβάνεται στις Καταστάσεις 
Συγκεντρωτικής Εκκαθάρισης ΗΕΠ και σχετικά με τις χρεώσεις, τις τραπεζικές πράξεις και τις πληρωμές, 
ακολουθείται η διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ. 


4.2.5.Ξ Ετήσια Εκκαθάριση 

Αν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Λ-Α δεν είναι ισοσκελισμένος στο 
τέλος του ημερολογιακού έτους, το τυχόν έλλειμμα καλύπτεται με την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων 
κατ' αναλογία των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο όπου για τον επιμερισμό λαμβάνεται υ¬ 
πόψη το σύνολο των χρεώσεων και πιστώσεων του Εκπροσώπου Φορτίου κατά το υπόψη ημερολογιακό 
έτος. Με τον ίδιο τρόπο επιμερισμού υπολογίζονται τα ποσά προς επιστροφή στους Εκπροσώπους Φορ¬ 
τίου εφόσον το ετήσιο αποτέλεσμα του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Λ-Α προκύψει πλεονασματικό για 
κάποιο ημερολογιακό έτος. 


υΡΙΙΡΤΙΕ ργ 


Α(:αουηίϊη<ξ ΒαΙαπσε υ: 


Σ ΌΑ8 Ωρ,< + 

ίεγ 

ΣΣ ΟΑ ^, Ρ ,<~ΣΣ ΟΑ8 β^ 

ίεγ Κ Ιεγ £ 


ΣΣ™ χ β„.+: 

ίεγ ρ 

ΣΣΣ ΰΑ ^, Ρ ,> - Σ Σ Σ ΌΑ5 α^> 

€>> /( ρ ίε,γ Ιτ 5 


4.3 Εκκαθάριση Επικουρικών Υπηρεσιών 

Η Εκκαθάριση των Επικουρικών Υπηρεσιών πραγματοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ. Ο ΛΑΓΗΕ αποστέλει στον 
ΑΔΜΗΕ τα ακόλουθα δεδομένα που προκύπτουν από την επίλυση του ΗΕΠ Τιμή Πρωτεύουσας Εφεδρεί¬ 
ας, Τιμή Δευτερεύουσας Εφεδρείας, προκειμένου ο ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει στην Εκκαθάριση Επικουρι¬ 
κών Υπηρεσιών. 


4.4 Εκκαθάριση Χρεώσεων Μη Νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων 

Η εκκαθάριση των Χρεώσεων λόγω Μη Νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων πραγματοποιείται από τον 
ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 42 του ΚΔΣ. Τα δεδομένα που απαιτείται να αποσταλ-λούν από τον ΛΑ¬ 
ΓΗΕ στον ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να προχωρήσει στον υπολογισμό τους, περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3. 
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Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να ορίσει τα κόστη λειτουργίας των μονάδων παραγωγής, να ορίσει 
και να αναπτύξει λεπτομερώς τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αυτών, καθώς 
και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού. Τα κόστη αυτά είναι: 

α. Το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου (ΓυσΙ \/ 3 Π 30 Ιθ θθ5ί) 

β. Το Μεταβλητό Κόστος Μονάδας στο μετρητή (ΙΙπίί \/ 3 Π 30 Ιθ θο$ί 3ί ιτιθϊθγ ροίηί) 

γ. Το Μεταβλητό Κόστος Μονάδας στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ (ΙΙπίί 
\/3Π30ΐ6 θθ5ί 3ί ΙΠ3ΓΚθΐ ρΟΙΠΐ) 

δ. Το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος Μονάδας (ΙΙπίί Μίπίπτυιπ \/3Π36Ιθ (Ιθ5ί) 

ε. Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας Μονάδας (ΙΙπίί ΗουτΙγ θθ5ί) 

στ. Το Κόστος Χωρίς Φορτίο (ΙΙπίί Νο-Εθ3ά θθ5ί) 

ζ. Το Κόστος Ελάχιστου Φορτίου (ΙΙπίί Μίπίπτυπτ ίθ30 θο$ί) 

η. Το Διαφορικό Κόστος Λειτουργίας Μονάδας (ΙΙπίί Ιποίθΐτΐθηί3ΐ θθ5ί) 

θ. Το Κόστος Εκκίνησης (δί3Γί-ΙΙρ θο$ί, 51ΙΘ) 

ι. Το Κόστος Αποσυγχρονισμού (δΓιυί-ϋοννη θο$ί, 5ϋθ) 

ια. Το Μεταβλητό Κόστος Υδροηλεκτρικών Μονάδων (ΗγάΐΌ 11πίί5 \/ 3 Π 30 Ιθ θο$ί) 

Με τον όρο «παραγωγή» θεωρείται η καθαρή παραγωγή, αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπη¬ 
ρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας (σε ΜΝΛ/Η), κατ' αντιστοιχία της Συνεχούς Παραγόμενης Ι¬ 
σχύος (καθαρής) στο Άρθρο 262, §5 του ΚΔΣ 121 . 

Για να υπολογιστούν τα παραπάνω κόστη λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Δή¬ 
λωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων κατά το Άρθρο 44 του ΚΣΗΕ, καθώς και τα Καταχωρημένα Στοιχεία των 
μονάδων παραγωγής, σύμφωνα με το Άρθρο 262, §5 του ΚΔΣ. 

Ο παραγωγός φέρει ακέραια την ευθύνη των τιμών των στοιχείων που δηλώνει τόσο στην αντίστοιχη Δή¬ 
λωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων κατά το Άρθρο 44 του ΚΣΗΕ όσο και αυτών που δηλώνει στα Καταχω¬ 
ρημένα Χαρακτηριστικά της μονάδας του κατά το Άρθρο 295, §5 του ΚΔΣ. 

Για τον υπολογισμό των τιμών των παραπάνω στοιχείων ο παραγωγός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής, όπως αυτές αναλύονται στο παρόν καφάλαιο. 

Ο ΛΑΓΗΕ δε φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση, σύμφωνα με τους Κώδικες και το παρόν Εγχειρίδιο, των 
στοιχείων αυτών, όπως αυτά δηλώθηκαν από τον Παραγωγό. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να ελέγχο- 
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νται από τη ΡΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, ο παραγωγός πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα παραστατικά για 
την τεκμηρίωση των στοιχείων αυτών. 


5.1 Θερμικές Μονάδες 


5.1.1 Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας Θερμικών Μονάδων 


Η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας αποδίδει σε κάθε συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής της Μονάδας 
(Μ\Λ/) την απαιτούμενη ποσότητα θερμικής ενέργειας (σε Θ.Ι) ώστε να παραχθεί μία (1) Μ\Λ/Γι. 


Κάθε Μονάδα υ υποβάλλει προς έγκριση στον ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με το Άρθρο 262 του ΚΔΣ τη βηματική 

Ε (Ρ ) 

συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας, ΗυΚ υ ', σε 01/Μ\Λ/Η (δες ΠΙΝ. 11 παρακάτω). Η βημα¬ 
τική συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας περιλαμβάνει δέκα (10) διαφορετικά επίπεδα της κα- 

Ρ 

θαρής της παραγωγής μεταξύ της καθαρής ισχύος της Μονάδάς, 1 και της καθαρής ισχύος της Μονα- 


Ρ 

δας, 10 , περιλαμβανομένων αυτών, έτσι ώστε να προσεγγίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα η πραγ¬ 
ματική καμπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας, όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 15 παρακάτω και αποδί¬ 
δεται από την σχέση 1. 


ρ ρΓη\η 

Η καθαρή ισχύς 1 πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής, υ (καθαρή 
ισχύς Μονάδας αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονά- 

ρ 

δας) σε Μ \Ν, ενώ η καθαρή ισχύς 10 πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση της Μέγιστης Συνεχούς Παρα- 


ρ ΓΤΊ3Χ 

γόμενης Ισχύος, υ (καθαρή, αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά 
φορτία της Μονάδας) σε Μ \Ν, σύμφωνα με τα Καταχωρημένα στοιχεία της Μονάδας κατά το Άρθρο 262, 
§5 του ΚΔΣ. 


Από τα δέκα ζεύγη τιμών τουλάχιστον πέντε πρέπει να προέρχονται από πραγματικές μετρήσεις, ενώ τα 
υπόλοιπα πέντε ζεύγη τιμών μπορούν να δηλώνονται μετά από υπολογισμούς με την χρήση της παρακά¬ 
τω σχέσης 1. 

Για τις μετρήσεις Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας που διεξάγει η Μονάδα υ πρέπει να διατηρεί την 
καθαρή ισχύ της, κατά το δυνατόν, σε σταθερό επίπεδο κατά τη διάρκεια μιας ώρας για κάθε μέτρηση. 
Επομένως, η αριθμητική τιμή της ισχύος (Μ \Ν) είναι η μέση τιμή της για την αντίστοιχη ώρα, και αυτή 
προφανώς ισούται με την αριθμητική τιμή της εγχυόμενης ενέργειας από τη Μονάδα στο Σύστημα (κα¬ 
θαρή παραγωγή σε Μ\Λ/Γι). 


ΠΙΝ. 11: Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας 


Ε (Ρ ) 

'-Ηυ ν' Μ / [<Ξυ/Μ\Λ/Γΐ] 

Ει 

ε 2 

ε 3 

ε 4 

ε 5 

ε 6 

ε 7 

ε 8 

ε 9 

Ειο 

ρ 

υ [ΜΝΛ/] 

Ο <· ρηιΐη 
' 1 — 'υ 

ρ 2 

ρ 3 

ρ 4 

ρ 5 

ρ 6 

ρ 2 

Ρβ 

ρ 9 

ρ > ρητοχ 

~10 — 'υ 
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Ε Ηυ (ρ α )[βυ/Μ\Λ/η] 



ΣΧΗΜΑ 15: Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας Μονάδας υ 


Η καμπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας προσεγγίζεται από ένα πολυώνυμο της ακόλουθης μορ¬ 
φής: 


Ε Η ΛΡ υ ) = ^+β + /Ρ υ 

(ΐ) 


όπου οι συντελεστές α, β και γ είναι θετικοί και προέρχονται από μία καμπύλη ελάχιστων τετραγώνων, 

Ε Ρ Ε Ρ 

εφαρμοσμένης στα μετρούμενα σημεία της ειδικής κατανάλωσης θερμότητας, { Ηυ ( 1 ), Ηυ ( 2 ),..., 


Ε Ρ Ε Ρ 

*— /-1μ / * α\ ·— υ,ι ι 1 λ 


Ηυ I 


\ ι, \ 10 )}■ Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας γίνο¬ 
νται σε σταθερή ισχύ (σε Μ \Ν) αλλά για τις ανάγκες του κεφαλαίου αυτού στη συνέχεια θα αναφερόμα¬ 
στε σε καθαρή παραγωγή (σε Μ\Λ/Η). 


5.1.2 Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου Θερμικών Μονάδων 


5.1.2.1 Κόστος Καυσίμου 

Κάθε Μονάδα υ υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ σύμφωνα με το Άρθρο 44 του ΚΣΗΕ το κόστος κάθε καυσίμου ί, 

ΡΟ ( 

", σε € ανά μετρητική μονάδα ποσότητας καυσίμου και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής του. 
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ΡίΙθΙΜΪΧ υ ' που ^ρη σΐ μ 0π0ιε ^ η Μονάδα υ μεταξύ της τεχνικά ελάχιστης και μέγιστης παραγωγής. Η μο¬ 
νάδα κόστους για το αντίστοιχο καύσιμο είναι όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα. 


Μονάδες κόστους καυσίμων 


Καύσιμο 

Μονάδα κόστους 

Λιγνίτης 

Ευρώ ανά τόνο (€/10 3 Κ§) 

Μαζούτ 

Ευρώ ανά τόνο (€/10 3 Κ§) 

ϋίθεεΙ 

Ευρώ ανά χιλιόλιτρο (€/10 3 Ιΐ) 

Φυσικό αέριο 

Ευρώ ανά κανονικό κυβικό μέτρο (€/ηοηη γπ 3 ) 


Τα κόστη άλλων καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση της Μονάδας και έως την τεχνικά ε¬ 
λάχιστη παραγωγή λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Κόστους Εκκίνησης, όπως αναφέρεται 
και στην σχετική παράγραφο του παραδείγματος στο τέλος του παρόντος Κεφαλαίου. 

Εξειδικεύοντας την §2 του Άρθρου 44 του ΚΣΗΕ, η οποία αναφέρεται στον υπολογισμό του κόστους καυ¬ 
σίμου που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Β της §1 του ίδιου Άρθρου από τους παραγωγούς, σημειώ¬ 
νονται τα κάτωθι: 

Το κόστος καυσίμου ανά τύπο καυσίμου συμπεριλαμβάνει τις πάσης φύσεως δαπάνες που υφίσταται ο 
κάτοχος άδειας παραγωγής για την «προμήθεια» του καυσίμου. Εφόσον ο παραγωγός προμηθεύεται ένα 
καύσιμο από περισσότερους του ενός προμηθευτές, τότε το κόστος καυσίμου είναι το μέσο κόστος προ¬ 
μήθειας. Στο κόστος καυσίμου είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνεται το κόστος βελτιωτικών καυσίμου, 
εφόσον οι μετρήσεις για την Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας έχουν γίνει με συμμετοχή των συγκεκριμέ¬ 
νων βελτιωτικών καυσίμου. 

Ειδικά για τις μονάδες Φυσικού αερίου (Φ.Α.) όπου το κόστος καυσίμου έχει δύο συνιστώσες : (α) το κό¬ 
στος προμήθειας Φ.Α. και (β) την χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ η οποία εμπεριέχει σκέλος δυναμικότητας, 
και προκειμένου το κόστος καυσίμου να εκφράζεται ευθέως σε €/μετρητική μονάδα ποσότητας καυσί¬ 
μου, είναι απαραίτητο σχετικά με την ετήσια λειτουργία της μονάδας να εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

Ο Κάτοχος άδειας παραγωγής της κάθε Μονάδας Φ.Α. υποβάλλει στοΛΑΓΗΕ το συνολικό κόστος καυσί¬ 
μου, δηλαδή αθροιστικά τις συνιστώσες (α) και (β). 

Προκειμένου να υπολογίσει το συνολικό κόστος καυσίμου, Ο Κάτοχος άδειας παραγωγής προσαυξάνει το 
κόστος προμήθειας Φ.Α. (συνιστώσα (α)) κατά την ελάχιστη ανοιγμένη χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ, ΧΜιηίη 
που αντιστοιχεί σε πλήρη φόρτιση της μονάδας μέσα στο έτος με βάση τον ακόλουθο τύπο: 


= 


ΣΔΜ χ 24 


8760χ (1 - ΕΡΟΚ,)-ΡΛ//0 χ 24 


■ + ΣΕΜ 


χ 1.11 


( 2 ) 


όπου: 

ΕΡΟΡ^ 0 συντελεστής απρόβλεπτης μη διαθεσιμότητας της μονάδας 

ΡΜϋ οι ημέρες προγραμματισμένης συντήρησης της μονάδας σύμφωνα με το 

πρόγραμμα συντήρησης που υποβάλλει κάθε κάτοχος άδειας παραγωγής 
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στο ΑΔΜΗΕ κατά το άρθρο 251 του ΚΔΣ 

ΣΔΜ καιΣΕΜ οι συντελεστές χρεώσεων δυναμικότητας και ποσότητας για χρήση του 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΕΣΦΑ, σύμφωνα με την απόφαση 
4955/27.3.2006, όπως ισχύει. Οι τιμές αυτές δίνονται στον ιστοτόπο του 
Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε: 
Ηΐΐρ://\Λ/νν\Λ/·άβ5ΐ3.8Γ/ά6ΐ3υΙΐ.35ρ?ρΙά=291&ΐ3=1 · 


5.1.2.2 Κατώτερη ή Καθαρή Θερμογόνος Δύναμη Καυσίμου 

Κάθε Μονάδα υ υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ την Κατώτερη Θερμογόνο Δύναμη (ή Καθαρή Θερμογόνο Δύνα- 

Ο' 

μη ή Καθαρή Θερμιδική Αξία) κάθε καυσίμου ί της μονάδας, υ , σε 6.1 ανά μετρητική μονάδα ποσό¬ 
τητας καυσίμου. Η Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη καυσίμου αναφέρεται σε κάθε καύσιμο με ή χωρίς 
πρόσθετα βελτιωτικά καύσιμα όπως αυτό έχει χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση της Ειδικής Κατανάλωσης 
Θερμότητας. 

Η Θερμογόνος Δύναμη καυσίμου είναι το ποσό της θερμότητας που απελευθερώνεται κατά την καύση 
μίας μονάδας του εν λόγω καυσίμου. Οι μονάδες της Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης για το αντίστοιχο 
καύσιμο φαίνονται στον παρακάτω ΠΙΝ. 12. 


ΠΙΝ. 12: Μονάδες Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης 


Καύσιμο 

Μονάδα κόστους 

Λιγνίτης 

Θί§3ϋουΙθ ανά τόνο (Θ.Ι/10 3 1<§) 

Μαζούτ 

Θί§3ϋουΙε ανά τόνο (Θ.Ι/10 3 Κ@) 

ϋίεεθΙ 

Θί§3ϋουΙθ ανά χιλιόλιτρο (Θ.Ι/10 3 Ιΐ) 

Φυσικό αέριο 

Θί§3ϋουΙθ ανά κανονικό κυβικό μέτρο (ΟΙ/ηοπη ητ 3 ) 


Το μέγεθος της Ανώτερης Θερμογόνου Δύναμης ή Ολικής Θερμιδικής Αξίας προσδιορίζεται επαναφέρο- 
ντας όλα τα προϊόντα της καύσης στην αρχική τους προ-καύσης θερμοκρασία και συγκεκριμένα συμπυ¬ 
κνώνοντας υδρατμούς που παράγονται. Το μέγεθος της Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης προσδιορίζεται 
αφαιρώντας από την Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη την ενέργεια της ατμοποίησης του νερού που παράγε- 
ται στην καύση. 

Στις περισσότερες εφαρμογές στις οποίες αναφλέγεται το καύσιμο παράγονται υδρατμοί, οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνται και επομένως το θερμικό τους περιέχομενο χάνεται. Επομένως, η Κατώτερη Θερμογό¬ 
νος Δύναμη είναι η κατάλληλη θερμιδική αξία που πρέπει να αναφέρεται στις δηλώσεις τεχνικοοικονομι- 
κών στοιχείων και χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς του κόστους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
το φυσικό αέριο, με το οποίο λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε υδρογόνο παράγεται σημαντική πο¬ 
σότητα υδρατμών. Η Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη είναι σχετική μόνο για το αέριο που αναφλέγεται σε 
λέβητες υγροποίησης, οι οποίοι συμπυκώνουν τους υδρατμούς που παράγονται από την καύση και ανα¬ 
κτάται η θερμότητα η οποία διαφορετικά θα είχε χαθεί. 


5.1.2.3 Ποσοστιαία σύνθεση μίγματος καυσίμων 

Ορισμένες θερμικές μονάδες δύναται να αναφλέγουν μίγμα καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας. Η 
Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων προβλέπει τη χρήση έως τριών διαφορετικών καυσίμων στο μίγ- 
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μα. Το ποσοστό συμμετοχής κάθε καυσίμου ί, υθ ΙΧ “, στο μίγμα πρέπει να καθορίζεται για κάθε ε¬ 
πίπεδο παραγωγής για το οποίο ορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας. Τέλος, για κάθε παραπάνω 
επίπεδο παραγωγής Ρ, το άθροισμα των ποσοστών συμμετοχής των καυσίμων του μίγματος πρέπει να 
ισουται με 100%: 

Υ^ΡυθΙΜίχ[{Ρ) = 100% 

Μ (3) 

όπου Ρ ο αριθμός των διαφορετικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται. 


5.1.2.4 Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου Θερμικών Μονάδων 

Το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου μίας θερμικής μονάδας εκφράζεται σε €/Μ\Λ/Η και υπολογίζεται στα 10 

Ρ , 

επίπεδα της καθαρής παραγωγής, υ , στα οποία ορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας ως εξής: 


<3η,(Ρ) = · 


ε«,(ρ„)·Σ[ ^-ευβίΜχ'ΛΡ») 


1 1ιουΓ 


(4) 


Επομένως, το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου προκύπτει από την Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας πολλα- 
πλασιασμένη με έναν σταθερό συντελεστή μετατροπής θερμότητας σε κόστος (το άθροισμα στην παρέν¬ 
θεση της σχέσης (4)). Επομένως, η καμπύλη Μεταβλητού Κόστους Καυσίμου πολλαπλασιάζεται με μία 
σταθερά, και για αυτό το λόγο έχει την ίδια μορφή όπως η καμπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας 
του προηγούμενου σχήματος. 


5.1.3 Μέσα Ειδικά Κόστη Θερμικών Μονάδων 

Εκτός από το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου, υπάρχουν Μέσα Ειδικά Κόστη των θερμικών μονάδων, ως 
εξής: 

0 

• το Μέσο Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου, Κυ , 

• το Μέσο Ειδικό Κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας, εκτός των δαπανών 

0 

συντήρησης πάγιου χαρακτήρα, Μυ , 

• το Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, α ° 2 ". 

Τα παραπάνω Μέσα Ειδικά Κόστη ισχύουν για όλα τα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ει¬ 
δικής Κατανάλωσης Θερμότητας, και εκφράζονται σε €/Μ\Λ/ή. 

Εξειδικεύοντας τον υπολογισμό των παραμέτρων Ειδικού Κόστους που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα 
Βτης §1του Άρθρου 44 του ΚΣΗΕ, σημειώνονται τα κάτωθι: 

1 - Το «Μέσο Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου» (για όλα τα επίπεδα καθαρής παραγω¬ 
γής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας) είναι ο μέσος όρος του κόστους των 
πρώτων υλών εκτός καυσίμου για τα δέκα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής 
Κατανάλωσης Θερμότητας, η οποία δηλώνεται από τον Παραγωγό σύμφωνα με την παράγραφο 
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5 του Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι κόστη ανηγμένα σε ευρώ ανά παραγόμε- 
νη μεγαβατώρα (€/Μ\Λ/Ιί): 

3. κόστος βελτιωτικών καυσίμου, εφόσον οι μετρήσεις για την Ειδική Κατανάλωση Θερμό¬ 
τητας έχουν γίνει χωρίς τη συμμετοχή των συγκεκριμένων βελτιωτικών καυσίμου, 

ό. λιπαντικά. 


ΠΙΝ. 13: Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου 


ρ 

υ [Μ\Λ/] 

Ρι 

Ρ 2 

Ρβ 

ρ 4 

ρ 5 

ρ 6 

Ρ 7 

ρ 8 

ρ 9 

Ρ 

' 10 

Κόστος βελτιωτικών καυ¬ 
σίμου [€/Μ\Λ/Τι] 

1.0 

1.0 

1.1 

1.1 

1.2 

1.2 

1.3 

1.3 

1.4 

1.5 

Κόστος λιπαντικών 
[€/Μ\Λ/Τι] 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.5 

Σύνολο [€/Μ\Λ/Ιι] 

1.3 

1.4 

1.5 

1.5 

1.6 

1.6 

1.7 

1.7 

1.8 

2.0 


Παράδειγμα: Έστω ότι τα κόστη ανά επίπεδο καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατα¬ 
νάλωσης Θερμότητας όπως φαίνονται στον παραπάνω ΠΙΝ. 13. Στην περίπτωση αυτή, το Μέσο 
Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου είναι ίσο με 1.61 €/Μ\Λ/Η. 

2 - Το «Μέσο Ειδικό Κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας εκτός δαπανών συ¬ 

ντήρησης πάγιου χαρακτήρα» (για όλα τα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής 
Κατανάλωσης Θερμότητας) είναι ο μέσος όρος του κόστους πρόσθετων δαπανών συντήρησης 
λόγω λειτουργίας για τα δέκα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότη¬ 
τας, η οποία δηλώνεται από τον Παραγωγό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 262 του 
ΚΔΣ. Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνει το κόστος συμβολαίου συντήρησης ανηγμένο σε ευρώ 
ανά παραγόμενη μεγαβατώρα (€/Μ\Λ/Η). 

3 - Το «Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» (για όλα τα επίπεδα καθαρής πα¬ 

ραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας) είναι το μέσο κόστος κάλυψης του 
ελλείμματος δικαιωμάτων εκπομπών κάθε Μονάδας. 

5.1.4 Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Μονάδων 


5.1.4.1 Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Μονάδων στο Μετρητή 

Αν προσθέσουμε στο Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου, ^ Ρυ ^ υ \ τα Μέσα Ειδικά Κόστη που αναφέρονται 

στην προηγούμενη παράγραφο, λαμβάνουμε το Μεταβλητό Κόστος της μονάδας υ, υ\Ρυ) / τ0 οποίο 
υπολογίζεται στα 10 επίπεδα καθαρής παραγωγής στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμό¬ 
τητας, και εκφράζεται σε €/Μ\Λ/Τ> ως εξής: 

ο, (Ρ* )= ο Ά (Ρ) + ο Κη + ο Μυ + (5) 


Το Μεταβλητό αυτό Κόστος αναφέρεται στο μετρητή της μονάδας, άρα δε λαμβάνονται υπόψη τις απώ¬ 
λειες του συστήματος μεταφοράς. 
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Η καμπύλη Μεταβλητού Κόστους μίας μονάδας στο μετρητή της μονάδας έχει την ίδια μορφή με την κα¬ 
μπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας, που φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα: 


α 


£ΛΡ υ ) = ^ + β' + /·Ρ υ 


( 6 ) 


5.1.4.2 Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Μονάδων στο Εικονικό Σημείο Αγοραπωλησίας Ενέργειας ΗΕΠ 


Το Μεταβλητό Κόστος της μονάδας υ ανάγεται από το μετρητή ενέργειας της μονάδας στο σημείο εκκα¬ 
θάρισης της αγοράς (εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ - "ιτίθΓΚεΐ ροίηΐ") μέσω του 

ΟΙΡ 

Συντελεστή Απωλειών Έγχυσης που αντιστοιχεί στη μονάδα υ, ", ως εξής: 


θ'ΛΡ,) = 


<31Ρ„ 


■ΟΛΡ.) 


(7) 


Ο Πολλαπλασιαστής Επιμερισμού Απωλειών Εγχύσεως, “, υπολογίζεται από τον Πίνακα Συντελε¬ 
στών Απωλειών Έγχυσης στο Σύστημα Μεταφοράς ανά Ζώνη που είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα 
του ΔΕΣΜΗΕ, ανάλογα με τη ζώνη στην οποία βρίσκεται η μονάδα υ. Συγκεκριμένα: 


αρ υ = 3 = ι 


ί 

100 ( 8 ) 


όπου Ε ο Συντελεστής Απωλειών Έγχυσης του Πίνακα. 

Σε περίπτωση που το συνολικό φορτίο συστήματος είναι μεταξύ δύο επιπέδων Φορτίου Συστήματος του 
Πίνακα, τότε γίνεται γραμμική παρεμβολή μεταξύ των αντίστοιχων δύο τιμών των Συντελεστών Απω¬ 
λειών Έγχυσης. 

Η καμπύλη Μεταβλητού Κόστους μίας μονάδας στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ 
έχει την ίδια μορφή με την καμπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας, που φαίνεται στο προηγούμενο 
σχήμα: 


σ υ (Ρ υ ) = ^+β" + χ"·Ρ υ 

(9) 

Παράδεινυα : Έστω ότι μία μονάδα υ εγχύει στο σύστημα (στο μετρητή της μονάδας) στην διάρκεια μίας 
ώρας (μίας Περιόδου Κατανομής) 100 Μ\Λ/Η με σταθερή ισχύ 100 Μ \Ν. Το Μεταβλητό Κόστος της μονά¬ 
δας στα 100 Μ \Ν έχει υπολογισθεί στα 20 €/Μ\Λ/ό και επομένως το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας της είναι 
2000 €. Ο Συντελεστής Απωλειών Έγχυσης της μονάδας είναι 1=2% δηλαδή ο Πολλαπλασιαστής Επιμερι- 

ΟΙΡ 

σμού Απωλειών Εγχύσεως είναι “ = 1-(2/100)=0,98 και επομένως η ενέργεια που εχγύεται από την 

μονάδα στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ είναι ^ >υ 98 Μ\Λ/Τι και το Με¬ 

ταβλητό Κόστος της μονάδας υ στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ είναι 

β'ΛΡ„)=-β= ·6„(π) Γ ,.„, 

ϋΖ - / ~ υ δηλαδή (1/0,98) 20 €/Μ\Λ/Ιτ= 20,408 €/Μ\Λ/Τ>. Επομένως το Μετα¬ 

βλητό Κόστος της μονάδας υ στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ είναι μεγαλύτερο 
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από το Μεταβλητό Κόστος της μονάδας υ στο μετρητή ενέργειας της μονάδας, έτσι ώστε το Μεταβλητό 
Κόστος της μονάδας υ στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ να καλύπτει και το Μετα¬ 
βλητό Κόστος των απωλειών. Σε κάθε περίπτωση, το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας της Μονάδας στο εικο¬ 
νικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ (98 Μ\Λ/Η * 20,408 €/Μ\Λ/Η = 2000 €) πρέπει να είναι ίσο 
με το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας της Μονάδας στο μετρητή ενέργειας, όπως υπολογίστηκε παραπάνω. 



ΣΧΗΜΑ 16: Μεταβλητό Κόστος μονάδας στο μετρητή και στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέρ¬ 
γειας του ΗΕΠ 


5.1.4.3 Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Μονάδων 

Η χαμηλότερη τιμή του Μεταβλητού Κόστους στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ από τις 
τιμές που αντιστοιχούν στα 10 επίπεδα καθαρής παραγωγής (στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλω¬ 
ση Θερμότητας της μονάδας) ισούται με το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος (Μίηίιπυηι \/3Π30Ιθ θοεΐ, Μ\/θ), 

^ΜΤΐΐη 

υ , το οποίο χρησιμοποιείται στον έλεγχο εγκυρότητας των προσφορών έγχυσης για τις θερμικές μο¬ 
νάδες παραγωγής (δες τη σχετική παράγραφο στο τέλος του παρόντος Κεφαλαίου). 


5.1.5 Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας Θερμικών Μονάδων 

Η Ο (Ρ ) 

Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας μίας θερμικής μονάδας, υ ' υ , εκφράζεται σε €/ό, και υπολογίζεται 
στα 10 επίπεδα καθαρής παραγωγής για τα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας ως ε¬ 
ξής: 


ΗΟ υ (Ρ υ ) = β υ (Ρ υ )·Ρ υ 


(10) 
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Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας μίας θερμικής μονάδας, 
δευτέρου βαθμού, ως εξής: 


ΗΟΛΡα) 


, προσεγγίζεται από ένα πολυώνυμο 


ΗΟ υ (Ρ υ ) = α' + β'.Ρ υ+ γ'.Ρ υ 2 


( 11 ) 


Το επόμενο σχήμα δείχνει μία χαρακτηριστική καμπύλη Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας για μία θερμική 
μονάδα παραγωγής. 


ΗΟ υ (Ρ υ ) [ΕυΓο] 



ΣΧΗΜΑ 17: Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας θερμικής μονάδας υ 


5.1.5.1 Κόστος Χωρίς Φορτίο 


Το Κόστος Χωρίς Φορτίο (Νο ίοθά θοεΐ) μιας μονάδας υ, υ , εκφράζεται σε €/Τι και είναι το υποθετι¬ 
κό Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας σε μηδενική ισχύ εξόδου. Το Κόστος Χωρίς Φορτίο δεν μπορεί να μετρηθεί 
διότι οι θερμικές μονάδες δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε συνθήκες μηδενικής ισχύος εξόδου. Το Ν 1_θ 
μπορεί να προσδιορισθεί προσεγγιστικά ως το σημείο τομής της προέκτασης της καμπύλης του Ωριαίου 
Κόστους Λειτουργίας με τον κάθετο άξονα, όπως δείχνει το παραπάνω ΣΧΗΜΑ 17. Το Νίθ μπορεί να 
προσδιοριστεί μαθηματικά ως ο σταθερός συντελεστής α' του πολυωνύμου δευτέρου βαθμού με το ο¬ 


ποίο προσεγγίζεται η καμπύλη Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας, 


ΗΟΛΡ) 


, στην εξίσωση (11). 


Το Κόστος Χωρίς Φορτίο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Κωδίκων δε χρησιμοποιείται από τον 
ΛΑΓΗΕ. 
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5.1.5.2 Κόστος Ελάχιστου Φορτίου 

Το Κόστος Ελάχιστου Φορτίου (Μίηίητυιη Εοοά θοεΐ) μιας μονάδας υ, υ , είναι το Ωριαίο Κόστος Λει- 
τουργίας στο τεχνικό ελάχιστο της μονάδας, όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 17. Αντίθετα προς το Κόστος Χω¬ 
ρίς Φορτίο, το οποίο είναι θεωρητικό και μπορεί να προσδιορισθεί μόνο προσεγγιστικά, το Κόστος Ελά¬ 
χιστου Φορτίου μιας μονάδας υ, υ , είναι πλήρως μετρήσιμο και καθορίζεται από την Ειδική Κατα¬ 
νάλωση Θερμότητας της μονάδας στο τεχνικό ελάχιστο, ως εξής: 


ΜΙΟ υ =ΗΟ υ (ΡΓ) = Ο υ (ΡΓ)·ΡΓ 


( 12 ) 


Το Κόστος Ελάχιστου Φορτίου σύμφωνα με τις ισχόουσες διατάξεις του ΚΣΗΕ δε χρησιμοποιείται από το 
ΛΑΓΗΕ. 


5.1.6 Διαφορικό Κόστος Θερμικών Μονάδων 


5.1.6.1 Ορισμός Διαφορικού Κόστους Θερμικών Μονάδων 

ΙΟ (Ρ ) ρ 

Το Διαφορικό Κόστος υ ' μίας θερμικής μονάδας υ σε δεδομένο επίπεδο καθαρής παραγωγής υ 

είναι η πρώτη παράγωγος του Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας στο συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής. Ε¬ 
φόσον το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας μίας θερμικής μονάδας προσεγγίζεται από ένα πολυώνυμο δευτέ¬ 
ρου βαθμού, το Διαφορικό Κόστος της θερμικής μονάδας αποδίδεται από μία γραμμική συνάρτηση ως 
προς το επίπεδο παραγωγής της μονάδας, ως εξής: 


Ι0ΛΡ„) = 


όΗΟ υ (Ρ υ )_ό(α' + β'Ρ υ+ χ'Ρ υ 2 ) 


άΡ.. 


ο ΙΡ. 


= β' + 2/Ρ υ 


(13) 


Ωστόσο, επειδή η χρήση βηματικών συναρτήσεων στους αλγορίθμους γραμμικού προγραμματισμού 
προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, γίνεται προσέγγιση του διαφορικού κόστους από μία βηματική 
συνάρτηση. 

Για να ορισθεί αυτή η βηματική συνάρτηση κατ'αρχήν γίνεται προσέγγιση της καμπύλης Ωριαίου Κό- 

ΗΟ (ρ ) 

στους Λειτουργίας, υ , με μια κλιμακωτή γραμμική συνάρτηση, εκτελώντας γραμμική παρεμβολή 

μεταξύ των επιπέδων καθαρής παραγωγής στα οποία ορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας. Η προ¬ 
σέγγιση αυτή απεικονίζεται στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 18 με την κόκκινη γραμμή. 
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ΗΟ υ (Ρ υ ) [Ευη>\ 



ΣΧΗΜΑ 18: Κλιμακωτή γραμμική προσέγγιση της καμπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας 


Λαμβάνοντας την πρώτη παράγωγο της κλιμακωτής γραμμικής προσέγγισης της καμπύλης Ωριαίου Κό¬ 
στους Λειτουργίας, ορίζεται το αντίστοιχο Διαφορικό Κόστος ως μία βηματική συνάρτηση, όπου κάθε 
βήμα είναι η κλίση της γραμμής στο αντίστοιχο τμήμα της κλιμακωτής γραμμικής προσέγγισης της κα¬ 
μπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5. Η βηματική συνάρτηση που προκύ¬ 
πτει (με μαύρο χρώμα) είναι προσέγγιση της πραγματικής γραμμικής συνάρτησης διαφορικού κόστους 

ΙΟ ν (Ρ ) 

της μονάδας, που φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 19 με γαλάζιο χρώμα, “ ν υ '. Το πρώτο βήμα επεκτείνεται 
έως την μηδενική ισχύ παραγωγής. 
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ΙΟ υ (Ρ,) [Ευτο/Μ\ΑΊ ί\ 



ΣΧΗΜΑ 19: Χαρακτηριστική καμπύλη Διαφορικού Κόστους θερμικής μονάδας υ 


Το διαφορικό κόστος σε κάθε βήμα της καμπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας υπολογίζεται ως εξής: 


ΌΛΡι) = 


ΗΟ υ (Ρ Μ )-ΗΟ α {Ρ,) 


, / = 1 , 2,...,9 


/+1 


(14) 


5.1.6.2 Χρήση Διαφορικού Κόστους Θερμικών Μονάδων 

Το Διαφορικό Κόστος των θερμικών μονάδων δεν χρησιμοποιείται κατά τη μεθοδολογία επίλυσης του 
προβλήματος ΗΕΠ. Η επίλυση της αγοράς γίνεται με τις προσφορές έγχυσης των μονάδων παραγωγής. 
Ωστόσο, το διαφορικό κόστος των Κατανεμόμενων Μονάδων σύμφωνα με το Άρθρο 56 του ΚΣΗΕ χρησι¬ 
μοποιείται από τον ΛΑΓΗΕ για τον έλεγχο ενεργοποίησης των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του 
Συστήματος. 

Στην περίπτωση ενεργοποίησης Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος κατά την εφαρ¬ 
μογή του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ κατά το Άρθρο 55 του ΚΣΗΕ, ο ΛΑΓΗΕ επαναλαμβάνει την επίλυση 
του ΗΕΠ χρησιμοποιώντας το Διαφορικό Κόστος των Κατανεμόμενων Μονάδων αντί των αντίστοιχων 
Προσφορών Έγχυσης και διαπιστώνει εάν ενεργοποιούνται οι Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς του 
Συστήματος κατά την επίλυση αυτή. 
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Συγκεκριμένα για τις θερμικές Κατανεμόμενες Μονάδες χρησιμοποιείται το Διαφορικό Κόστος ενώ για τις 
αντίστοιχες υδροηλεκτρικές χρησιμοποιείται ως Διαφορικό Κόστος η τιμή του Μεταβλητού Κόστους, ό¬ 
πως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 44 παράγραφος 5 του ΚΣΗΕ, διότι στην περίπτωση που το Μεταβλητό Κό¬ 
στος έχει σταθερά τιμή ισούται με το Διαφορικό Κόστος. 

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ενώ ενεργοποιούνται οι Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς του 
Συστήματος κατά την εφαρμογή του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ με βάση τις Προσφορές Έγχυσης, δεν 
ενεργοποιούνται κατά την εφαρμογή του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ με βάση το Διαφορικό Κόστος των 
Κατανεμόμενων Μονάδων, συντρέχει περίπτωση οικονομικής ενεργοποίησης Διαζωνικών Περιορισμών 
Μεταφοράς του Συστήματος, και ο ΛΑΓΗΕ ενημερώνει σχετικά τη ΡΑΕ. 


5.1.7 Παράδειγμα υπολογισμού κόστους θερμικής μονάδας 


5.1.7.1 Καταχωρημένα και Τεχνικό οικονομικά στοιχεία μονάδας 

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία μονάδα παραγωγής με τεχνικό ελάχιστο 65 Μ \Ν και μέγιστη καθαρή πα¬ 
ραγωγή 200 Μ\Λ/, η οποία έχει τα Καταχωρημένα Στοιχεία και Τεχνικοοικονομικά Στοιχεία που φαίνονται 
στον ακόλουθο πίνακα. Υποθέτουμε ότι η μονάδα χρησιμοποιεί ένα καύσιμο: 


ΠΙΝ. 14: Καταχωρημένα και Τεχνικοοικονομικά στοιχεία μονάδας άρθρων 262 ΚΔΣ και 44 ΚΣΗΕ 


Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας 

Η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας (σε ΰ1/Μ\Λ/Η) για το διά¬ 
στημα μεταξύ της τεχνικά ελάχιστης παραγωγής και της μέ- 
γιστης συνεχούς ικανότητας καθορίζεται σε δέκα (10) επί¬ 
πεδα καθαρής ισχύος (σε Μ\Ν), δύο από τα οποία είναι τα 
άκρα του ως άνω διαστήματος. Τα εν λόγω σημεία επιλέγο- 
νται έτσι ώστε να προσεγγίζεται καλύτερα η τεχνική καμπύ¬ 
λη ειδικής κατανάλωσης 

Επίπεδο Καθαρής 

Ισχύος [Μ\Λ/] 

Ειδική Κατανάλωση 

Θερμότητας [Θϋ/Μ\Λ/Ιι] 

65 

0,11358 

80 

0,11114 

95 

0,10963 

110 

0,10866 

125 

0,10805 

140 

0,10767 

155 

0,10747 

170 

0,10739 

185 

0,10740 

200 

0,10749 

Κόστος καυσίμου [€/μονάδα ποσοτικής μέτρησης] 

19,2544 

Κατώτερη θερμογόνος δύναμη καυσίμου καυσίμου 
[(3.1/μονάδα ποσοτικής μέτρησης] 

0,04225 

Μέσο Ειδικό κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου 
(για όλα τα επίπεδα καθαρής ισχύος της συνάρτησης 
Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας) [€/Μ\Λ/Η] 

0,00726 

Μέσο Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης 
λόγω λειτουργίας, εκτός δαπανών συντήρησης παγίου 

0,00623 
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χαρακτήρα (για όλα τα επίπεδα καθαρής ισχύος της 
συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας) 
[€/Μ\Λ/ή] 


Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρα¬ 
κα. (για όλα τα επίπεδα καθαρής ισχύος της συνάρτη¬ 
σης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας) [€/Μ\Λ/Ιι] 

2,0 


5.1.7.2 Υπολογιζόμενοι μεγέθη από Καταχωρημένα και Τεχνικοοικονομικά στοιχεία 

Η βηματική συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας μιας Μονάδας υ μετατρέπεται στη βηματική 

συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυσίμου, ^ Ρυ ' [€/Μ\Λ/Η] εφαρμόζοντας τη σχέση (4), τα βήματα 
της οποίας φαίνονται στον ΠΙΝ. 15 παρακάτω. 


ΠΙΝ. 15: Βηματική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυσίμου της μονάδας 


Βηματική Συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυ- 

Επίπεδο Καθαρής 

Μεταβλητό Κόστος 

σίμου 

Παραγωγής [ΜΝΛ/Η] 

Καυσίμου [€/Μ\Λ/Ιτ] 


65 

51,761 

Ορίζεται στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής 
(σε Μ\Α/Η) στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλω- 

80 

50,649 

95 

49,961 

ση Θερμότητας. 

110 

49,519 


125 

49,241 


140 

49,068 


155 

48,977 


170 

48,94 


185 

48,945 


200 

48,986 


Στη συνέχεια, υπολογίζεται η βηματική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους της μονάδας εφαρμόζοντας τη 
σχέση (5), τα βήματα της οποίας φαίνονται στον ΠΙΝ. 16. 


ΠΙΝ. 16: Βηματική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους της μονάδας 


Βηματική Συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους 

Επίπεδο Καθαρής 

Μεταβλητό Κόστος 


Παραγωγής [ΜΝΛ/Η] 

[€/Μ\Λ/ή] 


65 

53,774 

Ορίζεται στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής 
(σε Μ\Νό) στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλω- 
ση Θερμότητας. 

80 

52,662 

95 

51,974 
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Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας, υ ' υ ' , υπολογίζεται εφαρμόζοντας τη σχέση (10) και αποτυπώνεται 
στον παρακάτω ΠΙΝ. 17. 


ΠΙΝ. 17: Βηματική συνάρτηση Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας της μονάδας 


Βηματική Συνάρτηση Ωριαίου Κόστους Λειτουρ- 

Επίπεδο Καθαρής 

Ωριαίο Κόστος Λειτουργί- 

γιας 

Παραγωγής [Μ\Λ/Τι] 

ας [€/Η] 


65 

3.495,31 


80 

4.212,96 

Ορίζεται στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής 
(σε Μ\Α/) στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση 

95 

4.937,53 

Θερμότητας. 

110 

5.668,52 


125 

6.406,75 


140 

7.151,34 


155 

7.903,45 


170 

8.662,01 


185 

9.427,23 


200 

10.199,8 


Το Διαφορικό Κόστος της Μονάδας υπολογίζεται από τη σχέση (13), αποτελείται από 9 βήματα, και δίνε¬ 
ται στον ΠΙΝ. 18. Αν προεκταθεί το πρώτο βήμα της παραπάνω βηματικής συνάρτησης προς τα αριστερά, 
ώστε να φτάσει στον κάθετο άξονα (Ρ=0), και θεωρήσουμε ότι η προέκταση αυτή ορίζει ένα βήμα της 
βηματικής συνάρτησης, τότε προκύπτει η δεκαβάθμια συνάρτηση Διαφορικού Κόστους της Μονάδας 
ρ η13Χ - 200Μ\Α/Μ 

απο 0 εως , που φαίνεται στο παρακατω ΣΧΗΜΑ 20: 


ΠΙΝ. 18: Βηματική συνάρτηση Διαφορικού Κόστους λειτουργίας της μονάδας 


Βηματική Συνάρτηση Διαφορικού Κόστους 

Επίπεδο Καθαρής 

Διαφορικό Κόστος 


Παραγωγής [Μ\Λ/Τι] 

[€/Μ\Λ/Η] 


65 

47,843 





























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1257 


Το διάστημα μεταξύ του τεχνικού ελάχιστου έως τη 

80 

48,305 

μένιστη συνεχή ικανότητα αποτελείται από εννέα (9) 
βήματα. 

95 

48,733 

110 

49,215 


125 

49,639 


140 

50,141 


155 

50,571 


170 

51,015 


185 

51,505 


200 

- 



ΣΧΗΜΑ 20: Συνάρτηση Διαφορικού Κόστους της μονάδας από 0 έως Ρ„, αχ 
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5.2 Υδροηλεκτρικές Μονάδες 


Το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος των υδροηλεκτρικών μονάδων στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ε¬ 
νέργειας ΗΕΠ ισούται με μία σταθερή και ενιαία ανά Υδροηλεκτρικές Μονάδες υπο λειτουργική αλληλε¬ 
ξάρτηση τιμή σε €/Μ\Λ/Γ>. Η τιμή αυτή υπολογίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς, δυνάμει του Άρθρου 
44, παρ. 5 του ΚΣΗΕ, ημερησίως, βάσει μεθοδολογίας που καθορίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς και 
εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ. Η μεθοδολογία αποσκοπεί στον υπολογισμό της αξίας χρήσης των υδά¬ 
τινων πόρων, όπως αυτή αντανακλάται από την εξοικονόμηση του μεταβλητού κόστους του θερμικού 
συστήματος παραγωγής. 

Έως την έγκριση από τη ΡΑΕ της προαναφερθείσας μεθοδολογίας, το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος των 
υδροηλεκτρικών μονάδων στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ ισούται με μία σταθερή 
και ενιαία τιμή €/Μ\Λ/Γι, ανά σύνολο υδροηλεκτρικών μονάδων που τελούν σε λειτουργική αλληλεξάρτη¬ 
ση, όπως αυτή έχει καθοριστεί με σχετική απόφαση της ΡΑΕ και ισχύει. 


5.3 Έλεγχος Εγκυρότητας Προσφοράς Έγχυσης 

Οι λεπτομέρειες του ελέγχου εγκυρότητας των προσφορών έγχυσης που υποβάλλονται στον Ημερήσιο 
Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος Εγχειριδίου. Εδώ, πε- 
ριγράφονται λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο εγκυρότητας των προσφορών έγχυσης μίας μονάδας 
όσον αφορά τη σύγκρισή τους με το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της μονάδας. 


5.3.1 Έλεγχος εγκυρότητας προσφορών έγχυσης θερμικών μονάδων 

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του ΚΣΗΕ, για μια θερμική μονάδα η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμα¬ 
κωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη της Ελάχιστης Διοικητικά 
Οριζόμενης Τιμής (Άρθρο 71, §4 του ΚΣΗΕ). Η ελάχιστη Διοικητικά Οριζόμενη τιμή ισούται με το Ελάχιστο 
Μεταβλητό Κόστος της μονάδας στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ, όπως αυτό ι¬ 
σχύει για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η ΠροσφοράΈγχυσης. 

Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 25, §1 του ΚΣΗΕ, ειδικά για την πρώτη βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτη¬ 
σης Προσφοράς Έγχυσης της θερμικής μονάδας, στην οποία αντιστοιχεί χαμηλότερη τιμή ενέργειας με¬ 
ταξύ όλων των βαθμιδών της ίδιας συνάρτησης, η προσφερόμενη τιμή ενέργειας επιτρέπεται να είναι 
χαμηλότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της μονάδας. Για μία Περίοδο Κατανομής, η ποσότητα 
ενέργειας η οποία περιλαμβάνεται στην πρώτη αυτή βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης δεν επιτρέπε¬ 
ται να είναι υψηλότερη από το 30% της συνολικής ποσότητας ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης. 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το Άρθρο 25, §2 του ΚΣΗΕ, η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας 
κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας του συνόλου των βαθμιδών της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς 
Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της μονάδας, όπως το 
όριο αυτό ισχύει για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η κλιμακωτή συνάρτηση της Προ¬ 
σφοράς Έγχυσης. 

Επομένως, η ΠροσφοράΈγχυσης της Μονάδας υ για την Περίοδο Κατανομής ΐ μπορεί να έχει τη μορφή 
του επόμενου σχήματος (κόκκινη γραμμή), με τους παρακάτω περιορισμούς: 

Α) Η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας του συνόλου των 
βαθμιδών της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν είναι μικρότερη από το Ελάχιστο 

^>ίΤΉΠ 

Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας, υ (Άρθρο 25, §2 του ΚΣΗΕ): 
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η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας της 
Μονάδας υ για την Περίοδο Κατανομής!, σε [€/Μ\Λ/Ιι] 

η τιμή ενέργειας της ί βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης της 
Μονάδας υ για την Περίοδο Κατανομής!, σε [€/Μ\Λ/Η] 

η ποσότητα ενέργειας της βαθμίδας ί της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυ¬ 
σης της Μονάδας υ για την Περίοδο Κατανομής!, σε [Μ\Λ/Η] 

η συνολική ποσότητα ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης της Μονάδας υ, σε [ΜΝΛ/Η]. 
Ταυτίζεται με τη δηλωμένη καθαρή διαθέσιμη ισχύ της Μονάδας υ για μία ώρα λει¬ 
τουργίας. 


Β) Η τιμή ενέργειας που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα ί της κλιμακωτής συνάρτησης Προ¬ 
σφοράς Έγχυσης της Μονάδας υ για την Περίοδο Κατανομής ί πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση 
της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας, ΈΑΡ (Άρθρο 24, §3 του ΚΣΗΕ 
και Άρθρο 71, §1). 


ίυί , για κάθε ί = 1, 10 (16) 

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο ΣΧΗΜΑ 21 για μία θερμική μονάδα, όπου με κόκκινη γραμμή φαίνεται 
η προσφορά έγχυσης, με πράσινη διακεκκομένη γραμμή το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της μονάδας, με 
μαύρη γραμμή το Διαφορικό Κόστος της μονάδας, και με χοντρή κόκκινη γραμμή η σταθμισμένη με τις 
ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας του συνόλου των βαθμιδών της κλιμακωτής 
συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης. 

Επομένως, εφόσον το πρώτο βήμα της προσφοράς έγχυσης δεν ξεπερνά το 30% της μέγιστης διαθεσιμό¬ 
τητας της μονάδας σε μία Περίοδο Κατανομής, η τιμή ενέργειας της πρώτης βαθμίδας της προσφοράς 
έγχυσης (προσαρμοσμένης με τις απώλειες), μπορεί να είναι χαμηλότερη από το Ελάχιστο Μεταβλητό 
Κόστος της μονάδας. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε μια προσφορά έγχυσης θερμικής μονάδας: 

I. Οι ποσότητες (ΜΝΛ/Η) της προσφοράς έγχυσης της μονάδας αναφέρονται στο μετρητή της μονά¬ 
δας. 

II. Οι τιμές (€/Μ\Λ/Η) της προσφοράς έγχυσης και το Μεταβλητό Κόστος της μονάδας αναφέρονται 
στο νοητό σημείο εκκαθάρισης της αγοράς «ιη3ΐ1<6ί ροίπΐ», όπου γίνεται η εξίσωση της παραγό- 
μενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια. 

Δηλαδή, για τους σκοπούς του ελέγχου εγκυρότητας, το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της μονάδας ανά¬ 
γεται στο σημείο εκκαθάρισης της αγοράς (εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ) (δες 
σχέση (6)), ώστε να υπάρχει το ίδιο σημείο αναφοράς με τις τιμές ενέργειας της προσφοράς έγχυσης. 
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[Ευτο / Μ\Α/ή] 



ΣΧΗΜΑ 21: Έλεγχος εγκυρότητας προσφοράς έγχυσης θερμικής μονάδας 


5.3.2 Έλεγχος εγκυρότητας προσφορών έγχυσης ΥΗΣ 

Για τις Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται για Υδροηλεκτρική Μονάδα, περιλαμβανομένων των Υ¬ 
δροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης που βρίσκονται σε λειτουργία παραγωγής, η τιμή ενέργειας κάθε 
βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του Ελά¬ 
χιστου Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας, όπως αυτό προσδιορίζεται στην §5.2 του παρόντος Κεφαλαί¬ 
ου. 

Οι υδροηλεκρικές μονάδες δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση του κανόνα του 30% που ισχύει για τις 
θερμικές μονάδες και αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο. 

Στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 22 απεικονίζεται ένα παράδειγμα προσφοράς έγχυσης για Υδροηλεκτρική Μονά¬ 
δα (με κόκκινο χρώμα), καθώς και το Μεταβλητό Κόστος της μονάδας (με χοντρή πράσινη γραμμή): 
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ΣΧΗΜΑ 22:Έλεγχος εγκυρότητας προσφοράς έγχυσης υδροηλεκτρικής μονάδας 
5.3.3 Παράδειγμα Προσφοράς Έγχυσης μονάδας 

Αναφερόμενοι στο παράδειγμα θερμικής μονάδας που αναφέρεται σε προηγούμενη παράγραφο του 
παρόντος Κεφαλαίου, μία Προσφορά Έγχυσης της Μονάδας αυτής στον ΗΕΠ θα μπορούσε να είναι αυτή 
που φαίνεται στον ΠΙΝ. 19 και αποδίδεται γραφικά με την κόκκινη γραμμή στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 23, 
παίρνοντας υπόψη τα αναμενόμενα κέρδη της, την απόσβεση του κεφαλαίου κατασκευής της μονάδας, 
κτλ. 

ΠΙΝ. 19: Προσφορά'Εγχυσηςτης μονάδας 


Προσφορά'Εγχυσης (10 βήματα) 

Ενέργεια που εγχέει στο Σύ¬ 
στημα [ΜΝΛ/Η] 

Διαφορικό Κόστος λει¬ 
τουργίας [€/Μ\Λ/ό] 


60 

22,5 


70 

55,0 


90 

61,0 


120 

66,0 


140 

67,0 


150 

67,5 


170 

68,0 


180 

68,5 


190 

69,0 


200 

69,5 
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ΣΧΗΜΑ 23: Παράδειγμα Προσφοράς Έγχυσης Θερμικής Μονάδας 
5.4 Κόστος Εκκίνησης και Κόστος Αποσυγχρονισμού Θερμικών Μονάδων 
5.4.1 Κύκλος λειτουργίας μονάδας 

Ο τυπικός κύκλος λειτουργίας μιας μονάδας περιλαμβάνει τις παρακάτω καταστάσεις: 

Κατάσταση λειτουργίας: Ορίζεται από τη χρονική στιγμή έναυσης της μονάδας έως τη χρονική στιγμή 
του αποσυγχρονισμού της μονάδας από το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Κατάσταση κράτησης ή αναμονής: Ορίζεται από τη χρονική στιγμή του αποσυγχρονισμού της μονάδας 
από το ηλεκτρικό δίκτυο έως τη χρονική στιγμή της επόμενης έναυσης της μονάδας. 

Η κατάσταση λειτουργίας περιλαμβάνει τις παρακάτω διακριτές περιόδους: 

- Την περίοδο προετοιμασίας συγχρονισμού, η οποία ορίζεται από τη χρονική στιγμή έναυσης της 
μονάδας έως και το συγχρονισμό της μονάδας. Η μονάδα κατά την περίοδο προετοιμασίας συγ¬ 
χρονισμού καταναλώνει καύσιμο ή μίγμα καυσίμων έτσι ώστε να επιτύχει τις κατάλληλες συνθή¬ 
κες πίεσης και θερμοκρασίας που απαιτούνται για την έναρξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Κατά την περίοδο προετοιμασίας συγχρονισμού η μονάδα δεν εγχέει ενέργεια στο σύστημα. 

- Την περίοδο παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο, η οποία ορίζεται από το συγχρονισμό της μονά¬ 
δας με το ηλεκτρικό δίκτυο έως ότου η μονάδα φτάσει το τεχνικό της ελάχιστο. Κατά τη μεθοδο¬ 
λογία επίλυσης του ΗΕΠ, του προγράμματος Κατανομής και της μεθοδολογίας υπολογισμού της 
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Οριακής Τιμής Αποκλίσεων (ΟΤΑ), γίνεται η παραδοχή ότι η μονάδα παραμένει στο φορτίο συγ¬ 
χρονισμού (όπως αυτό υποβάλλεται στην Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων από τον παραγω¬ 
γό) καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής. 

- Την περίοδο κανονικής λειτουργίας, η οποία ορίζεται από το τέλος της περιόδου παραμονής της 
μονάδας στο ενδιάμεσο φορτίο έως τη χρονική στιγμή που η μονάδα βρίσκεται στο τεχνικό της 
ελάχιστο για αποσυγχρονισμό. Κατά την περίοδο αυτή, η φόρτιση της μονάδας γίνεται μεταξύ 
του τεχνικού της ελάχιστου και της μέγιστης διαθεσιμότητάς της, (όπως αυτά δηλώνονται από 
τον παραγωγό), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΔΣ. 

- Την περίοδο αποσυγχρονισμού, η οποία ορίζεται από τη χρονική στιγμή που η μονάδα βρίσκεται 
στο τεχνικό της ελάχιστο για αποσυγχρονισμό έως τον αποσυγχρονισμό της από το ηλεκτρικό δί¬ 
κτυο. Κατά τη μεθοδολογία επίλυσης του ΗΕΠ, του προγράμματος Κατανομής και της μεθοδολο¬ 
γίας υπολογισμού της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων (ΟΤΑ), γίνεται η παραδοχή ότι η μονάδα κατε¬ 
βαίνει από το ελάχιστο φορτίο στο μηδέν με γραμμική μείωση της καθαρής παραγωγής της. 

Ο χρόνος της περιόδου προετοιμασίας συγχρονισμού (5γηΤίιτΐθ) και ο χρόνος της περιόδου παραμονής 
στο ενδιάμεσο φορτίο (δοΒΚΤίιτίθ), εξαρτώνται από την κατάσταση της μονάδας κατά τη χρονική στιγμή 
της έναυσης. Συγκεκριμένα, η κατάσταση της μονάδας ορίζεται σε θερμή, ενδιάμεση και ψυχρή, ανάλογα 
με το χρονικό διάστημα που η μονάδα βρισκόταν σε κατάσταση κράτησης. 

Ο χρόνος αποσυγχρονισμού (ϋθ5γηΤιτΐθ) είναι σταθερός (σύμφωνα με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστι¬ 
κά της μονάδας). 

Ως χρόνος λειτουργίας (όταν Χυρ = 1) ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η μονάδα βρίσκεται 
σε κατάσταση λειτουργίας. 

Ως χρόνος κράτησης ή αναμονής (όταν Χυρ = 0) ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η μονάδα 
βρίσκεται σε κατάσταση κράτησης ή αναμονής. 

Οι παραπάνω χρόνοι απεικονίζονται στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 24. 



ΣΧΗΜΑ 24: Χρόνοι κύκλου λειτουργίας μονάδας 
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Μία μονάδα πρέπει να παραμείνει σε κατάσταση κράτησης ή αναμονής για έναν Ελάχιστο Χρόνο Κράτη¬ 
σης ή αναμονής (Μίηίιπυιτι ϋοννπ Τιιτιθ, Μίηϋη), και σε κατάσταση λειτουργίας για ένα Ελάχιστο Χρόνο 
Λειτουργίας (Μίπίιπυιη ΙΙρ Τιιτιθ, ΜίηΙΙρ). Οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται κατά τη μεθοδολογία επί¬ 
λυσης του ΗΕΠ, του προγράμματος Κατανομής και της μεθοδολογίας υπολογισμού της Οριακής Τιμής 
Αποκλίσεων (ΟΤΑ). 


5.4.2 Κόστος Εκκίνησης και Κόστος Αποσυγχρονισμού 

Σύμφωνα με το Άρθρο 55 παράγραφος 2.Β.(3) του ΚΣΗΕ κατά την μεθοδολογία επίλυσης του ΗΕΠ, στο 
συνολικό κόστος παραγωγής λαμβάνεται υπόφη το ενδεχόμενο κόστος αποσυγχρονισμού μονάδας 
που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ, το οποίο λαμβάνεται ίσο με το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης από ενδιάμεση 
κατάσταση κράτησης ή αναμονής. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται έτσι ώστε μονάδες με χαμηλό κόστος 
λειτουργίας και υψηλό κόστος εκκίνησης να έχουν την δυνατότητα ένταξης στον ΗΕΠ σύμφωνα με την 
αντίστοιχη προσφορά έγχυσης, τα καταχωρημένα χαρακτηριστικά τους και την αντίστοιχη δήλωση τε- 
χνοοικονομικών στοιχείων. 

Με αυτή τη ρύθμιση κάθε παραγωγός αναλαμβάνει το κόστος εκκίνησης από ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή 
κατάσταση αναμονής της μονάδας του για ένταξη στο σύστημα και αποζημιώνεται σε περίπτωση πραγ¬ 
ματικού αποσυγχρονισμού μετά από Εντολή Κατανομής με το ποσό που αντιστοιχεί στο «Ειδικό Κόστος 
Εκκίνησης, το οποίο καθορίζεται ως το συνολικό κόστος εκκίνησης της μονάδας έως την τεχνικά ελάχιστη 
παραγωγή για έναρξη από μη συγχρονισμένη ενδιάμεση κατάσταση αναμονής» σύμφωνα με το Άρθρο 
44, παράγραφος 1 πίνακας Γτου ΚΣΗΕ. 

Η αποζημίωση στην περίπτωση αποσυγχρονισμού αφορά την κάλυψη του κόστους της επόμενης πραγ¬ 
ματικής εκκίνησης και επειδή είναι άγνωστο εάν η εκκίνηση θα είναι από ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κα¬ 
τάσταση αναμονής για το λόγο αυτό η αποζημίωση συμβατικά γίνεται από ενδιάμεση κατάσταση αναμο¬ 
νής. 

Κάθε παραγωγός έχει την υποχρέωση να δηλώνει σύμφωνα με το Άρθρο 44, παράγραφος 1 πίνακας Γ. 
του ΚΣΗΕ το «Ειδικό Κόστος Εκκίνησης, το οποίο καθορίζεται ως το συνολικό κόστος εκκίνησης της μονά¬ 
δας έως την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή για έναρξη από μη συγχρονισμένη ενδιάμεση κατάσταση ανα¬ 
μονής» στην αντίστοιχη δήλωση τεχνοοικονομικών στοιχείων. 

Ο παραγωγός κατά τον υπολογισμό του Ειδικού Κόστους Εκκίνησης λαμβάνει υπόψη: 

1. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τροφοδότηση των βοηθητικών της μονάδας, 

2. Το κόστος των καυσίμων λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική τους ποσοστιαία συμμετοχή στο 
μίγμα ανά επίπεδο παραγωγής και το κόστος τυχόν βελτιωτικών καύσης, και 

3. Το κόστος επεξεργασίας νερού. 

Τα παραπάνω κόστη αφορούν αποκλειστικά κόστη που επωμίζεται ο παραγωγός κατά τον χρόνο της πε¬ 
ριόδου προετοιμασίας συγχρονισμού (5γηΤίιηθ) και τον χρόνο της περιόδου παραμονής στο ενδιάμεσο 
φορτίο (δοθΚΤίιπθ). 

Τέλος ο παραγωγός υποχρεούται να διατηρεί αναλυτικό υπολογισμό του Ειδικού Κόστους Εκκίνησης από 
ενδιάμεση κατάσταση αναμονής κάθε φορά που το δηλώνει στον ΛΑΓΗΕ, ο οποίος θα τίθεται στην διά¬ 
θεση της ΡΑΕ σε περίπτωση ελέγχου εκ μέρους της. 
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Το κόστος αποσυγχρονισμού χρησιμοποιείται κατά τη μεθοδολογία επίλυσης του ΗΕΠ του Προγράμμα¬ 
τος Κατανομής και της μεθοδολογίας υπολογισμού της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων, όπως ορίζεται σχετι¬ 
κά στους Κώδικες. 

Κατά την υποβολή της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα λειτουργίας 
της αγοράς, ο παραγωγός πρέπει να συμπληρώσει μηδενική τιμή για τα Ειδικά Κόστη Εκκίνησης από 
θερμή, ενδιάμεση και ψυχρή κατάσταση, και κόστος αποσυγχρονισμού ίσο με το πραγματικό ειδικό κό¬ 
στος εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΗΕΠ 


1.1 Εισαγωγή 

Στο Παράρτημα αυτό περιγράφεται η μαθηματική διατύπωση και ο μηχανισμός επίλυσης που χρησιμο¬ 
ποιείται για την επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). Το πρόβλημα αυτό είναι 
ένα πρόβλημα ένταξης μονάδων παραγωγής (Μεικτού Ακέραιου Προγραμματισμού) ή «ΙΙηίΐ 
Θοιπιηίΐιηθηΐ» (ΙΙΘ). Εφεξής, το μοντέλο επίλυσης του προβλήματος αυτού θα αναφέρεται ως «μοντέλο 

υο>. 


1.2 Λειτουργική Περιγραφή Επίλυσης του ΗΕΠ 

Η λειτουργία Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) που επιλύεται ως πρόβλημα ένταξης μο¬ 
νάδων παραγωγής, μεγιστοποιεί το κοινωνικό πλεόνασμα, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 55, παρ. 2 του 
ΚΣΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης και τις τιμολογούμενες δηλώσεις 
φορτίου, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί μία σειρά από περιορισμούς. Τα αποτελέσματα του ΗΕΠ περιλαμ¬ 
βάνουν όχι μόνο τα προγράμματα παραγωγής και φορτίου, αλλά και τα προγράμματα εφεδρειών των 
μονάδων καθώς επίσης και τις τιμές εκκαθάρισης του ΗΕΠ. 


1.2.1 Λειτουργία Ανάλυσης 

Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Βασίζεται σε μία ανεξάρτητη εφαρμογή και επιτρέπει στο Λειτουργό της 
Αγοράς να εισάγει ένα σενάριο λειτουργίας ή να ανακαλέσει ένα σενάριο Ημερήσιου Προγραμματισμού. 
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται επίσης και για τον έλεγχο ενεργοποίησης των Διαζωνικών Περιορι¬ 
σμών Μεταφοράς του συστήματος, όπως αναλύεται στο Άρθρο 56 του ΚΣΗΕ. 


1.2.2 Μοντέλα Επίλυσης Αγοράς 
1.2.2.1 Οντότητες 

Οι οντότητες περιλαμβάνουν όλα τα φυσικά και μη φυσικά πάγια στοιχεία. Αποτελούνται από όλες τις 
μονάδες παραγωγής, τα φυσικά φορτία, τα πάγια άντλησης και τα διασυνοριακά σημεία σύνδεσης. 

Οι τιμολογούμενες και οι μη τιμολογούμενες προσφορές από τους παραγωγούς ανήκουν σε μία φυσική 
οντότητα, η οποία εκπροσωπεί τα πάγια παραγωγής (μονάδα ή σταθμός). Μία και μόνο μία τιμολογού¬ 
μενη προσφορά και μία και μόνο μία μη τιμολογούμενη προσφορά μπορούν να δοθούν από μία τέτοια 
οντότητα. 
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Οι τιμολογούμενες και οι μη τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου, ανήκουν σε μία φυσική οντότητα, η ο¬ 
ποία εκπροσωπεί τα πάγια φορτίου. Μία και μόνο μία τιμολογούμενη δήλωση φορτίου και μία και μόνο 
μία μη τιμολογούμενη δήλωση φορτίου μπορούν να δοθούν από μία τέτοια οντότητα. 

Οι τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου για αντλητικές μονάδες ανήκουν σε μία φυσική οντότητα, η οποία 
εκπροσωπεί τα πάγια άντλησης. Μία και μόνο μία τιμολογούμενη δήλωση φορτίου μπορεί να δοθεί από 
μία τέτοια οντότητα. 

Οι τιμολογούμενες προσφορές από τους εισαγωγείς, οι δηλώσεις φορτίου από τους εξαγωγείς, και οι 
διορθώσεις ανταλλαγών ενέργειας στις διασυνδέσεις ανήκουν σε μία οντότητα που εκπροσωπεί μία δια¬ 
συνοριακή γραμμή διασύνδεσης. Αρκετές προσφορές έγχυσης ή δηλώσεις φορτίου, από διαφορετικούς 
Συμμετέχοντες, μπορούν να δοθούν από μία τέτοια οντότητα. Παρόλα αυτά, το σύστημα της αγοράς 
μπορεί να δεχθεί μόνο μία προσφορά από κάθε Συμμετέχοντα, για κάθε διασύνδεση και για κάθε κατεύ¬ 
θυνση (εισαγωγή/εξαγωγή). 

Οι τιμολογούμενες βαθμίδες προσφορών πρωτεύουσας εφεδρείας και οι τιμολογούμενες βαθμίδες προ¬ 
σφορών δευτερεύουσας εφεδρείας υποβάλλονται από τις οντότητες που αντιστοιχούν στα πάγια παρα¬ 
γωγής (μονάδα ή σταθμός). 

Δεν μοντελοποιείται καμία βαθμίδα προσφοράς για στρεφόμενη τριτεύουσα εφεδρεία. Παρόλα αυτά, 
υποβάλλεται το κόστος καυσίμου και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης από τις οντότητες που αντι¬ 
στοιχούν στα πάγια παραγωγής (μονάδα ή σταθμός) για τον υπολογισμό μίας τιμολογούμενης βαθμίδας 
για τη μη στρεφόμενη τριτεύουσα εφεδρεία. 

Όλες οι στάθμες παραγωγής θεωρούνται ως καθαρές στάθμες παραγωγής. 


1.2.2.2 Σημεία Μέτρησης 

Ένα σημείο μέτρησης σχετίζεται με κάθε οντότητα. Μία οντότητα αντιστοιχεί σε ένα και μόνο ένα σημείο 
μέτρησης. Οι Συντελεστές Κατανομής Μεταφερόμενης Ισχύος (ΣΚΜΙ) καθορίζονται στο επίπεδο του ση¬ 
μείου μέτρησης (μετρητικό σημείο). 


Ι.2.2.3 Πρόβλεψη Φορτίου 

Ανάλογα με το πρόβλημα που επιλύεται, ο Λειτουργός της Αγοράς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τιμές 
πρόβλεψης φορτίου στον περιορισμό ισοζυγίου ενέργειας αντί για τις μη τιμολογούμενες δηλώσεις φορ¬ 
τίου των εκπροσώπων φορτίου. Οι τιμές προβλεπόμενου φορτίου πρέπει να δίνονται ανά λειτουργική 
ζώνη, δεδομένου ότι το ισοζύγιο ενέργειας γίνεται σε κάθε λειτουργική ζώνη. 


Ι.2.2.4 Στοιχεία Μονάδων 

Ο Μηχανισμός Επίλυσης της αγοράς λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα τεχνικοοικονομικά στοιχεία: 

1. Ελάχιστη στάθμη παραγωγής: όταν η μονάδα είναι ενταγμένη, και δεν βρίσκεται σε φάση εκκίνη¬ 
σης/σβέσης, η μονάδα δεν μπορεί να κατανέμεται κάτω από αυτό το όριο. Η ελάχιστη στάθμη παρα¬ 
γωγής είναι ίση με το Τεχνικό Ελάχιστο Παραγωγής, εκτός αν η μονάδα είναι μη διαθέσιμη (δήλωση 
ολικής μη διαθεσιμότητας). Στην περίπτωση ολικής μη διαθεσιμότητας, η τιμή αυτή είναι μηδέν και η 
μονάδα δεν μπορεί να ενταχθεί. 

2. Μέγιστη στάθμη παραγωγής: όταν η μονάδα είναι ενταγμένη, και δεν βρίσκεται σε φάση εκκίνη¬ 
σης/σβέσης, η μονάδα δεν μπορεί να κατανέμεται πάνω από αυτό το όριο. Η τιμή αυτή είναι ίση με 
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τη μέγιστη συνεχή ικανότητα παραγωγής, εκτός αν η μονάδα είναι μη διαθέσιμη (δήλωση μερικής ή 
ολικής μη διαθεσιμότητας). Στην περίπτωση ολικής μη διαθεσιμότητας, η τιμή αυτή είναι μηδέν και η 
μονάδα δεν μπορεί να ενταχθεί. Στην περίπτωση μερικής μη διαθεσιμότητας, η μονάδα μπορεί να 
ενταχθεί, αλλά η μέγιστη στάθμη παραγωγής της είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη συνεχή ικανότητα 
παραγωγής. 

3. Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων για την τρέχουσα ημέρα: ο μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ημερο¬ 
λογιακό έτος δεν μπορεί να μοντελοποιηθεί στην επίλυση της ημερήσιας αγοράς γιατί ο ορίζοντας 
βελτιστοποίησης είναι μόνο μία ημέρα. Παρόλα αυτά, ο Λειτουργός της Αγοράς μπορεί να καθορίσει 
από μόνος του έναν μέγιστο αριθμό εκκινήσεων ανά ημέρα ώστε να περιορίσει περισσότερο το μο¬ 
ντέλο ένταξης μονάδων. 

4. Μέγιστη ημερήσια ενέργεια: η μέγιστη ημερήσια ενέργεια, σε Μ\Λ/Η, λαμβάνεται υπόψη από το μο¬ 
ντέλο ΙΙΘγια τη λειτουργία του ΗΕΠ. 

5. Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας: Ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας για μία Μονάδα είναι ο ελάχιστος 
χρόνος (σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας) ανάμεσα στην Εντολή Κατανομής για 
Εκκίνηση και την επόμενη Σβέση της Μονάδας (χρόνος στον οποίο ο διακόπτης της Μονάδας ανοί¬ 
γει). 

6. Ελάχιστος χρόνος εκτός λειτουργίας: Ο ελάχιστος χρόνος εκτός λειτουργίας για μία Μονάδα είναι ο 
ελάχιστος χρόνος (σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας) ανάμεσα στη Σβέση της μο¬ 
νάδας (χρόνος στον οποίο ο διακόπτης της Μονάδας ανοίγει) και στην επόμενη Εντολή Κατανομής 
Εκκίνησης. 

7. Χρόνος μετάβασης από θερμή σε ενδιάμεση κατάσταση: όταν μία μονάδα είναι εκτός λειτουργίας, 
και εφόσον δεν επανεκκινήσει πριν από αυτή την χρονική περίοδο, τότε η μονάδα μεταβαίνει από 
μία θερμή κατάσταση σε μία ενδιάμεση κατάσταση. 

8. Χρόνος μετάβασης από ενδιάμεση σε ψυχρή κατάσταση: όταν μία μονάδα είναι εκτός λειτουργίας, 
και εφόσον δεν επανεκκινήσει πριν από αυτή την χρονική περίοδο, τότε η μονάδα μεταβαίνει από 
μία ενδιάμεση κατάσταση σε μία ψυχρή κατάσταση. 

9. Χρόνος συγχρονισμού από θερμή κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για να συγχρονί¬ 
σει μία μονάδα από τη στιγμή που εκκινεί από μία θερμή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτού του 
χρονικού διαστήματος, το επίπεδο παραγωγής της είναι μηδενικό. 

10. Χρόνος συγχρονισμού από ενδιάμεση κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για να συγ¬ 
χρονίσει μία μονάδα από τη στιγμή που εκκινεί από μία ενδιάμεση κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυ¬ 
τού του χρονικού διαστήματος, το επίπεδο παραγωγής της είναι μηδενικό. 

11. Χρόνος συγχρονισμού από ψυχρή κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για να συγχρονί¬ 
σει μία μονάδα από τη στιγμή που εκκινεί από μία ψυχρή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτού του 
χρονικού διαστήματος, το επίπεδο παραγωγής της είναι μηδενικό. 

12. Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο από θερμή κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτεί¬ 
ται για μία μονάδα, κατά τη διάρκεια μίας εκκίνησης από θερμή κατάσταση, για να παραμείνει στο 
φορτίο συγχρονισμού μετά το συγχρονισμό, και πριν να γίνει κατανεμόμενη ανάμεσα στο ελάχιστο 
και στο μέγιστο επίπεδο παραγωγής. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το επίπεδο 
παραγωγής της θεωρείται ίσο με το φορτίο συγχρονισμού. 

13. Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο από ενδιάμεση κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που α¬ 
παιτείται για μία μονάδα, κατά τη διάρκεια μίας εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση, για να παρα- 
μείνει στο φορτίο συγχρονισμού μετά το συγχρονισμό, και πριν να γίνει κατανεμόμενη ανάμεσα στο 
ελάχιστο και στο μέγιστο επίπεδο παραγωγής. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το 
επίπεδο παραγωγής της θεωρείται ίσο με το φορτίο συγχρονισμού. 
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14. Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο από ψυχρή κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτεί¬ 
ται για μία μονάδα, κατά τη διάρκεια μίας εκκίνησης από ψυχρή κατάσταση, για να παραμείνει στο 
φορτίο συγχρονισμού μετά το συγχρονισμό, και πριν να γίνει κατανεμόμενη ανάμεσα στο ελάχιστο 
και στο μέγιστο επίπεδο παραγωγής. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το επίπεδο 
παραγωγής της θεωρείται ίσο με το φορτίο συγχρονισμού. 

15. Φορτίο Συγχρονισμού: αυτό είναι το επίπεδο παραγωγής στο οποίο θεωρείται ότι παραμένει μία μο¬ 
νάδα κατά τη διάρκεια παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο, αφού συγχρονίσει. 

16. Χρόνος από την ελάχιστη παραγωγή μέχρι τον αποσυγχρονισμό: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται 
για να μεταβληθεί προς τα κάτω η παραγωγή μίας γεννήτριας κατά τη διάρκεια της φάσης σβέσης 
από την ελάχιστη στάθμη παραγωγής μέχρι τα μηδέν Μ \Ν (η μεταβολή θεωρείται γραμμική). 

17. Ρυθμός ανόδου: είναι ο ρυθμός ανόδου μίας μονάδας, που ισχύει όταν η μονάδα είναι ενταγμένη 
και εκτός της φάσης εκκίνησης ή σβέσης. 

18. Ρυθμός καθόδου: είναι ο ρυθμός καθόδου μίας μονάδας, που ισχύει όταν η μονάδα είναι ενταγμένη 
και εκτός της φάσης εκκίνησης ή σβέσης. 

19. Μέγιστη συνεισφορά στην πρωτεύουσα ρύθμιση: αυτή η μέγιστη συνεισφορά, που εκφράζεται σε 
Μ\Λ/, είναι η ίδια για ρύθμιση προς τα επάνω και προς τα κάτω. 

20. Μέγιστη συνεισφορά στη δευτερεύουσα ρύθμιση: αυτή η μέγιστη συνεισφορά, που εκφράζεται σε 
Μ\Λ/, είναι το εύρος δευτερεύουσας ρύθμισης που προσφέρεται από τη μονάδα για ρύθμιση προς τα 
επάνω και προς τα κάτω (Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης = Προς τα Επάνω Δευτερεύουσα Εφεδρεία 
+ Προς τα Κάτω Δευτερεύουσα). 

21. Μέγιστη συνεισφορά στην στρεφόμενη τριτεύουσα εφεδρεία: αυτή η μέγιστη συνεισφορά στην τρι- 
τεύουσα εφεδρεία, που εκφράζεται σε Μ \Ν, προσφέρεται από την μονάδα όταν αυτή είναι σε λει¬ 
τουργία (οη-Ιίηθ). 

22. Μέγιστη συνεισφορά στην μη στρεφόμενη τριτεύουσα εφεδρεία: αυτή η μέγιστη συνεισφορά στην 
τριτεύουσα εφεδρεία, που εκφράζεται σε Μ \Ν, προσφέρεται από την μονάδα όταν αυτή είναι εκτός 
λειτουργίας. 

23. Μέγιστη συνεισφορά στην τριτεύουσα ρύθμιση: αυτή η μέγιστη συνεισφορά, που εκφράζεται σε 
Μ\Λ/, δίνεται μόνο για ρύθμιση προς τα επάνω. 

24. Κόστος εκκίνησης από θερμή κατάσταση: αυτό το κόστος, σε €, λαμβάνεται υπόψη από το μοντέλο 
ΙΙΘτου ΗΕΠ για κάθε εκκίνηση από θερμή κατάσταση. 

25. Κόστος εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση: αυτό το κόστος, σε €, λαμβάνεται υπόψη από το μο¬ 
ντέλο του ΗΕΠ για κάθε εκκίνηση από ενδιάμεση κατάσταση. 

26. Κόστος εκκίνησης από ψυχρή κατάσταση: αυτό το κόστος, σε €, λαμβάνεται υπόψη από το μοντέλο 
ΙΙΘτου ΗΕΠ για κάθε εκκίνηση από ψυχρή κατάσταση. 

27. Κόστος σβέσης: αυτό το κόστος, σε €, λαμβάνεται υπόψη από το μοντέλο ΙΙΘ του ΗΕΠ κάθε φορά που 
η μονάδα σβένει. 

28. Κόστος λειτουργίας εν κενώ: αυτό το κόστος, σε €/Ιι, δε λαμβάνεται υπόψη κατά την επίλυση του 
ΗΕΠ, αλλά χρησιμοποιείται μόνο σε λειτουργία ανάλυσης. 

Επίσης, για λόγους ανάλυσης, λαμβάνονται υπόψη στο μοντέλο ένταξης μονάδων για τις θερμικές μονά¬ 
δες τα ακόλουθα δεδομένα κόστους καυσίμου. Στη λειτουργία ανάλυσης, ο Λειτουργός της Αγοράς μπο¬ 
ρεί να αποφασίσει εάν θα χρησιμοποιήσει τις καμπύλες διαφορικού κόστους αντί για τις προσφορές έγ¬ 
χυσης. Οι καμπύλες διαφορικού κόστους υπολογίζονται εσωτερικά στο μοντέλο ΙΙΘ από τα στοιχεία καυ¬ 
σίμου και την καμπύλη της συνάρτησης ειδικής κατανάλωσης καυσίμου της μονάδας. 
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Τα ακόλουθα δεδομένα λαμβάνονται από το μοντέλο ΙΙΘ του ΗΕΠ: 

1. Κόστος καυσίμου ανά τόπο καυσίμου: αυτό το κόστος καυσίμου δίνεται σε €/μονάδα καυσίμου. 

2. Απόδοση καυσίμου ανά τύπο καυσίμου: αυτός είναι ο συντελεστής απόδοσης του καυσίμου σε 
0.1/μονάδα καυσίμου. 

3. Μίγμα καυσίμου μονάδας: Δεδομένης της τιμής, του συντελεστή απόδοσης του καυσίμου και του 
προγράμματος για το μίγμα καυσίμου μίας μονάδας υπολογίζεται ο μέσος όρος τόσο των δαπανών 
καυσίμου όσο και των συντελεστών απόδοσης, σύμφωνα με το ποσοστό καύσης του κάθε καυσίμου, 
ώστε να υπολογισθούν τα σύνθετα κόστη καυσίμων και οι σύνθετοι συντελεστές απόδοσης. Αυτό γί¬ 
νεται για κάθε εύρος παραγωγής σε Μ\Λ/ η οποία καθορίζεται από τη σύσταση του μίγματος. Η κατα¬ 
νομή και η κοστολόγηση για την υπόψη ώρα γίνονται χρησιμοποιώντας αυτούς τους σύνθετους ό¬ 
ρους. Οι σύνθετοι όροι χρησιμοποιούνται εσωτερικά στο λογισμικό και δεν επιδεικνύονται. Τα κόστη 
καυσίμου που προκύπτουν πολλαπλασιάζονται με την αντίστοιχη τιμή της βηματικής συνάρτησης ει¬ 
δικής κατανάλωσης καυσίμου για τα κατανεμόμενα Μ \Ν. Αυτό δίνει τα ολοκληρωμένα κόστη ενέρ¬ 
γειας για κάθε περίοδο της μελέτης. 

4. Καμπύλη συνάρτησης ειδικής κατανάλωσης καυσίμου: οι καμπύλες των συναρτήσεων ειδικής κατα¬ 
νάλωσης καυσίμου καθορίζουν το ρυθμό κατανάλωσης καυσίμου ανά παραγόμενο Μ \Ν. Αυτό επι¬ 
τρέπει τη μετατροπή των προγραμμάτων από Μ \Ν σε κατανάλωση καυσίμου. Η κατανάλωση καυσί¬ 
μου πολλαπλασιάζεται τότε με το πρόγραμμα κόστους καυσίμου για να υπολογιστεί το λειτουργικό 
κόστος της μονάδας. Το μοντέλο ΙΙΘ μοντελοποιεί τις καμπύλες της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλω¬ 
σης Καυσίμου της μονάδας σαν τμηματικά γραμμικές συναρτήσεις έτσι ώστε η συνάρτηση οικονομι¬ 
κής κατανομής να μπορεί να διατυπωθεί σαν ένα πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού. 

5. Κόστος λειτουργίας και Συντήρησης: αυτό το κόστος εφαρμόζεται για κάθε ώρα που η μονάδα είναι 
σε λειτουργία. Εκφράζεται σε €/Μ\Λ/Γι. 

Στην περίπτωση των υδροηλεκτρικών μονάδων, όπου ένα ΡΕΘ αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία μο¬ 
νάδες, τα τεχνικά στοιχεία εισάγονται για κάθε μονάδα ξεχωριστά. 


1.2.2.5 Μοντέλο Συντελεστή Απωλειών 

Οι απώλειες λαμβάνονται υπόψη με βάση την ακόλουθη μεθοδολογία: 

• Από τις ποσότητες ενέργειας των βαθμιδών των τιμολογούμενων και των μη τιμολογούμενων 
προσφορών έγχυσης, οι απώλειες του συστήματος που κατανέμονται σε αυτές αφαιρούνται 
γραμμικά, εφαρμόζοντας τις αντίστοιχες αριθμητικές τιμές του πίνακα συντελεστών απωλειών 
παραγωγής. 

• Στις ποσότητες ενέργειας των βαθμιδών των τιμολογούμενων και των μη τιμολογούμενων δηλώ¬ 
σεων φορτίου, οι απώλειες του δικτύου διανομής που κατανέμονται σε αυτές προστίθενται 
γραμμικά, εφαρμόζοντας τις αντίστοιχες αριθμητικές τιμές του πίνακα συντελεστών απωλειών 
φορτίου. 

1.2.2.6 Απαιτήσεις Εφεδρειών 

Η πρωτεύουσα, η δευτερεύουσα και η τριτεύουσα εφεδρεία είναι οι τρεις τύποι των απαιτήσεων εφε¬ 
δρειών που λαμβάνονται υπόψη από το Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ. Οι απαιτήσεις των εφεδρειών 
καθορίζονται τόσο για τις λειτουργικές ζώνες όσο και για όλο το σύστημα. Οι απαιτήσεις τριτεύουσας 
εφεδρείας μπορούν επίσης να καθοριστούν σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο των μονάδων παραγωγής 
με τη χρήση των γενικών περιορισμών. 
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Κάθε είδος εφεδρείας διαχωρίζεται: η πρωτεύουσα εφεδρεία δεν περιλαμβάνεται στη δευτερεύουσα 
εφεδρεία και η δευτερεύουσα εφεδρεία δεν περιλαμβάνεται στην τριτεύουσα εφεδρεία. Η δευτερεύου¬ 
σα εφεδρεία ορίζεται και στις δύο κατευθύνσεις (προς τα επάνω και προς τα κάτω). Η πρωτεύουσα εφε¬ 
δρεία και οι τριτεύουσες εφεδρείες ορίζονται μόνο προς τα επάνω. 

Μία μονάδα παραγωγής δεν μπορεί να συνεισφέρει σε μία εφεδρεία όταν είναι σε φάση εκκίνησης ή 
σβέσης. 


1.2.2.7 Πρόσθετη Ενέργεια και Εφεδρεία 

Όταν ο Μηχανισμός Επίλυσης δεν μπορεί να συγκλίνει (π.χ. έλλειμμα παραγωγής και/ή έλλειμμα τριτεύ- 
ουσας εφεδρείας), το μοντέλο ΙΙΘ μπορεί να εκτελεστεί ξανά (χειροκίνητα) με συμπληρωματική ενέργεια 
και τις αντίστοιχες ποσότητες εφεδρειών. 


Ι.2.2.8 Περιορισμός Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς 

Για κάθε διασύνδεση, το άθροισμα των εκκαθαρισμένων προσφορών έγχυσης πρέπει να είναι μικρότερο 
ή ίσο από το όριο της καθαρής ικανότητας μεταφοράς αυτής της διασύνδεσης. Ο ίδιος κανόνας ισχύει σε 
μία διασύνδεση για εξαγωγή ενέργειας. Αντίθετη ροή λαμβάνεται υπόψη σε μία δεδομένη διασύνδεση: 
η ροή που προσδιορίζεται προς την μία κατεύθυνση αυξάνει το όριο ροής στην άλλη κατεύθυνση. 


1.2.2.9 Κανόνας Αποσύνθεσης - Χειρισμού Προσφορών με Ίδια Τιμή 

Οι προσφορές έγχυσης που έχουν την ίδια τιμή θεωρούνται ως τιμολογιακά αλληλένδετες. Οι αλληλέν- 
δετες τιμές των προσφορών έγχυσης, των τιμολογούμενων δηλώσεων φορτίου και των προσφορών εφε¬ 
δρειών για επικουρικές υπηρεσίες μπορούν να αποσυνδεθούν με τον Κανόνα της Αποσύνδεσης. Τέσσερις 
περιπτώσεις μπορούν να διακριθούν σε αυτό το πλαίσιο: 

α. Προσφορές έγχυσης με αλληλένδετες τιμές από εισαγωγείς που σχετίζονται με την καθαρή ικανό¬ 
τητα μεταφοράς των διασυνδέσεων για εισαγωγή. Αντίστοιχα, δηλώσεις φορτίου με αλληλένδε¬ 
τες τιμές που σχετίζονται με την καθαρή ικανότητα μεταφοράς των διασυνδέσεων για εξαγωγή. 

β. Προσφορές έγχυσης με αλληλένδετες τιμές χωρίς περιορισμούς καθαρής ικανότητας μεταφοράς. 

γ. Δηλώσεις φορτίου με αλληλένδετες τιμές για το εξαρτώμενο από την τιμή φορτίο, εξαιρώντας τις 
εξαγωγές. 

δ. Προσφορές έγχυσης με αλληλένδετες τιμές για επικουρικές υπηρεσίες. 

1.2.2.9.1 Προσφορές ιιε Αλληλένδετες Τιμές 

Η περίπτωση αυτή αφορά προσφορές με αλληλένδετες τιμές από παραγωγούς και εισαγωγείς αλλά ε¬ 
ξαιρεί την περίπτωση στην οποία πρέπει να γίνει επιλογή ανάμεσα στις προσφορές εισαγωγών σχετικά 
με την καθαρή ικανότητα μεταφοράς στη διασύνδεση. Η τελευταία περίπτωση αναλύεται στην επόμενη 
παράγραφο. 

Όταν συναγωνίζονται (ανταγωνίζονται) προσφορές με τις ίδιες τιμές, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανό¬ 
νες: 

α. Οι προσφορές αναλύονται με βάση την κατηγορία τους (θερμικές, υδροηλεκτρικές, εισαγωγές), 
β. Επιλέγεται τυχαία μία από αυτές τις κατηγορίες. 
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V- Αν επιλεγεί η θερμική κατηγορία ή οι εισαγωγές, οι προσφορές που έχουν τις ίδιες τιμές από την 
επιλεγμένη κατηγορία επιλέγονται τυχαία. 

δ. Αν επιλεγεί η υδροηλεκτρική κατηγορία, εφαρμόζεται ένας κανόνας αναλογίας. Ο κανόνας αυτός 
παρουσιάζεται λεπτομερώς στην § 3.4.10.1. 


1.2.2.9.2 Προσφορές Ένδυσης νια Εισανωνές ή Δηλώσεις Φορτίου νια Εξανωνές ιτε Αλληλένδετες 
Τιμές 

Έστω μία διασύνδεση με μία συγκεκριμένη καθαρή ικανότητα μεταφοράς για εισαγωγές/εξαγωγές ενέρ¬ 
γειας. Οι "τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης"/"δηλώσεις φορτίου" επιλέγονται με βάση την τιμή τους 
λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο καθαρό όριο ικανότητας μεταφοράς. Για προσφορές/ δηλώσεις φορ¬ 
τίου με την ίδια τιμή (αλληλένδετες τιμές), καταρχήν, εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα αυτές που 
αντιστοιχούν σε μακροχρόνια ΦΔΜ έναντι αυτών που αντιστοιχούν σε βραχυχρόνια ΦΔΜ. Μεταξύ των 
προσφορών που έχουν δικαίωμα ικανότητας με την ίδια τιμή, εφαρμόζεται ο κανόνας της τυχαίας επιλο¬ 
γής· 


1.2.2.9.3 Δηλώσεις Φορτίου με Αλληλένδετες Τιμές 
Οι δηλώσεις φορτίου με αλληλένδετες τιμές επιλέγονται τυχαία. 


1.2.2.9.4 Προσφορές Έγχυσης για Επικουρικές Υπηρεσίες με Αλληλένδετες τιμές 

Εκτός από την περίπτωση τριτεύουσας εφεδρείας, όπου δεν καθορίζεται μία ακριβής τιμή προσφοράς, 
για όλες τις άλλες περιπτώσεις οι προσφορές εφεδρειών με αλληλένδετες τιμές επιλέγονται τυχαία. 


1.2.2.10 Οριακές Τιμές Ενέργειας και Εφεδρειών 

Οι οριακές τιμές για την παραγωγή ενέργειας και τις Εφεδρείες υπολογίζονται με βάση τις δυϊκές τιμές 
του αντίστοιχου προβλήματος βελτιστοποίησης. Εναλλακτικά μπορούν να ερμηνευθούν ως το κόστος 
που απαιτείται για την παροχή ενός πρόσθετου Μ \Ν ισχύος ή εφεδρείας. 

Για την παραγωγή ενέργειας και την παροχή πρωτεύουσας και δευτερεύουσας εφεδρείας, η Οριακή Τιμή 
υπολογίζεται βάσει της δυϊκής τιμής του περιορισμού που αντιπροσωπεύει την ικανοποίηση της πρό¬ 
βλεψης φορτίου ή της απαίτησης εφεδρείας. Για την παραγωγή ενέργειας, σε μερικές περιπτώσεις αυτό 
οδηγεί σε διαφορετικές Οριακές Τιμές Παραγωγής σε κάθε Λειτουργική Ζώνη (ο διαχωρισμός γίνεται για¬ 
τί ο περιορισμός που σχετίζεται με το όριο μεταφοράς ανάμεσα στις λειτουργικές ζώνες είναι υποχρεωτι¬ 
κός). Κατά συνέπεια, η Οριακή Τιμή του Συστήματος υπολογίζεται από έναν σταθμισμένο σε Μ \Ν μέσο 
όρο των Οριακών Τιμών Παραγωγής των λειτουργικών ζωνών, όπου η κάθε ζώνη σταθμίζεται από τη δική 
της πρόβλεψη φορτίου διαιρεμένη με τη συνολική πρόβλεψη φορτίου. 
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1.3 Μαθηματική Διατύπωση 

1.3.1 Βασικά Στοιχεία της Αγοράς 

1.3.1.1 Οντότητες 

Μία οντότητα μπορεί να είναι μία μονάδα παραγωγής ή ένα φορτίο, είναι μέλος του συνόλου ΕΝΤΙΤΙΕ5 
και συμβολίζεται ως “β". Για κάθε διαφορετική κατηγορία οντοτήτων, ορίζονται διαφορετικά υποσύνολα. 
Το υποσύνολο 6ΕΝΕΒΑΤΙΝ(Β_ΕΝΤΙΤΙΕ5 του συνόλου ΕΝΤΙΤΙΕ5 περιλαμβάνει τις μονάδες παραγωγής (θερ¬ 
μικές και υδροηλεκτρικές) και τις (φανταστικές) οντότητες εισαγωγών. Αυτό το υποσύνολο συμβολίζεται 
ως "ςε". Ανάμεσα σε αυτές τις οντότητες παραγωγής το υποσύνολο ΘΟΜΜΙΤΕΘ_ΕΝΤΙΤΙΕ5, το οποίο συμ¬ 
βολίζεται ως "αε", αντιπροσωπεύει τις μονάδες παραγωγής που έχουν ενταχθεί από τη λειτουργία του 
ΗΕΠ. Αυτό το υποσύνολο αντιπροσωπεύει τις μονάδες που θα κατανεμηθούν σε πραγματικό χρόνο 
(ΚΠΧ). Οι μη ενταγμένες μονάδες αντιπροσωπεύονται από το σύνολο ΝΟΝΘΟΜΜΙΤΕΟ_ΕΝΤΙΤΙΕ5 το οποίο 
συμβολίζεται ως "πεε". Το υποσύνολο ΕΟΑϋδ περιλαμβάνει όλες τις οντότητες φορτίου, συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αντλητικών μονάδων, και τις φανταστικές οντότητες των εξαγωγών. Τι υποσύνολο αυτό 
συμβολίζεται ως "Ιό". 

Σηιιείωση : Το σύστημα της αγοράς δέχεται μία προσφορά από κάθε Συμμετέχοντα για εισαγω- 
γές/εξαγωγές ανά διασύνδεση. Κατά συνέπεια, μία προσφορά (μία οντότητα) εισάγεται για κάθε Συμμε¬ 
τέχοντα και για κάθε διασύνδεση. 


1.3.1.2 Βαθμίδες 

Οι βαθμίδες παριστάνονται από το σύνολο ΒΕΟΘΚ5 και συμβολίζονται ως "ό". Κάθε βαθμίδα σχετίζεται 
με μία χρονική περίοδο (δηλαδή μία βαθμίδα έχει ισχύ κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής 
περιόδου και μόνο). 


1.3.1.3 Περίοδοι 

Οι ΠΕΡΙΟΔΟΙ είναι σύνολα χρονικών διαστημάτων και συμβολίζονται ως "ρ". Το σύνολο αυτό περιλαμβά¬ 
νει όλα τα χρονικά διαστήματα της περιόδου της μελέτης. Αυτά είναι, τυπικά, 60-λεπτες περίοδοι εμπο¬ 
ρίας. 


1.3.1.4 Λειτουργικές Ζώνες 

Οι Λειτουργικές ζώνες, οι οποίες παριστάνονται από το σύνολο ΖΟΝΕ5 και συμβολίζονται ως "ζ", είναι 
γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Κάθε οντότητα πρέπει να ανήκει σε μία και μόνο μία ζώνη. Διαζωνι- 
κοί διάδρομοι (εοΐΎίάοΓε) μπορούν να ορίζονται ανάμεσα στις ζώνες. 


1.3.1.5 Σημεία Μέτρησης 

Τα σημεία μέτρησης, τα οποία παριστάνονται από το σύνολο ΜΕΤΕΒΙΝΟΡΟΙΝΤ5 και συμβολίζονται με 
"ηιίρρ", είναι τα σημεία μέτρησης στα οποία αντιστοιχεί ο ΣΚΜΙ. Κάθε οντότητα ανήκει σε ένα και μόνο 
ένα σημείο μέτρησης. 
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1.3.1.6 Διαζωνικοϊ Διάδρομοι 

Οι διαζωνικοϊ διάδρομοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύονται από το σύνολο ΡΙΟ\Λ/ΟΑΤΕ5 και συμβολίζονται με 
"/ρ", ορίζουν τα σημεία σύνδεσης μεταξύ των εσωτερικών λειτουργικών ζωνών. Κάθε διαζωνικός διά¬ 
δρομος έχει διπλή κατεύθυνση. Οι ροές σε κάθε διαζωνικό διάδρομο υπολογίζονται με τη χρήση των 
ΣΚΜΙ (Συντελεστών Κατανομής Μεταφερόμενης Ισχύος) ή, στην περίπτωση των δύο λειτουργικών ζωνών, 
από το "διαζωνικό μοντέλο μεταφοράς". 


1.3.2 Διατύπωση των Περιορισμών του Προβλήματος Βελτιστοποίησης 

Η επίλυση της αγοράς διατυπώνεται σαν ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης με ορισμένους περιορισμών. 
Το πρόβλημα περιγράφεται από μία αντικειμενική συνάρτηση και ένα σύνολο περιορισμών (ισοτικών και 
ανισοτικών). 


1.3.2.1 Γενικό Πλαίσιο 

Ο Μηχανισμός Επίλυσης του ΗΕΠ (μοντέλο 11(1) διατυπώνει το πρόβλημα της επίλυσης των προσφορών 
για τη φυσική αγορά σαν ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης το οποίο αποτελείται από μία αντικειμενική 
συνάρτηση, ένα σύνολο μεταβλητών απόφασης, και ένα σύνολο από περιορισμούς ισοτήτων και ανισο¬ 
τήτων. 

Το μοντέλο ΙΙΘ προσδιορίζει την ένταξη των μονάδων βάσει της αγοράς. Σαν αποτέλεσμα, το μοντέλο ΙΙΘ 
περιλαμβάνει μερικές δυαδικές μεταβλητές που συνδέονται με τις αποφάσεις ένταξης των μονάδων (0: η 
μονάδα είναι εκτός, 1: η μονάδα είναι εντός). Το προκύπτον πρόβλημα του μοντέλου ΙΙΘ είναι ένα πρό¬ 
βλημα Μικτού Ακέραιου Προγραμματισμού (ΜΙΡ : Μίχθά Ιπϊθ§θγ ΡΓ0§Γ3ΐηιηίη§). 

Ο Μηχανισμός Επίλυσης παρέχει ένα συστηματικό τρόπο για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδε¬ 
χομένως δεν μπορούν να επιλυθούν χωρίς την παραβίαση κάποιων περιορισμών. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσω της χρήσης μίας μεθόδου Προγραμματισμού Στόχου ((ΘΡ - (ΒοβΙ ΡΓ0§Γ3ΐηιτιίη§) στην οποία μετα¬ 
βλητές "χαλάρωσης" (εώοΚ ν 3 Π 30 Ιθ 5 ), με σχετικά υψηλές τιμές ποινών, χρησιμοποιούνται για να "χαλα¬ 
ρώσουν" σημαντικούς περιορισμούς του συστήματος υπό έναν συστηματικό τρόπο. Για παράδειγμα, ο 
περιορισμός του Ισοζυγίου Ενέργειας έχει μεταβλητές χαλάρωσης για την περίσσεια και την έλλειψη πα¬ 
ραγωγής. Κάθε μία από αυτές έχει μία αντίστοιχη τιμή ποινής. Αν οι πηγές παραγωγής είναι ανεπαρκείς 
για να ικανοποιηθεί ο περιορισμός που θέτει η ζήτηση, τότε η μεταβλητή του ελλείμματος παραγωγής 
παρέχει τις απαιτούμενες Μ\Λ/Γι στην τιμή του ελλείμματος παραγωγής. Οι περιορισμοί των ισοτήτων 
έχουν επίσης μεταβλητές χαλάρωσης για την περίσσεια και την έλλειψη. Οι περιορισμοί που θέτουν άνω 
ή κάτω όρια έχουν επίσης μία μεταβλητή χαλάρωσης έλλειψης ή περίσσειας. 

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης, η εφαρμογή ελέγχει όλες τις μεταβλητές χαλάρωσης για μη μηδενι¬ 
κές τιμές. Αν βρεθούν τέτοιες τιμές, ενεργοποιείται η σημαία λάθους και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλ¬ 
ματος στην οθόνη του χειριστή. 

Το σχετικό μέγεθος των τιμών ποινής καθορίζει την σειρά με την οποία χαλαρώνουν οι περιορισμοί. Αν οι 
τιμές για δύο ή περισσότερες μεταβλητές είναι ταυτόσημες, τότε δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί ποια 
από τις δύο θα παραβιαστεί. 


Ι.3.2.2 Μοντέλο ίΐε 


Το μοντέλο ΙΙΘ εφαρμόζεται για τη λειτουργία του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 
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1.3.2.2.1 Αντικειμενική Συνάρτηση 

Η αντικειμενική συνάρτηση του μοντέλου επίλυσης της αγοράς περιγράφεται ως εξής: 

Μίη(ΟθηθΓ3ίίοηΟθ5ί + 8ί3ΐ1ίΙρΟθ3ί + 8ήυΙΟοννηΟθ3ί - ίοΘάΡβνθηυθ 

+ Κθ3ΘΠ/θΟθ3ί + ΡθΠ9ΐίγΟθ3ί) 


Όπου 


ΰβηθΓαΐίοηΟοίί 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος παραγωγής από τις προσφο¬ 
ρές έγχυσης στο "Σημείο Αγοράς" (σημείο έγχυσης ή ροοΙ), εκφράζεται σε €, 
για όλο το σύστημα και όλες τις περιόδους. Οι προσφορές έγχυσης στο ση¬ 
μείο της οντότητας (Ρ(ΕηΐίΐγΜ\Λ/, Ρπεο)) διορθώνονται σύμφωνα με την 
§1.3.2.2.16 προκειμένου να αντανακλούν προσφορές έγχυσης στο "Σημείο 
Αγοράς" (σημείο έγχυσης) (Ρ(ΕηΐίΐγΙη], Ρπεε)). Όπως φαίνεται, διορθώνεται 
μόνο η ποσότητα με το συντελεστή απωλειών παραγωγής, ενώ η τιμή πα¬ 
ραμένει η ίδια. 

5ΐαΓΐίΙρ0θ5ΐ 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος εκκίνησης της μονάδας για 
το συνολικό σύστημα και όλες τις περιόδους. Εκφράζεται σε €. 

ΞΐΊυΙΰοννηΟοΣΐ 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος σβέσης, εκφράζεται σε €, για 
το συνολικό σύστημα και όλες τις περιόδους. Αυτό είναι το κόστος που ανα¬ 
μένεται σε μία πιθανή εκκίνηση της μονάδας μετά από μία σβέση της. Χρη¬ 
σιμοποιείται γιατί το μοντέλο ΙΙΘ είναι γενικά πιο βέλτιστο όταν επιλύεται 
για μία μεγαλύτερη περίοδο (περίπου 7 ημέρες) ενώ όταν επιλύεται για 1 
ημέρα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την απένταξη μερικών θερμικών μο¬ 
νάδων με υψηλά κόστη εκκίνησης. Κατά συνέπεια, και προκειμένου να δι¬ 
ορθωθούν οι επιδράσεις αυτού του προβλήματος, λαμβάνεται ένα κόστος 
σβέσης που αντικαθιστά ένα κόστος εκκίνησης στο μέλλον. Αυτό το κόστος 
σβέσης είναι το ισοδύναμο ενός κόστους εκκίνησης από ενδιάμεση κατά¬ 
σταση. 

ίοαάΚενεηυε 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τα έσοδα των φορτίων από τις τιμολο¬ 
γούμενες δηλώσεις φορτίου (κατανεμόμενο φορτίο, αντλήσεις και εξαγω¬ 
γές) στο "Σημείο Αγοράς" (σημείο απορρόφησης ή ροοΙ), εκφράζεται σε €, 
για το συνολικό σύστημα και όλες τις περιόδους. Οι τιμολογούμενες δηλώ¬ 
σεις φορτίου στο σημείο οντότητας (Ρ(ΕηΐίΐγΜ\Λ/, Ρπεε)) διορθώνονται προ¬ 
κειμένου να αντανακλούν τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου στο "Σημείο 
Αγοράς" (σημείο απορρόφησης) (Ρ(Εηΐίΐγ\Λ/εΙΐ', Ρπεε)). Όπως φαίνεται, διορ¬ 
θώνεται μόνο η ποσότητα με το συντελεστή απωλειών φορτίου, ενώ η τιμή 
παραμένει η ίδια. 

Κε5εενεΟθ5ΐ 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος των εφεδρειών από τις σχε¬ 
τικές προσφορές, εκφράζεται σε €, για το συνολικό σύστημα και όλες τις πε¬ 
ριόδους. 

ΡεηαΙΐγΟοΒΐ 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το εικονικό κόστος, εκφρασμένο σε σε 
€, για το συνολικό σύστημα και όλες τις περιόδους, το οποίο οφείλεται στην 
παραβίαση των περιορισμών όταν το πρόβλημα δεν έχει λύση. 
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1.3.2.2.2 Μοντέλο Εκκίνησης και Σβέσης 

Το μοντέλο εκκίνησης και σβέσης περιγράφει τη λογική που χρησιμοποιεί το μοντέλο 110 για την μοντε¬ 
λοποίηση των φάσεων εκκίνησης και σβέσης. Το ΣΧΗΜΑ 25 δείχνει σχηματικά τη λογική που ακολουθεί¬ 
ται, η οποία αναλύεται λεπτομερώς στις επόμενες παραγράφους: 



ΣΧΗΜΑ 25: Μοντελοποίηση Διαδικασίας Εκκίνησης - Σβέσης 


Η φάση εκκίνησης μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους φάσεις: 

• Φάση Συγχρονισμού. Χρειάζεται συγκεκριμένος χρόνος προκειμένου η οντότητα να συγχρονιστεί 
με το σύστημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η έγχυση της οντότητας στο σύστημα είναι 
μηδενική. 

• Φάση παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο στην οποία το πρόγραμμα παραγωγής της μονάδας θε¬ 
ωρείται σταθερό στο φορτίο συγχρονισμού. 

Το μοντέλο σβέσης περιγράφει τη λειτουργία της οντότητας από την ελάχιστη παραγωγή έως τον απο- 
συγχρονισμό. Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται όταν μία μονάδα απεντάσσεται. Θεωρείται ότι η μο¬ 
νάδα είναι στο ελάχιστο οικονομικό όριο λειτουργίας στην αρχή της ώρας σβέσης και μεταβάλλει την 
παραγωγή της γραμμικά προς τα κάτω και έως το μηδέν κατά τη διάρκεια του χρόνου αποσυγχρονισμού. 
Οι μεταβλητές που σχετίζονται με τη φάση εκκίνησης, την ενδιάμεση φάση και τη φάση αποσυγχρονι- 
σμού μίας μονάδας είναι οι εξής: 


ΗοΐΤο\Α/αΓηΊΤίινε 


νναΓΓηΤοϋοΙάΤίηηε 


Χ50 


Χ$υ 


είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται η μονάδα για να μεταβεί από την 
θερμή στην ενδιάμεση κατάσταση. 

είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται η μονάδα για να μεταβεί από την 
ενδιάμεση στην ψυχρή κατάσταση. 

είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει ποτέ μία οντότητα τερ¬ 
ματίζει μία φάση σβέσης. 

είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει ποτέ μία οντότητα αρχί¬ 
ζει μία φάση εκκίνησης. 
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ΧΗοΐ5υ, Χ\Λ/αην$υ καί ΧεοΙά5υ είναι δυαδικές μεταβλητές που υποδηλώνουν πότε μία οντότητα αρχί¬ 
ζει μία φάση εκκίνησης από θερμή, ενδιάμεση και ψυχρή κατάσταση, αντί¬ 
στοιχα. 


Χήοΐ5γη, Χ\Λ/αητΊ5γη καί ΧοοΙάΞγη είναι δυαδικές μεταβλητές που υποδηλώνουν πότε μία οντότητα εί¬ 
ναι σε φάση συγχρονισμού από θερμή, ενδιάμεση και ψυχρή κατάσταση, 
αντίστοιχα. 


Ηοΐ5γηΤίιτιε 


\Λ/αηη5γηΤίηηε 


ϋοΙεΙΞγηΤίηΊβ 


είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται η μονάδα για να συγχρονίσει από 
θερμή κατάσταση. 

είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται η μονάδα για να συγχρονίσει από 
ενδιάμεση κατάσταση. 

είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται η μονάδα για να συγχρονίσει από 
ψυχρή κατάσταση. 


Χχγη = 1 



Χ5 οσλ 


Ηοΐ5οαΙ<ΤϊηΊ6 


\Λ/αητι5οαΙ<ΤϊηΊ6 


0οΙά5οαΙ<ΤϊηΊ6 


είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει αν μία οντότητα βρίσκε¬ 
ται σε φάση παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο. 

είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται να παραμείνει στην ενδιάμεση 
φάση μία μονάδα που βρίσκεται σε θερμή κατάσταση. 

είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται να παραμείνει στην ενδιάμεση 
φάση μία μονάδα που βρίσκεται σε ενδιάμεση κατάσταση. 

είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται να παραμείνει στην ενδιάμεση 
φάση μία μονάδα που βρίσκεται σε ψυχρή κατάσταση. 
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δοαίί Τΐιηε 



ΣΧΗΜΑ 27: Μοντελοποίηση Ενδιάμεσης Φάσης 


ΰβεγηΤίιτιβ 


Χάεεγη 


είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται μία μονάδα για να αποσυγχρονί- 
σει. 

είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει αν μία οντότητα βρίσκε¬ 
ται σε φάση αποσυγχρονισμού. 


Χάβ8γη = 1 



ϋθ8γηΤίιηε 


ΣΧΗΜΑ 28: Μοντελοποίηση Διαδικασίας Αποσυγχρονισμού 


Χυρ είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει πότε μία οντότητα είναι 

ενταγμόνη (οη). 

Χ$υ είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει πότε μία οντότητα αρχί¬ 

ζει μία φάση εκκίνησης. 

Χ5ά είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει πότε μία οντότητα τερ¬ 

ματίζει μία φάση σβέσης. 

Χόί5ρ είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει πότε μία οντότητα είναι 

σε φάση κατανομής. 


1.3.2.2.3 Όρια Παρανωνής Οντότητας 

Οι ακόλουθοι περιορισμοί προσδιορίζουν τα όρια παραγωγής μίας οντότητας λαμβάνοντας υπόψη τις 
τέσσερις φάσεις (συγχρονισμού, ενδιάμεσης κατάστασης, κατανομής και από-συγχρονισμού). Στις φά- 
























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1279 


σεις συγχρονισμού, ενδιάμεσης κατάστασης και αποσυγχρονισμού, τα μέγιστα και τα ελάχιστα όρια 
παίρνουν την ίδια τιμή γεγονός που επιβάλλει το πρόγραμμα της οντότητας να παραμένει σταθερό σε 
αυτή την τιμή. 


Κατά συνέπεια, το κατώτερο όριο λειτουργίας μίας οντότητας μπορεί να γραφεί ως εξής: 


ΕηίϋγΜνν(θ,ρ) - Εηίίίγ8βοΕ3νΟηΜ\Α/(β,ρ) + ΕηΙίΙγΟθΐίοίΙΜ\Α/(θ,ρ) > 
Χ3γη(θ,ρ)·0 + Χ3θθΙ<(θ,ρ)·8γηΙθ90(θ) 

ΜίηΜ\Α/(θ) \ 


ρ+Ρθ8 γη Τιπ ίθ(θ )—1 

Σ Χ80(θ,ΐ)·{ί-ρ) 

Γρ 0θ3γηΤιηΐθ(β) 


5ΐ3ΐ1-υρ 3ΠθΙ 
δήυΐ-οΐοννη ρϊΊ3δθδ 


(Χς//5ρ(θ,ρ) - ΧυρΑΟΟ(θ,ρ)) ■ ΜίηΜ\Λ/(β, ρ) + ΧυρΑ<30(β, ρ) ■ ΜίηΑΟΟ(θ) 


( 2 ) 


Το ανώτερο όριο λειτουργίας μίας οντότητας φαίνεται παρακάτω: 


ΕηίίίγΜνν(θ, ρ) + Εη ΙίΙγΡήιτι Ρ3 νΜ 1/1/ ( θ, ρ) + ΕηΙίΙγ8βοΕ3νυρΜ\Α/(β, ρ) 
+Εηίίίγ8ρΤθΓΕ3νΜνν(θ, ρ) - ΕηΙβγ8υφΙυ3Μ\Λ/(β, ρ) < 

Χ3γη(θ, ρ) ■ 0 + Χδ03/ί(θ, ρ) · 8γηΙθ3ό(θ) + 


Ρ+ οβ 5/ « β )-ι ΜίηΜ\Α/(θ) 

Σ Χ3φ,ί)·(ί-ρ )-— ; - 

0θ3γηΤιΐΉθ(θ) 

- Χόί8ρ(θ, ρ ) · ΜθχΜνν(θ, ρ) 


3ΐ3ΐ1-υρ 3Π(1 
δήυΐ-οΐοννη ρΙΐ35θ5 


ΕηίϋγΜνν(θ,ρ) + ΕηΙϋγ8θθΚ3νυρΜ\Λ/ (θ, ρ) - ΕηϋΙγ8υΓρΙυ3Μ\Α/(θ, ρ) < 
Χ3γη(θ,ρ)· 0 + Χ3θ9ΐ<(θ,ρ)·8γηΙθ9ά(θ)- 

ΜίηΜ]/]/(θ) 


ρ+Ρθ8 γη ΤίΠ ΊΘ ( Θ )-1 

Σ Χ5θΙ(Θ,ί)·(ί-ρ) 

0θ3γηΤιηΊθ(θ) 


8ΐ3ΐ1-υρ 3ηοΙ 
δΐιυΐ-οΐοννη ρΙΐ3δθδ 


(3) 


+ 


( Χόί8ρ(β, ρ) - ΧυρΑΟΟ(θ, ρ)) ■ ΜθχΜνν(θ, ρ) + ΧυρΑΟΟ(θ, ρ) ■ ΜθχΑΟΟ(θ) 


(4) 


Όπου 

ΕηϋΐγΜ\Λ/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το επίπεδο παραγωγής ή φορτίου μίας 

οντότητας ε για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ\ΛΛ 

ΕηίϋγΡΓίπΊΡΐ5νΜ]Λ/(6,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την συνεισφορά πρωτεύουσας εφε¬ 
δρείας μίας οντότητας ε για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

Εηϋίγ5εεΚ5νυρΜ\Λ/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την προς τα πάνω συνεισφορά δευτε- 

ρεύουσας εφεδρείας μίας οντότητας ε για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε 
Μ\ΛΛ 

Εηΐίϊγ5εεΚ5νΟηΜ\Α/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την προς τα κάτω συνεισφορά δευτε- 

ρεύουσας εφεδρείας μίας οντότητας ε για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε 
Μ\Λ/. 

Εηΐαγ5ρΤεεΚ5νΜ\Α/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την συνεισφορά σε στρεφομένη τριτεύ- 

ουσα εφεδρεία μίας οντότητας ε για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

είναι το φορτίο συγχρονισμού για την οντότητα ε. 


5γηΙοαά(ε) 












1280 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Μ\ηΜ\Ν(ε,ρ) 

είναι μία παράμετρος που παριστάνει το ελάχιστο κατανεμόμενο επίπεδο 
παραγωγής ή φορτίου για την οντότητα θ, την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε 
Μ \Λ/. 

ΜαχΜ\Λ/(ε,ρ) 

είναι μία παράμετρος που παριστάνει το μέγιστο κατανεμόμενο επίπεδο 
παραγωγής ή φορτίου για την οντότητα ε, την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε 
Μ \Λ/. 

ΜίηΑΟΟ(6,ρ) 

είναι η τεχνικά ελάχιστη παραγωγή σε λειτουργία ΑΡΠ, για την οντότητα ε, 
την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

ΜαχΑ60(β,ρ) 

είναι η τεχνικά μέγιστη παραγωγή σε λειτουργία ΑΡΠ, για την οντότητα ε για 
την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

ΧυρΑΟΟ 

είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει αν μία μονάδα είναι σε 
λειτουργία ΑΡΠ. 


Για τις οντότητες παραγωγής οι οποίες δεν μπορούν να παρέχουν μία ή περισσότερες κατηγορίες εφε¬ 
δρειών, η συνεισφορά τους στην εφεδρεία που δεν μπορούν να παρέχουν τίθεται υποχρεωτικά ίση με 
μηδέν Μ\ΛΛ Το επόμενο σχήμα δείχνει τα διαφορετικά όρια της μονάδας που περιγράφηκαν παραπάνω. 



ΣΧΗΜΑ 29: Όρια παραγωγής μονάδας 


Οι περιορισμοί (2), (3) και (4) παριστάνουν ένα γενικευμένο μοντέλο και για τις δύο καταστάσεις, ανάλο¬ 
γα με το αν η μονάδα είναι σε λειτουργία ΑΡΠ ή όχι, και λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι ΜίηΑΰΟ > 
ΜίηΜ\Λ/ και ΜαχΑΰΟ < ΜαχΜ\Ν. 

Επιπλέον του προηγούμενου περιορισμού, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι η μονάδα είναι σε θέση να λει¬ 
τουργήσει σε ΑΡΠ [ΧυρΑΰΟ = 1) μόνο όταν είναι ήδη σε κατάσταση κατανομής (Χόί5ρ = 1). Αυτό εκφράζε¬ 
ται με τον επόμενο περιορισμό: 


ΧυρΑΟΟ(β, ρ) < Χόί3ρ(θ, ρ) 


( 5 ) 


1.3.2.2.4 Συνεισφορά Οντοτήτων στις Εφεδρείες 

Σημειώνεται ότι, για όλες τις οντότητες φορτίου, οι μεταβλητές των εφεδρειών τίθενται υποχρεωτικά στα 
μηδέν Μ \Ν (καμία συνεισφορά από τις οντότητες φορτίου σε καμία εφεδρεία). Επίσης, λαμβάνεται υπό¬ 
ψη το γεγονός ότι οι οντότητες δεν συνεισφέρουν στις εφεδρείες κατά τη διάρκεια της φάσης εκκίνησης 
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(φάσεις συγχρονισμού και παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο) και της φάσης σβέσης (από- 
συγχρονισμού). Αυτό εκφράζεται μέσω της εισαγωγής της μεταβλητής κατάστασης Χόί$ρ και της μετα¬ 
βλητής κατάστασης ΑΡΠ ΧιφΑΰΟ όπως φαίνεται παρακάτω: 

Η συνεισφορά της οντότητας σε μία εφεδρεία πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με την μέγιστη συνεισφο¬ 
ρά εφεδρείας: 


ΕηΐίίγΡήΓηΡ3νΜ\Α/(β, ρ) < Χόί3ρ(θ, ρ) ■ Μ9χΡπΐΎΊΡ3νΜ\Α/ (θ, ρ) ^ 

Όπου 

ΜαχΡήεηΚ5νΜ\Α/(ε,ρ) είναι μία παράμετρος, σε Μ \Ν, που παριστάνει τη μέγιστη συνεισφορά στην 

πρωτεύουσα εφεδρεία η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο της προσφοράς 
πρωτεύουσας εφεδρείας (προσφορά μίας βαθμίδας), για την οντότητα θ, 
και την περίοδο ρ. 

(. Εηΐίΐγ8θαΡ5νίΙρΜνν(θ, ρ) + ΕηΙίΙγ8θθΡ3νΟηΜ\Λ/(θ, ρ)) 

< ΧυρΑΟΟ(β,ρ)· Μ9χ8βοΡ3νΜ\Α/(θ,ρ) ^ 

Όπου 

Μαχ5εεΡ5νΜ\Α/(ε,ρ) είναι μία παράμετρος, σε Μ \Ν, που παριστάνει τη μέγιστη συνεισφορά στη 

δευτερεύουσα εφεδρεία η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο της προσφοράς 
δευτερεύουσας εφεδρείας (προσφορά μίας βαθμίδας), για την οντότητα θ, 
και την περίοδο ρ. 

Η τριτεύουσα εφεδρεία περιλαμβάνει όλες τις στρεφόμενες και μη στρεφόμενες μονάδες. 

Η συνεισφορά στην στρεφόμενη τριτεύουσα εφεδρεία περιορίζεται από την μέγιστη ικανότητα παροχής 

τριτεύουσας εφεδρείας όπως περιγράφεται παρακάτω: 


Όπου 


Εηΐίΐγ8ρΤθΓΡ3νΜ\Α/(β,ρ) < ΧοΙΪ3ρ(θ, ρ) ■ Μ3χ8ρΤβΓΡ3νΜ\Α/(β, ρ) 


Εηΐίΐγ5ρΤεεΡ5νΜ\Λ/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη συνεισφορά τριτεύουσας εφεδρείας 

από την οντότητα ε για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

Μαχ5ρΤεΓΡ5νΜ\Α/(ε,ρ) είναι μία παράμετρος που παριστάνει τη μέγιστη συνεισφορά τριτεύουσας 

εφεδρείας από την οντότητα ε για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ\ΛΛ 


Χά/5 ρ(ε,ρ) 


είναι μία δυαδική μεταβλητή που υποδηλώνει αν η οντότητα ε είναι σε φά¬ 
ση κατανομής για την περίοδο ρ. 


Μερικές οντότητες μπορούν να προσφέρουν τριτεύουσα εφεδρεία ακόμα και όταν είναι εκτός λειτουρ¬ 
γίας (οίί-Νηε). Αυτό αντιπροσωπεύει τη μη στρεφόμενη τριτεύουσα εφεδρεία και αφορά ιδιαίτερα τις 
γρήγορες αιχμιακές μονάδες και τις υδροηλεκτρικές μονάδες. Κατά συνέπεια, οι υδροηλεκτρικές μονά¬ 
δες και οι γρήγορες αιχμιακές μονάδες λαμβάνονται αυτομάτως υπόψη στη συνεισφορά μη στρεφόμε¬ 
νης τριτεύουσας εφεδρείας χωρίς να υπάρχει ανάγκη να έχουν οριστεί βαθμίδες και τιμές για αυτές τις 
μονάδες. 


Η συνεισφορά μίας μονάδας στη μη στρεφόμενη τριτεύουσα εφεδρεία περιορίζεται από μία μέγιστη ι¬ 
κανότητα παροχής τριτεύουσας εφεδρείας καθώς επίσης και από την ελάχιστη παραγωγή της οντότητας, 
σαν ένα κατώτερο όριο, όπως φαίνεται παρακάτω: 
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ΕηΐίΐγΝ8ρΤ6Γ^3νΜ\Α/(θ,ρ) < ΧΝ8ρΤβΓ(β,ρ) ■ ΜθχΝ8ρΤθΓΕ5νΜ\Α/(β,ρ) ^ 

ΕηΐίΐγΝ8ρΤθΓΚ5νΜ\Λ/(θ , ρ) > ΧΝ8ρΤβΓ(β,ρ) ■ ΜίηΜ\Λ/(θ,ρ) ^ 

ΧΝ8ρΤθΓ{β, ρ) < 1 - Χυρ(θ, ρ) (η) 

Όπου 

ΕηίϋγΝ5ρΤεΓΚ5νΜ\Λ/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη συνεισφορά μη στρεφόμενης τρι- 

τεύουσας εφεδρείας από την οντότητα ηεε για την περίοδο ρ. Εκφράζεται 
σε Μ \Λ/. 


ΜαχΝ5ρΤ6ΓΚΒνΜ\Λ/(ε,ρ) είναι μία παράμετρος, σε Μ \Ν, που παριστάνει την μέγιστη συνεισφορά 

μη στρεφόμενης τριτεύουσας εφεδρείας από την οντότητα ηεε για την 
περίοδο ρ. Για τις γρήγορες αιχμιακές και τις υδροηλεκτρικές μονάδες, η 
ΜαχΝ5ρΤεεΕ5νΜ\Α/(ε,ρ) είναι ίση με τη μέγιστη στάθμη κατανεμόμενης 
παραγωγής της οντότητας. 

ΧΝ5ρΤεε(ε,ρ) είναι μία δυαδική μεταβλητή που υποδηλώνει αν η οντότητα ε παρέχει 

μη στρεφόμενη τριτεύουσα εφεδρείας στην περίοδο ρ. 


Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεισφορές τόσο σε στρεφόμενη όσο και σε μη στρεφόμενη τριτεύουσα εφε¬ 
δρεία, η συνολική συνεισφορά τριτεύουσας εφεδρείας μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

ΕηίίίγΤθΓΕ3νΜ\Α/(θ, ρ) = Εη(ί(γ8ρ Τ6ΓΕ3νΜ\Α/(6, ρ) + ΕηίίίγΝ8ρΤθΓΕ3νΜ\Α/(θ,ρ) ^ 

Όπου 

ΕηΐίΐγΤεεΚ5νΜ\Α/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη συνεισφορά της οντότητας ε σε 

τριτεύουσα εφεδρεία (στρεφόμενη και μη στρεφόμενη), για την περίοδο 
ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 


1.3.2.2.5 Περιορισι,ίοί Ελάχιστου Χρόνου Λειτουρνίας και Ελάχιστου Χρόνου Κράτησης 

Προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση του ελάχιστου αριθμού ωρών για τις οποίες η μονάδα πρέπει 
υποχρεωτικά να παραμείνει ενταγμένη πριν να είναι σε θέση να απενταχθεί, καθώς και η απαίτηση ελά¬ 
χιστου αριθμού ωρών για τις οποίες η μονάδα πρέπει υποχρεωτικά να παραμείνει απενταγμένη πριν να 
είναι σε θέση να ενταχθεί ξανά, λαμβάνονται οι ακόλουθοι περιορισμούς: 

Σ Χδυ(θ,ΐ) < Χυρ(β, ρ) 

ί=ρ-ΜΐηίΙρ(β )+1 ( 13 ) 

1=ρ+ ΜϊηΡ η(θ) 

Σ Χ8υ{β, 0 < 1 -Χυρ(θ,ρ) 

ί=Ρ+ι ( 14 ) 

Όπου 

ΜίηίΙρ(ε) είναι ο ελάχιστος αριθμός ωρών για τις οποίες η μονάδα ε πρέπει να ε¬ 

νταχθεί προτού να είναι σε θέση να απενταχθεί. 

Μίηΰη(ε) είναι ο ελάχιστος αριθμός ωρών για τις οποίες η μονάδα ε πρέπει να πα- 

ραμείνει απενταγμένη προτού να είναι σε θέση να ενταχθεί ξανά. 
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1.3.2.2.6 Κόστος Παραγωγής 

Το κόστος παραγωγής περιλαμβάνει τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης για την παραγωγή και την ει¬ 
σαγωγή ενέργειας. Οι τιμολογούμενες προσφορές των μονάδων περιλαμβάνουν το τιμολογούμενο μέρος 
των προσφορών των θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων (δηλαδή εξαιρείται η υποχρεωτική παρα¬ 
γωγή από τα υδροηλεκτρικά). Το κόστος παραγωγής εκφράζεται ως εξής: 


ΟβηβΓθϋοηΟοεί = 


^(1-0/./ Ζ (9'θ))· ^ (ΒΙοοΙ<αθ3ΓθάΜ\/\/(9θ,1},ρ).ΒΙοοΙ<Ρπο6(9θ,Ιι,ρ)) 

(15) 


96,Ρ 


\ό(=ΒΙοοΙ<8 


.Ο 


Όπου 


ΒΙοεΙ<αεαΓεάΜ\Λ/(ρε,Β,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την ποσότητα της ισχύος που εκκα¬ 
θαρίζεται για την οντότητα παραγωγής §θ, τη βαθμίδα ό, και την περίοδο 
ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

ΒΙοεΙ<ΡΓίεε(ςε,ΐ3,ρ) είναι μία παράμετρος που παριστάνει την τιμή ενέργειας για την οντότη¬ 

τα παραγωγής §θ, τη βαθμίδα ό, και την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε 
€/Μ \Λ/Ιι. 


αΡ(ρε) είναι μία αδιάστατη παράμετρος που παριστάνει τον συντελεστή απω¬ 

λειών παραγωγής για την οντότητα §ε. 

Ο είναι η διάρκεια της περιόδου και εκφράζεται σε ώρες. Για τον ΗΕΠ,το ΠΚ 

και τη μεθοδολογία υπολογισμού ΟΤΑ, αυτή η παράμετρος τίθεται ίση με 

1. 


1.3.2.2.7 Κόστος Εκκίνησης 

Το κόστος εκκίνησης εκφράζεται ως εξής: 


8ί3ΓΐυρΟθ3Ϊ = 

Σ ( Χ(ηοΐ3υ(9θ, ρ).Ηοί8ίΙΟθ5Ϊ(9θ)) 

9β,Ρ 

+ ^ ( Χ\Λ/3ητΐ8υ(9θ, ρ). \Α/3ητι8υθθ3ί(9θ)) 

9β.Ρ 

+ ^ ( ΧοοΙ03υ(9θ, ρ). 0οΙό8υ0θ3Ϊ(9θ)) 

9β,Ρ ( 16 ) 


Όπου 

ΧΗοΐ5υ(ρε,ρ) 


Ηοΐ5ίΙ€θ5ΐ(ςε) 


Χνναητΐ5υ(ςε,ρ) 


είναι μία δυαδική μεταβλητή που παριστάνει μία απόφαση εκκίνησης 
από θερμή κατάσταση, για την οντότητα παραγωγής §θ, στην περίοδο ρ. 

είναι μία παράμετρος, σε €, που παριστάνει το κόστος εκκίνησης από 
θερμή κατάσταση για την οντότητα παραγωγής §ε. 

είναι μία δυαδική μεταβλητή που παριστάνει μία απόφαση εκκίνησης 
από ενδιάμεση κατάσταση, για την οντότητα παραγωγής §θ, στην περίο¬ 
δο ρ. 
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\Λ/αητι5υ€θ5ΐ(ςε) 


ΧεοΙ05υ(ςε,ρ) 


εοΙά5ίΙ€θ5ΐ(ςε) 


είναι μία παράμετρος, σε €, που παριστάνει το κόστος εκκίνησης από εν¬ 
διάμεση κατάσταση για την οντότητα παραγωγής §ε. 

είναι μία δυαδική μεταβλητή που παριστάνει μία απόφαση εκκίνησης 
από ψυχρή κατάσταση, για την οντότητα παραγωγής §ε, στην περίοδο ρ. 

είναι μία παράμετρος, σε €, που παριστάνει το κόστος εκκίνησης από ψυ¬ 
χρή κατάσταση για την οντότητα παραγωγής §ε. 


1.3.2.2.8 Κόστος Σβέσης 

Όπως προαναφέρθηκε, το κόστος σβέσης λαμβάνεται ίσο με το κόστος εκκίνησης από ενδιάμεση κατά¬ 
σταση. Κατά συνέπεια, το κόστος σβέσης μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

8ήυίΟοννηΟθ3ί = 

Σ (Χ30(ς)θ, ρ).ΕηΐιΙγ800θ3ΐ(ς)β)) 

9β,Ρ ( 17 ) 


Όπου 

Χ50(ςε,ρ) είναι μία δυαδική μεταβλητή που παριστάνει μία απόφαση σβέσης, για 

την οντότητα παραγωγής §ε, στην περίοδο ρ. 

Εηΐϋγ50εο5ί(ςε) είναι μία παράμετρος, σε €, που παριστάνει το κόστος εκκίνησης για την 

οντότητα παραγωγής §ε. 


1.3.2.2.9 Πλεόνασμα καταναλωτών 

Το πλεόνασμα των καταναλωτών από τη χρήση της ενέργειας υπολογίζεται ως το έσοδο από όλα τα κα- 
τανεμόμενα φορτία συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση των 
εξαγωγών και των αντλητικών φορτίων. Το πλεόνασμα των καταναλωτών περιγράφεται ως εξής: 


ίοθόΚθνθηυβ= 


Σ 0 +α-Ρ(Μ»· 


( λ 

^ (ίθ3εΙΒΙοοΙ<Μ\Λ/(Ιό, ό, ρ).ΒΙοοΙ<Ρηοθ(Ιό, ό, ρ)) 

\ό(=ΒΙοοΙ<8 ) 


. Ο 


Όπου 


(18) 


ίοαάΒΙοεΙ<Μ\Α/(ΙεΙ,ό,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την ποσότητα φορτίου που εκκαθα¬ 
ρίζεται από τη βαθμίδα ό της οντότητας φορτίου Ιά στην περίοδο ρ, και 
εκφράζεται σε Μ \Ν. 

ΒΙοεΙ<ΡΓίεε(ΙεΙ,ΐ3,ρ) είναι μία παράμετρος, σε €/Μ\Λ/Η, που παριστάνει την τιμή φορτίου για 

την οντότητα φορτίου Ιά, τη βαθμίδα ό, και την περίοδο ρ. 

ίίΡ(ΙεΙ) είναι μία αδιάστατη παράμετρος που παριστάνει το συντελεστή απω¬ 

λειών φορτίου για την οντότητα φορτίου Ιά. 


1.3.2.2.10 Κόστος Εφεδρειών 

Το κόστος εφεδρειών περιλαμβάνει μόνο το κόστος πρωτεύουσας και δευτερεύουσας εφεδρείας. Για την 
τριτεύουσα εφεδρεία δεν αποδίδεται κανένα κόστος στην στρεφόμενη τριτεύουσα εφεδρεία, ενώ αντί- 
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στοιχεί μία τιμή για τις μη στρεφόμενες μονάδες (μία μηδενική τιμή αντιστοιχεί στις υδροηλεκτρικές μο¬ 
νάδες και τις γρήγορες μονάδες αιχμής). Κατά συνέπεια, το κόστος εφεδρειών μπορεί να εκφραστεί ως 
εξής: 


Ρθ3ΘΙΎθΟθ3ί = ΡήΐΤΐΡβ36Ιλ/θΟθ3Ϊ + 8θθΡθ36ΙΎβΟθ3Ϊ + Ν8ρΤθΓΡθ3θ!ΎβΟθ3Ϊ ^ 


Όπου 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος πρωτεύουσας εφεδρείας, 
σε €. 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος δευτερεύουσας εφεδρεί¬ 
ας, σε €. 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος μη στρεφόμενης τριτεύ- 
ουσας εφεδρείας, σε €. 

Τα κόστη πρωτεύουσας, δευτερεύουσας και μη στρεφόμενης τριτεύουσας εφεδρείας μπορούν να γρα¬ 
φούν ως εξής: 

ΡήιτιΡθ3θη/θΟθ3ΐ = ^ΕηΐίΐγΡπιτιΡ3νΜν/(θ,ρ)· ΡήιτιΡ3νΡήθθ(θ,ρ). Ο 

β, Ρ (20) 


Ρπ'ηι/?β5βπ/β(Γθ5ί 

5εεΚε5βΓνεεο5ϊ 

Ν5ρΤεΓΚε5εΓνε0θ5ί 


και 

3θθΡβ8ΘΓνθΟθ8ί = 

Ν8ρΤθΓΡθ3θη/θΟθ3ί = '^ΕηίίΐγΝ8ρΤθΓΡ3νΜ\Λ/(θ,ρ) · Ν8ρΤθΓΡ3νΡποθ(θ,ρ)· Ω 

ο,ρ (22) 


Σ 

ε,Ρ 


ί (Εηϋίγ8θθΡ5νίΙρΜν\/(θ, ρ) + Εηϋίγ8θθΡ3νΩηΜ\Λ/ (θ, ρ))' 
■8θθΡ3νΡηοθ(θ,ρ) ■ Ο 


( 21 ) 


Όπου 


ΕηϋΐγΡΓίίηΚ5νΜ\Λ/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη συνεισφορά πρωτεύουσας εφε¬ 
δρείας μίας οντότητας για την οντότητα θ, και την περίοδο ρ. Εκφράζεται 
σε Μ\Λ/, 


Εηϋΐγ5εεΚ5νίΙρΜ\Λ/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την προς τα επάνω συνεισφορά δευ¬ 
τερεύουσας εφεδρείας μίας οντότητας για την οντότητα θ, για την περίο¬ 
δο ρ. Εκφράζεται σε Μ\Λ/, 

Εηϋίγ5εεΚ5νΟηΜ\Λ/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την προς τα κάτω συνεισφορά δευ¬ 
τερεύουσας εφεδρείας μίας οντότητας ε για την περίοδο ρ. Εκφράζεται 
σε Μ\Λ/, 


ΕηΐίΐγΝ5ρΤεΓΚ5νΜ\Λ/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την συνεισφορά μη στρεφόμενης 

τριτεύουσας εφεδρείας μίας οντότητας ε για την περίοδο ρ. 

ΡΓίηιΡ5νΡΓίεε(ε,ρ) είναι μία παράμετρος, σε €/Μ \Ν, που παριστάνει την τιμή πρωτεύουσας 

εφεδρείας για την οντότητα ε, για την περίοδο ρ. 


5εε/?5 νΡήεε(ε,ρ) είναι μία παράμετροςπου παριστάνει την τιμή δευτερεύουσας εφεδρείας 

για την οντότητα ε, για την περίοδο ρ. 

Ν5ρΤεΓΡ5νΡΓίεε(ε,ρ) είναι μία παράμετρος, σε €/Μ\Λ/Η, που παριστάνει την τιμή μη στρεφό¬ 

μενης τριτεύουσας εφεδρείας για την οντότητα ε, για την περίοδο ρ. 
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1.3.2.2.11 Κόστη Ποινών 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αδυναμίας επίλυσης κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις, προ¬ 
στίθενται στην αντικειμενική συνάρτηση επιπλέον μεταβλητές παράβασης για τους περιορισμούς που 
έχουν κάτω/πάνω όρια καθώς και πρόσθετοι όροι για τις ποινές των μεταβλητών παράβασης. Οι υπόψη 
μεταβλητές παράβασης είναι: 


α. Μεταβλητές έλλειψης/περίσσειας για την Παράβαση του Περιορισμού Ισοζυγίου Ενέργειας Λει¬ 
τουργικής Ζώνης, 

β. Μεταβλητές έλλειψης/περίσσειας για την Παράβαση των Γενικών Περιορισμών, 

γ. Μεταβλητές έλλειψης (άνω και κάτω) για την Παράβαση του Περιορισμού Ρυθμού Μεταβολής, 

δ. Μεταβλητές έλλειψης/περίσσειας για την ικανότητα της Οντότητας, 

ε. Μεταβλητές έλλειψης για την Παράβαση των Περιορισμών Εφεδρειών, 

στ. Μεταβλητές περίσσειας για την Παράβαση του διαζωνικού ορίου ροής, 

ζ. Μεταβλητές Περίσσειας για την μέγιστη ημερήσια ενέργεια της μονάδας, και 

η. Μεταβλητές Περίσσειας για την καθαρή ικανότητα μεταφοράς. 

Ένας συντελεστής ποινής παράβασης αντιστοιχίζεται σε κάθε μία από τις παραπάνω μεταβλητές παρά¬ 
βασης. Αν οι συντελεστές ποινής λάβουν μεγάλες τιμές, οι τιμές της μεταβλητής παράβασης θα είναι μη¬ 
δέν σε μία εφικτή λύση του προβλήματος. Κάθε μη μηδενική μεταβλητή παράβασης στη λύση υποδηλώ¬ 
νει ότι το πρόβλημα δεν έχει λύση δίχως παραβίαση κάποιων περιορισμών. Διαφορετικές ποινές μπο¬ 
ρούν να εφαρμοστούν για να υποδηλώσουν αντίστοιχες προτεραιότητες για την εφαρμογή διαφορετικών 
τύπων περιορισμών ανισοτήτων. 


Το κόστος ποινής (ΡοηθΙΐγΈοεΐ) στην αντικειμενική συνάρτηση ορίζεται ως εξής: 
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ΡβηαΙίγΟοΒί = 

[Τοί3ΐΟβηΕ)θίίοίί(ζ, ρ)]. Τοί3ΐΟβηΕ)θίϊα'ίΡήοθ 

ζ,ρ 

+ ^ [ Τοί9ΐΟθη5υΓρΙυ3(ζ, ρ)].Τοί3/Οθη5υΓρΙυ5Ρηοθ 

ζ,ρ 

[ ΡήιηΡενΕ>θίίοϊί(ζ, ρ)].Τοί3ΐΡήιηΡενΡβίίοΐίΡΓΪοβ 

ζ,ρ 

[8οοΡ3νυρΕ)θίίοίί(ζ, ρ) + 3βοΡ3νΟηΟβίίοϋ(ζ, ρ)\Τοΐ3ΐ5θθΡ8νΕ>οίίοίίΡήο β 

ζ,ρ 

[Το γΡ 3 νΠ> οίϊοίί(ζ, ρ )). Τοί3ίΤθ γΡ3 ι/Οβ ίίοΐίΡΓΪο β 

Ζ,ρ 

+~^ [ 3γ3ΡήιηΡ3νΕ)οίϊοίϊ(ρ )] .Τοί3ίΡηηιΡ3νΕ>θίίοίίΡηοο 

Ρ 

[3γ38θθΡ3νυρΟθίίοϋ(ρ) + 8γ38θθΡ3νΕ)ηΕ>θί/ο/ί(ρ)]. Τοί3ΐ8θθΡ3νΕ>θίίοϋΡήθθ 

Ρ 

[8γ3ΤθΓΡ3νΕ>οίίοίί(ρ)]. Τοϊ3ΐΤθΓΡ3νΕ)οίίοίϊΡποο 

Ρ 

+ ^ [ΕηίϊίγΕ)θίϊοίίΜ\Λ/(ο, ρ)]. ΟθίίοϋΟθραοίΐγΡήοθ 

Θ,Ρ 

+ ^ [Εηϋίγ3υΓρΙυ3Μ\Λ/(β, ρ)].8υΓρΙυ3θ3ρ3θϋγΡηοθ 

&,Ρ 

+ ^ [ΕηίίίγΕ)θίίοίίΜ\Λ/(ο, ρ)~\. Οβή 'α'ΐΟθραα'ΐγΡηοβ 

Θ,Ρ 

+ ^ [ΕηθΓ0γΜθχ3υΓρ/υ3(θ, ρ)]. 3υΓρΙυ3ΕηοΓργΜ3χΡηοο 

Θ,Ρ 

+ ^ [ ΕΙοννθ9ίβ3υΓρΙυ3Μ\/\/(ίς), ρ)]. ΕΙοννς/3ίθ8υΓρΙυ8Ρήθθ 

?9,ρ 

+ ^ [Ρ3ΓηρΕ>θίίοίϊΜ\Λ/(θ, ρ)~\. ΟθίίοϋΡθΓηρΡηοο 

Θ,Ρ 

+ ^ [Ρ3ηιρ8υΓρΙυ3Μ\Λ/(θ, ρ)]. 3υΓρΙυ3Ρ3ΓηρΡηο& 

Θ,Ρ 

+ ^ [ΟΟΕ)θίίοϋ(ςιο) ]. (3ΟΟοίίοίίΡήοο 

90,Ρ 

+ [003υτρΙυ3(ρο) ]. 003υΓρ/υ3Ρηοο 

90,Ρ 

+ ^ [ΐηιρθ3ρ3θϊίγ8υΓρΙυ3Μνν(ηιίρρ, ρ) ]. Ιηιρθ3ρ3θίίγ5υΓρΙυ3Ρηοθ 

ΠΊίρρ,ρ 

+ [Εχρθ3ρ3αίγ8υΓρΙυ3Μ\Λ/(ηιίς/ρ, ρ) ]. Εχρθ3ρ3θϋγ3υΓρΙυ3Ρηοθ 

ηηίρρ,ρ 

( 23 ) 

Οι Γενικοί Περιορισμοί μπορούν να ταξινομηθούν από πλευράς προτεραιότητας με την απόδοση διαφο¬ 
ρετικών συντελεστών ποινής σε κάθε ξεχωριστό περιορισμό. Οι περιορισμοί με τους μεγαλύτερους συ¬ 
ντελεστές ποινής έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα προκειμένου να ικανοποιηθούν, σε σχέση με αυτούς 
που έχουν χαμηλότερους συντελεστές ποινής. Οι τιμές ποινής είναι διαμορφούμενες, και έχουν αρχικά 
τις ακόλουθες τιμές: 


ΠΙΝ. 20: Τιμές ποινής μοντέλου 1)0 


Παράμετρος 

Τιμή ποινής 

ΤοΐεΙΟεηΟείίείΐΡπεε 

10.000 €/Μ\Λ/ 

ΤοΐεΙΟεπδυφΙυεΡπεε 

10.000 €/Μ\Λ/ 

ΤοΐεΙΡπιτιΚενΟεΐίείίΡπεε 

40.000 €/Μ\Λ/ 

ΤοΐεΙδεεΡενϋείίείΐΡπεε 

19.000 €/Μ\Λ/ 
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ΤοΐθΓΓειΤώνΟείίείίΡπεε 

5.000 €/Μ\Λ/ 

ϋεΠαΙΌερεαίγΡπεε 

45.000 €/Μ\Λ/ 

δυφΙυεθερθειΐγΡπεε 

45.000 €/Μ\Λ/ 

ΕπεΓ§γΜ3χ5υφΙυ5Ρπεε 

18.000 €/Μ\Λ/Τι 

ΟείίείΐΡώιτιρΡπεε 

45.000 €/Μ\Λ/ 

δυφΙυεΡώιτφΡπεε 

45.000 €/Μ\Λ/ 

ΙιηρθθρΒείΐγδυφΙυεΡπεε 

50.000 ΕυΓθ/Μ\Λ/ 

ΕχρθθρθειίγδυφΙυεΡπεε 

50.000 ΕυΓθ/Μ\Λ/ 


Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται οι εξισώσεις με τις οποίες μοντελοπο ιού νται οι επιμέρους 
συνιστώσες. Αυτές οι εξισώσεις συνιστούν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται το πρόβλημα βελτι¬ 
στοποίησης όταν ελαχιστοποιείται η παραπάνω αντικειμενική συνάρτηση. 


1.3.2.2.12 Όριο Βαθμίδας 

Μία βαθμίδα δεν μπορεί να εκκαθαριστεί σε μία στάθμη υψηλότερη από την προσφερόμενη ποσότητα 
της βαθμίδας. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για όλες τις οντότητες με τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης 
ή δηλώσεις φορτίου και διατυπώνεται ως εξής: 

0 < ΒΙοοΚΟΙθ3ΓθόΜ\Α/(ς/θ,ό,ρ)< ΒΙοοΙκΜθχΜνν(ς/θ,ό,ρ) ^ 

και 

0 < Ιθ3άΒΙοοΙ<Μ\Λ/{1ά,ό,ρ)< ΒΙοοΙ<Μ3χΜ\Λ/(Ιά, 6, ρ) (25) 


Όπου 

ΒΙοεΙ<ΜαχΜ\Α/(ε6,ί),ρ) είναι μία παράμετρος σε Μ \Ν, που παριστάνει την ποσότητα της προσφε- 

ρόμενης ισχύος για την οντότητα εε, τη βαθμίδα ό, και την περίοδο ρ. 

Ο περιορισμός φορτίου δεν εφαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο. 


1.3.2.2.13 Πρόνραυιια Οντότητας Παρανωνής 

Για κάθε οντότητα παραγωγής, το πρόγραμμα παραγωγής μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους συνι¬ 
στώσες: 

• Το μη τιμολογούμενο μέρος των προσφορών της οντότητας παραγωγής το οποίο συμπεριλαμβά¬ 
νει αυτό που αντιστοιχεί σε ενέργεια από Μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΟΥΑ, υποχρεω¬ 
τική παραγωγή υδροηλεκτρικών, Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΟΥΑ και μονάδες υπό δοκιμαστική 
λειτουργία. Το υπόψη μέρος του προγράμματος παραγωγής πρέπει να ακολουθεί ένα συγκεκρι¬ 
μένο και σταθερό πρόγραμμα. 

• Το τιμολογούμενο πρόγραμμα προσφορών παραγωγής συμπεριλαμβανομένων αυτών που αντι¬ 
προσωπεύουν εισαγωγές. Το μέρος αυτό δίνεται από το άθροισμα των εκκαθαρισμένων βαθμι¬ 
δών παραγωγής. 

Το πρόγραμμα παραγωγής που αφορά όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 
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ΕηίίίγΜ\Α/(ρθ, ρ ) = ΠχθάΜ\Λ/(ςθ, ρ) + ^ΒΙοο/κΟΙθθγθοΙΜ \Λ/(ρθ, ό, ρ) 

" (26) 


Όπου 

Ε\χεάΜ\Ν(ρε,ρ) είναι μία παράμετρος, σε Μ \Ν, που παριστάνει τη σταθερή παραγωγή, 

για την οντότητα παραγωγής και την περίοδο ρ, και αφορά κάθε είδος 
μη τιμολογούμενης προσφοράς παραγωγής. Μπορεί να παριστάνει το 
σύνολο ή μέρος του προγράμματος παραγωγής μίας μονάδας. 


1.3.2.2.14 Πρόγραμμα Οντότητας Φορτίου 

Για κάθε οντότητα φορτίου, το πρόγραμμα μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους συνιστώσες: 

• Το μη κατανεμόμενο φορτίο. Αυτό το μέρος του προγράμματος φορτίου προσαρμόζεται υποχρε¬ 
ωτικά σε ένα συγκεκριμένο σταθερό πρόγραμμα. 

• Το πρόγραμμα του κατανεμόμενου φορτίου, το οποίο συμπεριλαμβάνει το φορτίο που αντιπρο¬ 
σωπεύει εξαγωγές και άντληση. Αυτό το μέρος δίνεται από το άθροισμα των εκκαθαρισμένων 
βαθμιδών φορτίου. 

Το πρόγραμμα του φορτίου που λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εκφραστεί ως 


ΕηίΰγΜ\Λ/(Ιά,ρ) = ΕίχθάΜ\Λ/(Ιά, ρ) + ^ίθ30ΒΙοοΙ<Μ]Α/(Ιό, ό, ρ) 

6 (27) 


Όπου 

ΕίχεόΜ\Α/(Ιό,ρ) είναι μία παράμετρος, σε Μ \Ν, που παριστάνει το σταθερό φορτίο για την 

οντότητα φορτίου Ιά και την περίοδο ρ, και το οποίο παριστάνει κάθε εί¬ 
δος μη τιμολογούμενης δήλωσης φορτίου. Μπορεί να παριστάνει το σύ¬ 
νολο ή μέρος του προγράμματος φορτίου. 


1.3.2.2.15 Μένιστη Ημερήσια Ενέργεια 

Στις λειτουργίες του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκ των υστέρων Τιμολόγησης 
των Αποκλίσεων, ηΗ μέγιστη ημερήσια ενέργεια μοντελοποιείται απευθείας στο μοντέλο ΙΙΘ ως εξής: 


( Λ 

^ ΕηΙίΙγΜ\Λ/(ρθ, ρ) Ό - ΕηθΓργΜθχ8υφΙυ5(ρθ, ρ) < Μ3χΕηΙίΙγΕηθΓργ(ρθ) 

V ρ ) ( 28 ) 


Όπου 

ΜαχΕηΐϋγΕηεΓςγ(ςε) είναι μία παράμετρος, σε Μ\Λ/Η, που παριστάνει την μέγιστη ημερήσια 

ενέργεια για την οντότητα §θ. 

Ο είναι η διάρκεια της περιόδου και εκφράζεται σε ώρες. Για τον ΗΕΠ, η 

παράμετρος είναι ίση με 1. 
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ΕηεΓργΜαχ5υΓρ!υ5(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει την περίσσεια σε Μ \Ν 

της οντότητας θ για την περίοδο ρ προκειμένου να επιβληθεί ο περιορι¬ 
σμός μεγίστης ημερήσιας ενέργειας της οντότητας. Εκφράζεται σε Μ\Λ/Η. 

Ο περιορισμός ενέργειας της οντότητας εφαρμόζεται μόνο όταν η παράμετρος ΜαχΕηΙίϊγΕηεΓςγ(ςε) είναι 
αυστηρά θετική. 


1.3.2.2.16 Μοντέλο Συντελεστή Απωλειών 

Έγχυση οντότητας στην Αγορά: Οι προσφορές από τις οντότητες παραγωγής στο "Σημείο Οντότητας" ή 
"Σημείο Μέτρησης" ( ΕηΐϋγΜ\Α/(ςε,ρ)) διορθώνονται με τον συντελεστή απωλειών παραγωγής: 


ΕηϋίγΙη](ςθ, ρ) = ΕηίίΙγΜ\Λ/(ςθ, ρ) ■ (1 - ΟίΕ(ρθ)) 


(29) 


Όπου 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη στάθμη έγχυσης της οντότητας §θ 
για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ ΝΑ/. 

είναι μία αδιάστατη παράμετρος που παριστάνει τον συντελεστή απω¬ 
λειών παραγωγής για την οντότητα §θ. 

Απορρόφηση Οντότητας από την Αγορά: Οι δηλώσεις φορτίου από τις οντότητες φορτίου στο "σημείο 
Οντότητας" ή "Σημείο Μέτρησης" (ΕηΐίΐγΜ\Α/(Ιό,ρ)) διορθώνονται με τον συντελεστή απωλειών φορτίου: 

Εηΐίΐγ]Α/0Γ(Ιό, ρ) = ΕηϋίγΜ\ν/(Ιό, ρ)·( 1 + ϋΕ{Ιό)) 

\3υ) 


ΕηΙίΐγΙη](ςε,ρ) 

ΘΙΕ(ρε) 


Όπου 

Επί/ίγΙ/Ι/άτζ/άρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη στάθμη απορρόφησης μίας οντό¬ 

τητας για την οντότητα φορτίου Ιό, για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

ίίΕ(ΙεΙ) είναι μία αδιάστατη παράμετρος που παριστάνει τον συντελεστή απω¬ 

λειών φορτίου για την οντότητα φορτίου Ιό. 

Σημειώσεις: 

1) Οι συντελεστές απωλειών φορτίου για τη μέση και χαμηλή τάση προκύπτουν από τον αντίστοιχο 
πίνακα για το φορτίο το οποίο δηλώνεται ή προβλέπεται στο δίκτυο διανομής. 

2) Οι συντελεστές απωλειών παραγωγής για τις διαφορετικές ζώνες προκύπτουν από τους αντίστοι¬ 
χους πίνακες για το συνολικό φορτίο το οποίο δηλώνεται ή προβλέπεται στο σύστημα. 


Εκτός από το φορτίο του Δικτύου (Μέση και Χαμηλή Τάση), όπου ο πίνακας των συντελεστών απωλειών 
φορτίου εφαρμόζεται ανάλογα, υπάρχει και μία άλλη κατηγορία φορτίου: το Φορτίο στο Σύστημα (Υψη¬ 
λή Τάση). Σύμφωνα με τον ΚΣΗΕ (Άρθρο 49) αυτό το φορτίο εξετάζεται ξεχωριστά καθώς δεν αποδίδο¬ 
νται απώλειες σε αυτό (μηδενικός συντελεστής απωλειών). 


1.3.2.2.17 Μοντέλο Διαζωνικών Ροών 

Έγχυση και Απορρόφηση Σημείου Μέτρησης: Οι εγχύσεις του δικτύου στο σημείο μέτρησης υπολογίζο¬ 
νται ως εξής: 
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Μ{ςρΙη](ινίςρ, ρ) = χ Εηϋ(γΙη](ρβ,ρ) 

$θ 3ί γπϊ9Ρ 


(31) 


Όπου 

ΜΐςρΙη](ιτιΙςρ,ρ) είναι μία μη αρνητική μεταβλητή η οποία παριστάνει τη στάθμη έγχυσης 

στο σημείο μέτρησης πτΐ§ρ για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

Οι απορροφήσεις του δικτύου στο σημείο μέτρησης υπολογίζονται ως εξής: 

ΜΙς/ρ ννάφίρρ, ρ) = χ Εηΐίΐγ\Λ/0Γ(Ιά, ρ) 

ω 3ί ΓΠίξΙρ (02) 


Όπου 

ΜΙςρ\Α/ότ(εΝοδε,ρ) είναι μία μη αρνητική μεταβλητή η οποία παριστάνει τη στάθμη απορρό¬ 

φησης στο σημείο μέτρησης ινΐςρ για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ1/1/. 

Οι καθαρές εγχύσεις του δικτύου στο σημείο μέτρησης υπολογίζονται ως εξής: 

ΜΪ 9 ρΝθΐΙη](ηιΪ 9 ρ, ρ) = ΜΙς/ρΙηήζηιΙςίρ, ρ) - Μίρρ \Α/0Γ(ηΊΪρρ, ρ) (33) 


Όπου 

ΜΙςρΝείΙη](ΐΎΐΙςρ,ρ) είναι μία μεταβλητή η οποία παριστάνει την καθαρή στάθμη έγχυσης στο 

σημείο μέτρησης πτΐ§ρ για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

Περιορισμοί Διαζωνικών Ροών: Οι διαζωνικές ροές περιορίζονται από μία μέγιστη ροή: 

ΕΙοννθ3ίθΜ\Α/(ίρ, ρ) - ΕΙοννθ3ίθ8υΓρΙυ5Μ\Α/(ίρ,ρ) < ΕΙοννθ9ίθΜ9χΜ\Α/(ίρ, ρ) ^ 

Όπου 

ΕΙοννΰαίεΜ\λ/(}ς),ρ) είναι μία μεταβλητή η οποία παριστάνει τη διαζωνική ροή /ρ για την περί¬ 

οδο ρ. Εκφράζεται σε Μ\Α/ και μπορεί να είναι αρνητική. 

ΡΙονν<3αΐεΜαχΜ\λ/({ςι,ρ) είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει την μέγιστη διαζωνική ροή /ρ 

για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Λ/71/1/. 

ΕΙο\Λ/6αίε5υτρΙυ5Μ\Α/(/ς,ρ) είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει την περίσσεια ισχύος 

στη διαζωνική ροή /ρ για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Λ/71/1/. 

Η διαζωνική ροή ορίζεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

X [ΡΤΟΕ(ηπΙρρ, ίς/,ρ)· ΜίρρΝθΐΙη](ηΊΪρρ, ρ)] 

ΡγοπίΜ^ρ (ίρ )=/7ΐί9ρ 

= Πονγθ9ίθΜ\Λ/(ίρ, ρ) ( 35 , 


Όπου 
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ΡΤϋΡίηιΐςίρ,ρ) είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει τον Συντελεστή Κατανομής Α¬ 

πωλειών ισχύος του σημείου μέτρησης ιτιίςρ για την περίοδο ρ. 

Εξίσωση Ισοζυγίου Ενέργειας Λειτουργικής Ζώνης: Το ισοζύγιο ενέργειας πρέπει να επιβάλλεται σε κάθε 
λειτουργική ζώνη. Η δυϊκή τιμή του ισοζυγίου ενέργειας ζώνης παρέχει την τιμή ενέργειας ζώνης. Αν αρ¬ 
θεί ο περιορισμός στη διαζωνική ροής ισχύος (λειτουργία ανάλυσης), όλες οι τιμές ενέργειας των ζωνών 
είναι ίσες. Η εξίσωση ισοζυγίου ενέργειας στις ζώνες είναι η εξής: 


Σ Μί9ρΝβίΙη]{ηιί9ρ,ρ) 

πηί$ρ ϊπ ζ 

+ Τοί3ΐ(3βηΟθίίάί{ζ,ρ) - Τοί9ΐ(3βη3υφΙυ3(ζ, ρ) 

= Σ Ηο\λ/θ3ΐθΜν/(Ϊ9,ρ)- Σ ΡΙο\Α/ΘθΐθΜ\Λ/(ί9, ρ) 

ΡΓθΐΎΐΖοηθ(ΐς)=ζ ΤοΖοπθ(ΐςι)=ζ 


Όπου 


(36) 


ΤοίαΚ3εηΟε}ίαΐ(ζ,ρ) 


ΤοΙαΙΰεπ5υτρΙυ5(ζ,ρ) 


είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα παραγω¬ 
γής στην περίοδο ρ προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός ισοζυγίου 
ενέργειας στη ζώνη ζ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει την περίσσεια παρα¬ 
γωγής στην περίοδο ρ προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός ισοζυγί¬ 
ου ενέργειας στη ζώνη ζ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 


1.3.2.2.18 Διαζωνικό Μοντέλο Μεταφοράς 

Όπως το διαζωνικό μοντέλο ροής, έτσι και αυτό θεωρεί μία ανάλυση του συστήματος σε ζώνες οι οποίες 
συνδέονται με πύλες ροής (διασυνδετικές γραμμές ή διάδρομοι). Η διαφορά με το διαζωνικό μοντέλο 
ροής είναι ότι η διαζωνική ροή δεν εκφράζεται με τους ΣΚΜΙ των κόμβων μέτρησης αλλά απευθείας στην 
εξίσωση ισοζυγίου ενέργειας στις ζώνες. 

Περιορισμοί Ισοζυγίου Ισχύος Λειτουργικής Ζώνης: Οι περιορισμοί του ισοζυγίου ισχύος στις λειτουργι¬ 
κές ζώνες παριστάνονται από το ακόλουθο σύνολο γραμμικών εξισώσεων: 

Σ ΕηίίίγΙη]( 9 θ,ρ)- Σ ΕηϋίγΜόΓ(Ιά,ρ) 

ς/θ ΐπ ζ Ιό ΐπ ζ 

= Σ ΡΙο\Α/ΟθίβΜν/(ί9,ρ)- Σ ΕΙοννθ9ίθΜ\Α/(ί9,ρ) 

ΡΓοηιΖοηθ{ίς)=ζ ΤοΖοηθ(ίρ)=ζ /37) 


Όπου 

ΡΓθΐΎΐΖοηε(/ς) είναι η ζώνη με διαζωνικό σημεία αρχής ίσα με ί§. 

ΤοΖοπε(/ς) είναι η ζώνη με διαζωνικό σημεία τέλους ίσα με ί§. 

ΡΙονν<3αίεΜ\Λ/({ςι,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη διαζωνική ροή ΐ§, για την περίοδο 

ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν και μπορεί να είναι αρνητική. 

Μοντέλο Διαζωνικού Περιορισμού Ροής: Σημειώνεται ότι μία διαζωνική ροή ορίζεται για κάθε μία κα¬ 
τεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι για μία γραμμή που συνδέει δύο ζώνες (για παράδειγμα: Α, Β), πρέπει να 
υπάρχουν δύο διαζωνικές ροές (Α-Β 3πά Β-Α). Η διαζωνική ροή περιορίζεται από το διαζωνικό όριο ικα¬ 
νότητας μεταφοράς: 
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Ηοννθ9Ϊ6Μ\Α/(ίς,ρ) - ΡΙο\ζνθ9ίβ8υΓρΙυ3Μ\Α/{ίς,ρ) < ΠοννΟθΐθΜθχΜΊΛ/^ρ,ρ) 


(38) 


Όπου 

ΡΙο\Λ/ΰαίεΜ\Α/(/ς,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη διαζωνική ροή για την περίοδο 

ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν και μπορεί να είναι αρνητική. 

ΡΙο\Λ/6α1εΜαχΜ\Α/(/ς,ρ) είναι μία παράμετρος, σε Μ \Ν, που παριστάνει τη μέγιστη διαζωνική ροή 

ί§, για την περίοδο ρ. 

ΡΙοννΟαΐεΞυΓρΙυΒΜννί/ς,ρ) είναι μία μεταβλητή αναφοράς που παριστάνει την περίσσεια Μ \Ν ισχύος 

στην διαζωνική ροή ί§ για την περίοδο ρ, προκειμένου να επιβληθεί η μέ¬ 
γιστη ροή. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 


1.3.2.2.19 Περιορισμοί Εφεδρειών 

Περιορισμοί Πρωτεύουσας Εφεδρείας: Το άθροισμα της συνεισφοράς σε πρωτεύουσα εφεδρεία μίας 
οντότητας πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τις απαιτήσεις πρωτεύουσας εφεδρείας της ζώνης. Ένας 
παρόμοιος περιορισμός ισχύει και για το σύστημα: 


ΡήινΡ3νΡθρ(ζ, ρ) + ΡήιτιΡ3ν0θίία((ζ, ρ) < ^ Εηϋ(γΡήηηΡ8νΜ\Λ/(θ, ρ) 

θ ΐη ζ 

8γ3ΡήιτιΡ3νΡθρ(ρ) + 8γ3ΡππιΡ3νΟθίίοίΐ(ρ) < ΣΕηίϋγΡήηηΡ3νΜ\Α/(θ, ρ) 

θ 

Όπου 


(39) 

(40) 


Ργιγπ /?5 νΰε/ίεϋ(ζ, ρ) 


ΡήηηΗ5νΚεει(ζ,ρ) 


ΞυβΡγιγπ /?5 νΰε/ίεΐΐ(ρ) 


3γ5ΡήηηΡ5νΡεη(ρ) 


είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα σε πρω¬ 
τεύουσα εφεδρεία στην περίοδο ρ για τη ζώνη ζ προκειμένου να επιβλη¬ 
θεί ο περιορισμός πρωτεύουσας εφεδρείας. 

είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει τις απαιτήσεις σε πρωτεύουσα 
εφεδρεία στην περίοδο ρ για τη ζώνη ζ. 

είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα σε πρω¬ 
τεύουσα εφεδρεία στην περίοδο ρ για όλο το σύστημα προκειμένου να 
επιβληθεί ο περιορισμός πρωτεύουσας εφεδρείας. 

είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει τις απαιτήσεις σε πρωτεύουσα 
εφεδρεία στην περίοδο ρ για όλο το σύστημα. 


Περιορισμοί Δευτερεύουσας Εφεδρείας: Το άθροισμα της συνεισφοράς στη δευτερεύουσα εφεδρεία 
μίας οντότητας πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τις απαιτήσεις σε δευτερεύουσα εφεδρεία της λει¬ 
τουργικής ζώνης: 


8θθΡ3νίΙρΡθρ(ζ, ρ) + 8θαΡ3νυρΩθίία((ζ, ρ) < ^ ΕηΙϋγ8βοΡ3νυρΜ\Λ/(θ, ρ) 

θ ΐη ζ 

8θθΡ3νΩηΡθη(ζ, ρ) + 8θθΡ3νΟηΟθ(ία((ζ, ρ) < ^ Εη(ϋγ8θθΡ3νΟηΜ\Λ/(β, ρ) 

θ ΐη ζ 

8γ38θθΡ3νίΙρΡθρ(ρ) + 8γ38θθΡ3νίΙρΟθίίαΐ(ρ) < ^ ΕηΙίΙγ3β3Ρ3νΙ)ρΜ\Λ/(β, ρ) 

θ 

8γ38θθΡ3νΩηΡθρ(ρ) + 8γ38θθΡ3νΟηΩθ(ίοίΙ(ρ) < ^ΕηϋΙγ8θθΡ3νΟηΜ\Λ/(θ,ρ) 


(41) 

(42) 

(43) 

(44) 
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Όπου 

5βο/?5νΙ/ρΟε//αίΥζ,ρ) 

5εεΚ5νυρΚερ(ζ,ρ) 

5εεΚ$ νθηθββαί(ζ,ρ) 

5εεΡ(5νΟηΗερ(ζ,ρ) 

5γ55εοΚ5νυρΟεβεϋ(ζ,ρ) 

5γ55εοΚ5νίΙρΚεη(ζ,ρ) 

5γ55εεΚ5 νθηϋεβείΐ(ζ,ρ) 

5γ55εεΚ3 νΰηΚερ(ζ,ρ) 


είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα δευτε- 
ρεύουσας εφεδρείας με κατεύθυνση προς τα πάνω στην περίοδο ρ για τη 
ζώνη ζ προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός δευτερεύουσας εφε¬ 
δρείας. 

είναι μία παράμετρος που παριστάνει την απαίτηση σε δευτερεύουσα 
εφεδρεία με κατεύθυνση προς τα επάνω στην περίοδο ρ για τη ζώνη ζ. 

είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα δευτε¬ 
ρεύουσας εφεδρείας με κατεύθυνση προς τα κάτω στην περίοδο ρ για τη 
ζώνη ζ προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός δευτερεύουσας εφε¬ 
δρείας. 

είναι μία παράμετρος που παριστάνει την απαίτηση σε δευτερεύουσα 
εφεδρεία με κατεύθυνση προς τα κάτω στην περίοδο ρ για τη ζώνη ζ. 

είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα δευτε¬ 
ρεύουσας εφεδρείας με κατεύθυνση προς τα πάνω στην περίοδο ρ για το 
σύνολο του συστήματος προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός δευτε¬ 
ρεύουσας εφεδρείας. 

είναι μία παράμετρος που παριστάνει την απαίτηση σε δευτερεύουσα 
εφεδρεία με κατεύθυνση προς τα πάνω στην περίοδο ρ για το σύνολο του 
συστήματος. 

είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα δευτε¬ 
ρεύουσας εφεδρείας με κατεύθυνση προς τα κάτω στην περίοδο ρ για το 
σύνολο του συστήματος προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός δευτε¬ 
ρεύουσας εφεδρείας. 

είναι μία παράμετρος που παριστάνει την απαίτηση σε δευτερεύουσα 
εφεδρεία με κατεύθυνση προς τα κάτω στην περίοδο ρ για το σύνολο του 
συστήματος. 


Οι παρακάτω πρόσθετοι περιορισμοί συνεπάγονται ότι, για κάθε Περίοδο Κατανομής ρ, οι ρυθμοί μετα¬ 
βολής των μονάδων παραγωγής που επιλέγονται για προς τα επάνω δευτερεύουσα εφεδρεία, πρέπει να 
είναι τέτοιοι ώστε συνολικά να μπορούν να δώσουν δευτερεύουσα εφεδρεία προς τα επάνω τουλάχι¬ 
στον ίση με ΕεεΕΒνίΙρΕαΒΐΕερ μέσα σε ένα λεπτό. Μία βοηθητική μεταβλητή εισάγεται, ΕηΐίΙγ5εεΚε5ίΙρ- 
Εα$ΐΜ\/7, προκειμένου να μοντελοποιηθεί το ελάχιστο της ΗΗΑ<30(εε)Χ1ηηίη για μία μονάδα που έχει επι- 
λεγεί για δευτερεύουσα εφεδρεία προς τα επάνω. 


ΕηϋΙγ8θθΗ3νυρΡ33ΐΜ\/ν(θ, ρ) < Εηΐίΐγ8θθΕ3νυρΜ\Α/(θ, ρ) ( 45 ) 

Εηΐίΐγ8θθΕ3νυρΕ93ΐΜ\Λ/(θ, ρ) < ΕΕΑΟΟ(θ) χ 1 γπϊπ ^6) 

Σ ΕηΙϋγ8β3Ε3νυρΡ93ΐΜ\/ν(θ, ρ) > 8γ38θΰΕ3νίΙρΕ33ίΕθρ(ρ) 

β (47) 


Όπου 

3γ55εεΡ(5νυρΕα5ΐ^εει(ρ) είναι μία παράμετρος που παριστάνει την απαίτηση σε γρήγορη δευτε¬ 
ρεύουσα εφεδρεία με κατεύθυνση προς τα επάνω μέσα σε χρονικό διά¬ 
στημα ενός λεπτού στην περίοδο ρ για το σύστημα. 

Εηΐίΐγ5εε^5νυρΕα5ΐΜ\Α/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή η οποία παριστάνει την συνολική συνεισφορά της 

οντότητας σε γρήγορη δευτερεύουσα εφεδρεία μέσα σε χρονικό διάστη- 
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μα ενός λεπτού με κατεύθυνση προς τα επάνω, για τη δεσμευμένη οντό¬ 
τητα β, για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

Οι παρακάτω περιορισμοί εξασφαλίζουν την ίδια απαίτηση με αυτή που περιγράφηκε προηγουμένως για 
δευτερεύουσα εφεδρεία με κατεύθυνση προς τα κάτω. 


Όπου 


Εηϋ(γ8βοΚ5νΟηΕ35(Μ\Λ/(β, ρ) < Εηϋίγ8βοΚ8νΟηΜ\Λ/(β, ρ) ( 48 ) 


Εηϋίγ8θθΚ3νΟηΕ33ίΜ\Λ/(β,ρ) < ΕΕΑΟΟ(β)χ Ιιηϊη 


(49) 


^ Εη(ΰγ8θθΚ3νΟηΓ98ΐΜ\Λ/(θ, ρ) > 8γ38θθΕ3νΟηΡ33ίΕθρ(ρ) 


(50) 


5γ55εεΗ5νΟηΡα5ΐΗερ(ζ,ρ) είναι μία παράμετρος που παριστάνει την απαίτηση σε γρήγορη δευτε¬ 
ρεύουσα εφεδρεία με κατεύθυνση προς τα κάτω μέσα σε χρονικό διά¬ 
στημα ενός λεπτού στην περίοδο ρ για το Σύστημα. 


Εηΐίΐγ5εε95νϋρΡα5ΐΜ\Λ/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή η οποία παριστάνει την συνολική συνεισφορά της 

οντότητας σε γρήγορη δευτερεύουσα εφεδρεία μέσα σε χρονικό διάστη¬ 
μα ενός λεπτού με κατεύθυνση προς τα κάτω, για την οντότητα θ, για την 
περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 


Περιορισμοί Τριτεύουσας Εφεδρείας: Το άθροισμα της συνεισφοράς στη τριτεύουσα εφεδρεία μίας ο¬ 
ντότητας πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τις απαιτήσεις σε τριτεύουσα εφεδρεία της λειτουργικής 
ζώνης: 


ΤθΓΕ3νΕβη(ζ,ρ) + ΤθΓΕ.3νΩθίία((ζ, ρ)< ^ ΕηϋΙγΤθΓΚ5νΜ\Λ/(β,ρ) 

βίηζ (51) 

8γ3ΤθΓΕ3νΕθη(ρ) + 8γ3 ΤθγΕ8 νϋθίία((ρ) < ^ ΕηΰίγΤθΓΕ8νΜ\Λ/(θ, ρ) 

β (52) 


Όπου 

ΤεΓΚΣνΰεβείΐίζ,ρ) 

ΤεΓΚ5νΚερ(ζ,ρ) 

5γ5 Τβτ/?5 νΰε/ίεϋ(ζ, ρ) 

5γ5ΤεΓΚ5νΚερ(ζ,ρ) 


είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα τριτεύ- 
ουσας εφεδρείας στην περίοδο ρ για τη ζώνη ζ προκειμένου να επιβληθεί 
ο περιορισμός τριτεύουσας εφεδρείας. 

είναι μία παράμετρος που παριστάνει την απαίτηση σε τριτεύουσα εφε¬ 
δρεία στην περίοδο ρ για τη ζώνη ζ. 

είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα τριτεύ- 
ουσας εφεδρείας στην περίοδο ρ για το σύνολο του Συστήματος προκει¬ 
μένου να επιβληθεί ο περιορισμός τριτεύουσας εφεδρείας. 

είναι μία παράμετρος που παριστάνει την απαίτηση σε τριτεύουσα εφε¬ 
δρεία στην περίοδο ρ για το σύνολο του συστήματος. 


1.3.2.2.20 Περιορισμοί Ρυθμών Μεταβολής 

Κάθε οντότητα έχει όρια στην ικανότητά της να μετακινηθεί από μία στάθμη παραγωγής σε μία άλλη μέ¬ 
σα σε μία καθορισμένη χρονική περίοδο. Ο ρυθμός μεταβολής μίας μονάδας είναι διαφορετικός ανάλο¬ 
γα με την κατάσταση της ΑΡΠ της μονάδας (αν η μονάδα είναι σε λειτουργία ΑΡΠ ή όχι). Κατά συνέπεια, 
το μοντέλο περιλαμβάνει τη δυαδική μεταβλητή για την κατάσταση δευτερεύουσας ρύθμισης ΧυρΑΰΟ. 
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Οι περιορισμοί των ρυθμών μεταβολής της παραγωγής μοντελοποιούνται ως εξής: 
Οι περιορισμοί των ρυθμών μεταβολής προς τα επάνω είναι: 


^(1 - ΧυρΑΟΟ(θ,ρ)) ■ υρΚ3ΐτιρ(θ) 


ΕηΐίίγΜ \Α/(θ, ρ) - ΕηίίίγΜ \Λ/(θ, ρ - 1 ) < 


+ΧυρΑΟΟ(θ, ρ) ■ ΚΚΑΟΟ(θ) ■ 60 


. Ο 


+Κ3ΐτιρ8υφΙυ8Μ\/ν(θ, ρ) 


(53) 


Όπου 

είναι μία παράμετρος, που παριστάνει το άνω όριο ρυθμού ανόδου για 
την οντότητα ε. 

είναι μία παράμετρος, σε Μ\Λ//γπϊπ, που παριστάνει το Ρυθμό Μεταβολής 
σε λειτουργία ΑΡΠ για την οντότητα ε. 

Καηηρ5υΓρΙυ5Μ\Λ/ είναι μία μεταβλητή αναφοράς που παριστάνει το βαθμό παράβασης του 

ρυθμού μεταβολής της οντότητας ε στην περίοδο ρ. Εκφράζεται σε 
ΜΝΛ//Η. 

Οι περιορισμοί των ρυθμών μεταβολής προς τα κάτω είναι: 


ίΙρΚαινρ(ε) 

ΚΚΑΟΟ(ε) 


^( 1 - ΧυρΑΟΟ(θ,ρ)) ■ 0ηΚ3ΐτιρ(θ) ' 


ΕηίίίγΜνν (θ, ρ - 1 ) - ΕηίίίγΜ]// (θ, ρ) < 


+ΧυρΑΟΟ(θ, ρ) ■ ΚΚΑΟΟ(θ) ■ 60 


. Ο 


+Εθ ΓηρΩθΐιαίΜ \Λ/(θ, ρ) 


(54) 


Όπου 

ϋηΚαπιρίε) είναι μία παράμετρος, σε ΜΝΛ//Η, που παριστάνει το κάτω όριο ρυθμού 

ανόδου της οντότητας ε. 

ΚαπιρΟε/ίεαΜνν είναι μία μεταβλητή αναφοράς που παριστάνει το βαθμό παράβασης του 

ρυθμού μεταβολής της οντότητας ε στην περίοδο ρ. Εκφράζεται σε 
ΜΝΛ//Κ 

Στις λειτουργίες του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, του Προγραμματισμού Κατανομής και 
της Εκ των Υστέρων Τιμολόγησης των Αποκλίσεων, ο περιορισμός του ρυθμού μεταβολής εφαρμόζεται 
για όλες τις περιόδους εκτός από την πρώτη. 


1.3.2.2.21 Περιορισμός Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς 

θεωρήστε μία διασύνδεση για εισαγωγή ΙηηρΧ σε ένα συγκεκριμένο σημείο μέτρησης ιηίβρ με μία συ¬ 
γκεκριμένη ικανότητα μεταφοράς για εισαγωγή ΙηηρΤΟ. Τότε εφαρμόζεται ο ακόλουθος περιορισμός: 

( λ 

Σ ΕηίίίγΜ]/]/(ς/θ, ρ) - ^ ΕηίίίγΜ]/]/(Ιό, ρ) 

3ί ΓΠΪ9Ρ ΓΠΪ9Ρ γ 

-ΙηρρΟΒρηαίγΒυφΙυεΜ]/]/(ηιίρρ,ρ) < ΐΓηρΤΟ(Γηίρρ,ρ) (55] 
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Όπου 

ΙιτιρΤΟίιτιΐςρ,ρ) είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει τη μέγιστη ικανότητα μεταφο¬ 

ράς για εισαγωγή στο σημείο μέτρησης ιηΐ§ρ και στην περίοδο ρ. 

Ιηηρεαραάΐγ5υΓρΙυ5Μ\Λ/(ηηΐρρ,ρ) είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει την περίσσεια σε 

Μ\Λ/ στην ικανότητα μεταφοράς μίας εισαγωγής. Αυτή η μεταβλητή εκ¬ 
φράζεται σε Μ\Λ/ ; για εισαγωγή στο σημείο μέτρησης ιηΐ§ρ και την περίο¬ 
δο ρ. 

Ένας παρόμοιος κανόνας εφαρμόζεται σε μία διασύνδεση για εξαγωγή: 

ί λ 

Σ ΕηίϋγΜΙΛ/(Ιό, ρ) - ^ ΕηϋΙγΜ\Λ/(ς)θ,ρ) 

^10 3ί ΓΠί9Ρ 3ί ΓΤΊί9Ρ γ 

- Εχρθ9ρ9θίΙγ8υφΙυ3Μ\Λ/(Γηΐ9ρ,ρ) < ΕχρΤΟ(ηιΙρρ,ρ) (56] 


Όπου 

ΕχρΤε(ιτιΙςρ,ρ) είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει την μέγιστη ικανότητα μεταφο¬ 

ράς για εξαγωγή στο σημείο μέτρησης ιηίβρ και στην περίοδο ρ. 

ΕχρΟαραάίγ5υΓρΙυ5Μ\Α/(ηηΐςΐρ,ρ) είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει την περίσσεια σε 

Μ\Λ/ στην ικανότητα μεταφοράς μίας εξαγωγής. Αυτή η μεταβλητή εκ¬ 
φράζεται σε Μ\Λ/, για εξαγωγή στο σημείο μέτρησης ητΐ§ρ και την περίο¬ 
δο ρ. 


Οι ακόλουθοι περιορισμοί εκφράζουν το ίδιο με τους δύο προηγούμενους περιορισμούς, αλλά για ένα 
υποσύνολο Μ* όλων των σημείων μέτρησης των διασυνδέσεων (σύνολο ΜΕΤΕΚΙΝ6ΡΟΙΝΤ5) (π.χ. όλες οι 
βόρειες διασυνδέσεις). 


( \ 

Σ X ΕηϊίΙγΜν/ (ρβ, ρ) - ^ ΕηϋίγΜ\Α/ (Ιό, ρ) 

ινίςίρ&Μ*^^ βί ΓΠΪ9Ρ Ιό ιηί9Ρ 

- Ιπιρθ3ρ9άΙγ3υφΙυ5Μν\/(Μ*,ρ) < ΙιτιρΤΟ(Μ*,ρ) , 5 ^ 


( Λ 

Σ X ΕηϋίγΜ\Λ/(Ιό,ρ)- ^ ΕηίίίγΜΆ/(ρβ, ρ) 

ιτιίςρεΜ* \Ιό 3ί ιπί9Ρ 9& 9ί ΓΠΐ9Ρ 

- Εχρθ9ρ9θίΙγ8υφΙυ8Μν\/(Μ*, ρ) < ΕχρΤΟ(Μ*,ρ) ( 58 ) 


Όπου 

ΙΐΎΐρΤΟ(Μ*,ρ) είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει την ικανότητα μεταφοράς δια- 

συνδέσεως για εισαγωγές για το σύνολο των κόμβων Μ*, στην περίοδο ρ 

ΕχρΤε(Μ*,ρ) είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει την ικανότητα μεταφοράς δια- 

συνδέσεως για εξαγωγές για το σύνολο των κόμβων Μ*, στην περίοδο ρ. 


Επιπλέον, δύο ακόμα περιορισμοί ορίζονται για τη συνολική ικανότητα εισαγωγών και τη συνολική ικα¬ 
νότητα εξαγωγών του συστήματος. Αυτοί οι περιορισμοί συνεπάγονται ότι το άθροισμα όλων των προς 
εξαγωγή ποσοτήτων (αντίστοιχα προς εισαγωγή) από όλα τα σημεία μέτρησης του συστήματος είναι μι¬ 
κρότερο από ή ίσο με την εξαγωγική ικανότητα του συστήματος 5γ5Εχρ(ρ) (αντίστοιχα εισαγωγική ικανό¬ 
τητα του συστήματος 5γ5ΐιτιρ(ρ)). 
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Όπου 

5γ5ΐηιρ(ρ) 
5γ$ Εχρ(ρ) 


( Λ 

Υ V ΕηΙίίγΜνΖ(ςθ,ρ)- ^ ΕηίίίγΜ\Α/(ΙοΙ,ρ) 

ΠΊί9Ρ\ςθ 3ί ΓΠΐ9Ρ 10 9ί ΠΊΐ9Ρ 

- ΙιτιρΟοροαίγΒυφΙυεΜνν (ρ) < 8γ3ΐηιρ(ρ ) ^ 

ί \ 

Υ Υ ΕηΙίίγΜν/(Ιό,ρ)- ^ ΕηίίίγΜ\Α/(ρθ,ρ) 

ΠΊί9ρ\ΐ0 3ί ΓΠί9Ρ θ'© 9ί ΓΠΐ9Ρ 

- Εχρθ9ρ9θίΙγ8υΓρΙυ3Μ\Α/(ρ) < 8γ3Εχρ(ρ) ^ 


είναι η εισαγωγική ικανότητα του συστήματος στην περίοδο ρ. 
είναι η εξαγωγική ικανότητα του συστήματος στην περίοδο ρ. 


1.3.2.2.22 Γενικοί Περιορισμοί 

Οι γενικοί περιορισμοί μπορούν να παρασταθούν μαθηματικά ως εξής: 

Σ[ΕηϋίγΜ\Λ/(θ,ρ).ΕηϋίγΕ9θίθΓ(β, ρ)] - 008υφΙυ3(ρ) < ΟΟίίηιΰ(ρ) 
β (106) 

Σ[ΕηΰΙγΜνν (θ, ρ).ΕηΐϋγΕθθ(ορ(θ, ρ)] + <30Ωβίία((ρ) > ΟΟϋηηίΙ(ρ) 

β (107) 

V [ΕηϋΙγΜ\Λ/(θ, ρ).ΕηΙϋγΕ3θίθΓ(θ, ρ)] + (30Ωθίίαί(ρ ) - <308υφΙυ3(ρ) = θαίΓηϋ(ρ) 

β (108) 


Όπου 

βαίηηα(ρ) είναι μία παράμετρος που παριστάνει τον γενικό περιορισμό ορίου δεξιάς 

πλευράς για την περίοδο ρ. 

ΕηΐϋγΡαοΐθΓ(β,ρ) είναι ο συντελεστής περιορισμού της ενέργειας της οντότητας θ για την 

περίοδο ρ. Εκφράζεται σε ΜΝΛ/-1. 

605ίΐΓρΙυ5(ρ) και 6>00β/ίαϋ(ρ) είναι οι μεταβλητές αναφοράς για τους γενικούς περιορισμούς περίσ¬ 
σειας και έλλειψης, αντίστοιχα. 


1.3.2.3 Μοντέλα ί10 σε Λειτουργία Ανάλυσης 

Το τμήμα αυτό περιγράφει τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε λειτουργία ανάλυσης, τα οποία διαφέ¬ 
ρουν από το μοντέλο ΙΙΌ Οι τρόποι λειτουργίας βασίζονται σε ένα μοντέλο τιμών το οποίο λαμβάνει υ¬ 
πόψη του τις προσφορές παραγωγής και τις δηλώσεις φορτίου. Το μοντέλο ανάλυσης βασίζεται επιπρό¬ 
σθετα σε ένα μοντέλο υπολογισμού του κόστους καυσίμου, το οποίο χρησιμοποιεί τη βηματική συνάρ¬ 
τηση ειδικής κατανάλωσης καυσίμου της μονάδας και τα κόστη καυσίμου. 

Η διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα, η οποία αναλύεται παρακάτω, αφορά τον υπολογισμό του κό¬ 
στους παραγωγής όπως περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους. 
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1.3.2.3.1 Μέσο Μεταβλητό Κόστος 

Η βηματική συνάρτηση ειδικής κατανάλωσης καυσίμου μετατρέπεται στη βηματική συνάρτηση Μέσου 
Μεταβλητού Κόστους Καυσίμου, ΑνεΓ3§ε\/3Π3ΐ3ΐεΡυεΙ(ΐ:ο5ΐ, η οποία εκφράζεται σε €/Μ\Λ/ό, ως εξής: 


ΑνθΓβρβ \/9Γί9ύΙθΓυθΙΟθ8ί(9θ, £>, ρ) = 

ί ΓυθΙΟθ5ί(ΐΤγρβ,ρ) 


Ηθ9ΐ{9θ,ό)· Σ 

ΓΓγρθ 


ΓυθΙΑνθΓ3ρθΗβ3ίίηρ\/3ΐυθ(ίΤγρβ ) 


■ ΕηίϋγΡυθΙΜίχ^θ, ρ, ΐΤγρβ ) 


( 61 ) 


Όπου 

ΕυεΙΟθ5ί(/ίγρε,ρ) είναι το κόστος του καυσίμου που χρησιμοποιείται εκφρασμένο σε Ευτο / 

μονάδα μέτρησης καυσίμου για τον τύπο καυσίμου ίΐγρε και την περίοδο 
ρ. Η μονάδα μέτρησης μπορεί να είναι ΤΟΝ5 ογ ιπ3, ανάλογα με τον τύπο 
του καυσίμου (π.χ. Ευτο/ΤΟΝ). 

ΡυεΙΑνεΓαςεΗεαίίηςναΙυε(/ίγρε) είναι ένας συντελεστής μετατροπής από Μονάδες Καυσίμου σε μο¬ 
νάδες Θερμότητας (ΌΙ) για τον τύπο του καυσίμου ίΐγρε (π.χ. 0.1/ΤΟΝ). 

ΕηϋίγΕυεΙΜίχ(ςε,ρ) είναι η σχετική αναλογία κάθε διαθέσιμου τύπου καυσίμου που πρόκει¬ 

ται να χρησιμοποιηθεί από την οντότητα §ε σε κάθε χρονική περίοδο ρ. 

Ηεαΐ(ςε,Ιο) είναι η συνάρτηση ειδικής κατανάλωσης καυσίμου (η οποία προκύπτει 

από την καμπύλη ειδικής κατανάλωσης καυσίμου του Διαχειριστή του 
Συστήματος) η οποία αντιστοιχεί στα επιλεγμένα Μ \Ν της βαθμίδας ό, για 
την οντότητα §ε εκφρασμένη σε 6ί/Μ\Λ/Η. 

ΑνεΓαςεναΓίαϋΙεΡυεΙΟοΣίίςε,ύ,ρ) είναι το Μέσο Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου της οντότητας §ε για τη 

βαθμίδα ΐ> στην περίοδο ρ εκφρασμένο σε Ευΐο/ΜΜΗ. 


1.3.2.3.2 Συνολικό Μέσο Μεταβλητό Κόστος 

Προσθέτοντας το Πρόσθετο Μεταβλητό Κόστος ΑόεϋϋοηαΐναΓίαόΙεΟοΒΐ στο Μέσο Μεταβλητό Κόστος 
Καυσίμου ΑνεΓαςεναήαύΙεΡυεΙΟοΒί, υπολογίζεται το Συνολικό Μέσο Μεταβλητό Κόστος της οντότητας: 

Τθί3ΐΑνθΓ9ρθ\/3Γί90ΙθΟθ5ί(ρθ, 6, ρ) 

Ί 

=-( ΑνθΓ33θ\/3Π30ΙθΡυθΙΟθ5ί(3θ,ό, ρ) + Αάάίίίοη3ΐ\/3ή3ί)ΙθΟθ5ί(ρθ)) 

ι -βυ=(9β,ρ) /«, 


Όπου 

ΤοίαΙΑνεΓαςεναΓίαΕ)Ιε0θ5ΐ(ςε,ΐ3,ρ) είναι Συνολικό Μέσο Μεταβλητό Κόστος της οντότητας §6 για την 

βαθμίδα ό και την περίοδο ρ εκφρασμένο σε Ευΐθ/Μ\Λ/Η. 

ΑνεΓαςεναΓίαύΙεΡυεΙΟοΣίίςε,ύ,ρ) είναι Μέσο Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου της οντότητας στην πε¬ 
ρίοδο ρ εκφρασμένο σε Ευτο/Μ\Λ/Ό. 

ΑόόίϋοηαΐναΓίαύΙεΟοΣίίςιε) είναι πρόσθετα κόστη ανά Μ\Λ/Η της οντότητας, εκφρασμένα σε 

Ευΐο/ΜΝΛ/ίι για την οντότητα παραγωγής §ε. 

Σηιιείωση: Το πρόσθετο μεταβλητό κόστος Αάάίΐίοη3ΐν3Γί3Ϊ)Ιεθθ5ί αντιπροσωπεύει το άθροισμα όλων 
των πρόσθετων μεταβλητών κοστών μίας μονάδας και περιλαμβάνει: 

α. το πρόσθετο κόστος των πηγών παραγωγής (εκτός από το καύσιμο) σε €/Μ\Λ/Ό, 










1300 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


β. το πρόσθετο μεταβλητό κόστος της συντήρησης λόγω της λειτουργίας της μονάδας (εκτός από το 
σταθερό κόστος συντήρησης) σε €/Μ \Ν\η, 

γ. το πρόσθετο μεταβλητό κόστος του ανθρωπίνου δυναμικού λόγω της λειτουργίας της μονάδας 
(εκτός από το σταθερό κόστος του ανθρωπίνου δυναμικού) σε €/Μ\Λ/Ιι, 

δ. το πρόσθετο μεταβλητό κόστος των βελτιωτικών του καυσίμου τα οποία χρησιμοποιούνται για 
την αύξηση της Μέσης Θερμογόνου Δύναμης του βασικού καυσίμου σε €/Μ\Λ/ό, και 

ε. το πρόσθετο μεταβλητό κόστος των εκπομπών σε €/Μ\Λ/Η. 


1.3.2.3.3 Ωριαίο Κόστος 

Το Ωριαίο Κόστος θοεΐ μίας οντότητας ςε για την βαθμίδα δ, υπολογίζεται από το Συνολικό Μέσο Μετα¬ 
βλητό Κόστος ως εξής: 

ΗουΓΐγΟθ3ί(9β, <6, ρ) = ΤοίθΙΑνβΓθρβνθήθόΙβΟοΒΐ^β, ΰ, ρ) ■ ΒΙοοΚΜ Ι/ν^θ, ό,ρ) ^ 

Όπου 

ΗουΓΐγ0θ5ί(ςε,Β,ρ) είναι το Ωριαίο Κόστος της οντότητας §ε για τη βαθμίδα ό στην περίοδο ρ 

εκφρασμένο σε Ευτο/ό. 

ΒΙοε^Μννίςε,ύ,ρ) είναι τα αθροιστικά Μ \Ν για τη βαθμίδα ό της οντότητας §ε στην περίοδο 

ρ εκφρασμένα σε Μ\ΛΛ 

Το Ωριαίο Κόστος μίας οντότητας στο τεχνικό της ελάχιστο ΜίηΜνν είναι προφανώς ίσο με: 

ΗουΓΐγΟθ3ί(9θ, ΜίηΜ\Α/, ρ) = Τοί3ΐΑνθΓ39θ\/9ή3ΰΐ6θθ8ί(96, ρ) ■ ΜίηΜνν(ρ6,ρ) ^ 

Κάθε μονάδα είναι επίσης υποχρεωμένη να υποβάλλει Κόστος Λειτουργίας εν Κενώ, το οποίο παριστάνει 
το ωριαίο κόστος στα 0 Μ \Ν. 

Ηουήγ0θ3ί(9θ ,0 Μ\Α/, ρ) = ΝοίθθόΟθ3ί(9θ) ^ 

Νοίοαό0θ5ί(ςε) είναι το κόστος παραγωγής της μονάδας στα 0 Μ \Ν εκφρασμένο σε 

Ευτο/ΙιουΓ για την οντότητα §ε. 


1.3.2.3.4 Διαφορικό Κόστος (ΙπεΓειτιεπΐεΙ θοεΐ) 

Το Διαφορικό Κόστος (ή Οριακό Κόστος) μίας οντότητας υπολογίζεται από την παράγωγο του ωριαίου 
κόστους ως εξής: 


Ιηο^ο^Λρ) = 

άί 

_ ΗουΓΐγΟθ8ΐ(9θ, ύ,ρ)- ΗουήγΟθ8ί(9θ, ϋ - 1, ρ) 
ΒΙοοΙ<Μν\/{ςΐθ,ό,ρ) - ΒΙοοΙ<Μν\/{9θ,ό-\ρ) 


Όπου 
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ΙηεΓΟοΣΐίςιβ,ρ) είναι το διαφορικό κόστος της βαθμίδας 6 για την οντότητα §θ στην περί¬ 

οδο ρ εκφρασμένο σε ΕυΓθ/Μ\Α/Η. 

Το πρώτο βήμα του Διαφορικού Κόστους μίας οντότητας ανάμεσα στη μηδενική παραγωγή και το τεχνικό 
ελάχιστο ^0/"Οθ3ί(0Λ//1/1/ —> ΜίηΜ\Λ/) 0 ρ[ζ εται απ 5 τ η ν ακόλουθη εξίσωση έτσι ώστε το ολοκλήρωμα 
του Διαφορικού Κόστους /παΟθ5ί από το μηδέν στο ΜίηΜ\Α/ μαζί με το Κόστος Λειτουργίας εν Κενώ να 
είναι ίσο με το Ωριαίο Κόστος της οντότητας για παραγωγή στο ΜίηΜνν. 


ΙηοΓθθ3ΐ(ςθ,0Μνν ->· ΜίηΜ\Λ/,ρ) 


ΗουΓΐγΟθ5ί(9θ , ΜίηΜ\Α/,ρ) - ΝοΙθ900θ3ΐ(9θ) 
ΜίηΜνν 


(67) 


1.3.2.3.5 Κόστος Παραγωγής 

Το κόστος παραγωγής στη λειτουργία ανάλυσης ταυτίζεται με αυτό της διαδικασίας λειτουργίας. Η μόνη 
διαφορά είναι ότι χρησιμοποιούνται οι καμπύλες του διαφορικού κόστους αντί των τιμολογούμενων 
προσφορών. Αυτό μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 


ΟθηθΓθΙίοηΟθ3ί = 


^(1 -ΟΙΓ(9θ))· Σ [ΒΙοοΙ<αθ3ΓθόΜν/(9θ,ό,ρ).ΙηοΓθθ8ί(9θ,ό,ρ)) 

ς)θ,ρ \όεΒΙοοΙ<3 ^ 


.ο 


( 68 ) 


Όπου 

ΒΙοεΙ<ϋεαΓ6€ΐΜ\Α/(ςβ,ΐ3,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την ποσότητα της εκκαθαριζόμενης 

ενέργειας, εκφρασμένη σε Μ \Ν, για την οντότητα παραγωγής §θ, τη βαθ¬ 
μίδα ό, και την περίοδο ρ. 

ΟίΡ(ρβ) είναι μία αδιάστατη παράμετρος που παριστάνει τον συντελεστή απω¬ 

λειών παραγωγής της οντότητας §ε. 

Ο είναι η διάρκεια της περιόδου, εκφρασμένη σε ώρες. Η παράμετρος τίθε¬ 

ται ίση με 1. 


1.4 Υπολογισμός Οριακής Τιμής 

1.4.1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο αυτού του τμήματος είναι να περιγράφει τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Συστήματος 
(ΟΤΣ), της Τιμής Πρωτεύουσας Εφεδρείας και της Τιμής Δευτερεύουσας Ρύθμισης, με βάση τη μαθηματι¬ 
κή διατύπωση του μοντέλου Επίλυσης αγοράς του ΗΕΠ. 


1.4.2 Υπολογισμός της ΟΤΣ 

Η Οριακή Τιμή Παραγωγής (ΟΤΠ) κάθε λειτουργικής ζώνης ισούται με το σκαιώδες κόστος (πολλαπλασι¬ 
αστής Ε3 §γ3ιί§θ) του περιορισμού του ισοζυγίου ισχύος της ζώνης. Στην περίπτωση που οι διαζωνικοί πε¬ 
ριορισμοί ροής δεν είναι δεσμευτικοί, οι δύο δυϊκές τιμές ταυτίζονται και η ΟΤΣ ισούται με αυτή την κοι¬ 
νή τιμή. Στην περίπτωση που οι διαζωνικοί περιορισμοί ροής είναι δεσμευτικοί, οι δύο δυϊκές τιμές μπο- 
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ρεί να είναι διαφορετικές και η ΟΤΣ υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος (με την παραγωγή των ζωνών) μέ¬ 
σος όρος των οριακών τιμών παραγωγής των ζωνών. 

Σε κάθε περίπτωση, η ΟΤΠ κάθε λειτουργικής ζώνης καθορίζεται από μία ή περισσότερες οντότητες ε¬ 
ντός της κάθε Λειτουργικής Ζώνης, η οποίες μπορεί να είναι μονάδες παραγωγής, κατανεμόμενα φορτία, 
εισαγωγές ή εξαγωγές. 

Προκειμένου να εφαρμοστεί η χαλάρωση ΐ3§Γ3Π§ε στην διατύπωση του προβλήματος, η ί3§Γ3Π§ί3Π συ¬ 
νάρτηση του προβλήματος ορίζεται, προσθέτοντας έναν πολλαπλασιαστή ΐ3§Γ3Π§ε σε κάθε περιορισμό 
του προβλήματος του ΗΕΠ, ως εξής: 

^ = Οό] + λ 1 ■ ( ΟοηεΐΓθίη ^) + ... + λ Ν ■ ( Οοη3ίΓ9ΐηί Ν ) 


Σύμφωνα με το Άρθρο 55, §4 του ΚΣΗΕ, όταν δεν προσεγγίζεται κάποιο διαζωνικό όριο ροής, η ΟΤΣ εκ¬ 
φράζει την οριακή μεταβολή του κοινωνικού πλεονάσματος του ΗΕΠ, η οποία προκύπτει από μία οριακή 
αύξηση του φορτίου του συστήματος. Όταν ένας περιορισμός ορίου ροής είναι δεσμευτικός, η ΟΤΠ της 
ζώνης εκφράζει την μεταβολή του κοινωνικού πλεονάσματος του ΗΕΠ, η οποία προκύπτει από μία ορια¬ 
κή αύξηση του φορτίου της υπόψη λειτουργικής ζώνης. 

Σύμφωνα με τις συνθήκες βελτιστοποίησης Κυόη-ΤυεΚεΓ, στο βέλτιστο σημείο η μερική παράγωγος της 
ΐ3§Γ3η§ί3Π συνάρτησης ως προς μία συγκεκριμένη μεταβλητή του προβλήματος είναι ίση με το μηδέν. 
Κατά συνέπεια, αν ο παραπάνω κανόνας εφαρμοστεί στην παραγωγή μίας βαθμίδας μίας μονάδας "ςε" 
(μεταβλητή: ΒΙοεΙ<ϋεαΓεεΙΜ\/\/(ςε,ΐ3,ρ)), έχουμε: 


_ δί _ 

9ΒΙοοΙ<αβ9ΓβάΜνν αβ 


Αυτό δίνει: 


(ΐ ου-)· Ρηοβ (ΐ αΓ)·λ ΖΡΒ λ Μ3Χ λ Μ3Χ λ Μιη λ 3 ΜβχΒ 


' ^ΜΩΕ λ-ΚΚυρ 


-λ 




Σ( /Γ αο' λ αο) = 0 


(1 0υ~)·ΡΠ0θ λ Μ3Χ λ Μ3Χ λ ΜΙη λ Μ3χΒ λ Μ0Ε λ βί?((ρ λ ΗίΜη 


ΖΡΒ ~ 


<30 


(1 -60=) 


Όπου 

2 

Λ ΖΡΒ 

(37) 

^Μαχ 

ι Αβ< - 

Α Μαχ 
λΜίη 


λ εβ 

/ι ΜαχΒ 

λΜΩΕ 

2 

^ΚΚηρ 

λβΟ 


είναι ο πολλαπλασιαστής ΐ3§Γ3Π§ε του περιορισμού ισοζυγίου ισχύος της λειτουργικής ζώνης 

είναι ο πολλαπλασιαστής ΐ3§Γ3Π§ε του περιορισμού της ανισότητας (3) 
είναι ο πολλαπλασιαστής ΐ3§Γ3Π§ε του περιορισμού της ανισότητας (4) 
είναι ο πολλαπλασιαστής ΐ3§Γ3Π§ε του περιορισμού της ανισότητας (5) 
είναι ο πολλαπλασιαστής ΐ3§Γ3Π§ε του περιορισμού της ανισότητας (24) 
είναι ο πολλαπλασιαστής ΐ3§Γ3Π§ε του περιορισμού της ανισότητας (28) 
είναι ο πολλαπλασιαστής ΐ3§Γ3Π§ε του περιορισμού της ανισότητας (53) 
είναι ο πολλαπλασιαστής ΐ3§Γ3Π§ε του περιορισμού της ανισότητας (54) 
είναι οι πολλαπλασιαστές ΐ3§Γ3Π§ε των περιορισμών (106), (107) και (108) 
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00 είναι το σύνολο των γενικών περιορισμών στους οποίους συμμετέχει η μονάδα "ς/ε" 

ρ 

0(: είναι ο Συντελεστής Οντότητας με τον οποίο πολλαπλασιάζεται η παραγωγή της μονάδας στον 

γενικό περιορισμό 60 

είναι ο συντελεστής απωλειών παραγωγής που αντιστοιχεί στη μονάδα "ς/ε" 

Αν η συνθήκη βελτιστοποίησης Κυόη-ΤυοΙτεΓ στο βέλτιστο σημείο εφαρμόζεται στην κατανάλωση ενός 
τιμολογούμενου φορτίου 'Ίά” (μεταβλητή: ίοαεΙΒΙοεΙ<Μ\/\/(ΙεΙ,Β,ρ)), παίρνουμε: 


Όπου 


λ 


ΖΡΒ 


(ΐ + αη·ρηβθ+λ^ χΒ 

(1 + /./.Ρ) 


ηΐά 

ΜαχΒ είναι ο πολλαπλασιαστής Ι_3§Γ3 Π§θ του περιορισμού της ανισότητας (25) 

είναι ο συντελεστής απωλειών φορτίου ο οποίος αντιστοιχεί στο τιμολογούμενο φορτίο "Ιό" 


Αν η συνθήκη βελτιστοποίησης Κυόη-ΤυεΙτβΓ στο βέλτιστο σημείο εφαρμόζεται στην έγχυση μίας εισαγω¬ 
γής "§θ" (μεταβλητή: ΒΙοεΙ<ϋεαΓεεΙΜ\/\/(ςε,Β,ρ)), παίρνουμε: 


Όπου 


λ 


ΖΡΒ 


(1 - (3/.Ρ) ■ Ρποθ- - λ“ Ε - Σλ» 55ΕΓ 

_ 003 _ 

(1-ΟίΡ) 


Σ λ θχ 

^0Β33ΕΤ 

003 


ηΐηι 

Ντα είναι ο πολλαπλασιαστής Ι_3§Γ3η§θ του περιορισμού της ανισότητας (55) 

ηβχ 

ΝΤε είναι ο πολλαπλασιαστής Ι_3§Γ3Π§6 του περιορισμού της ανισότητας (56) 

^ιτη 

ε ΒΒΒΕΤ είναι ο πολλαπλασιαστής Ι_3§Γ3Π§6 των περιορισμών ανισοτήτων (102) και (104) 

χχ 

ΟΒ55ΕΤ είναι ο πολλαπλασιαστής Ι_3§Γ3Π§ε των περιορισμών ανισοτήτων (103) και (105) 


Αν η συνθήκη βελτιστοποίησης Κυόη-ΤυεΙτεΓ στο βέλτιστο σημείο εφαρμόζεται στην απορρόφηση μίας 
εξαγωγής "ΙεΓ (μεταβλητή: ίοαοΙΒΙοε^ΜννίΙεΙ,Β,ρ)), παίρνουμε: 


(1+ ιυ=) ■ ΡΠΟΘ + + λ“ 0 + λ“ 0 + Σ λ“ ΕΕΕ , + Σ λ 


ΘΧ 

0Β33ΕΤ 


^■ΖΡΒ ~ ' 


003 


008 


(ΐ +ιυ=) 


Όταν προσεγγίζεται το όριο ροής ισχύος στις πύλες, τότε ξεχωριεπές οριακές τιμές παραγωγής (ΟΤΠ, 

λ 

ΖΡΒ ) εξάγονται για κάθε λειτουργική ζώνη του συστήματος. Σύμφωνα με το Άρθρο 55, §4(στ) του ΚΣΗΕ, 
σε αυτή την περίπτωση η ΟΤΣ υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των ΟΤΠ όλων των λειτουργι¬ 
κών ζωνών του συστήματος, ως εξής: 


3ΜΡ 


Σ Κρβ ■ Σ Εηϋί Υ Ιη ί 9β 


9>θεζ 


ΣΕηΐϋγΙη] 3β 

96 
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Όπου ε ί ν αι η στάθμη έγχυσης της οντότητας (στο σημείο αγοράς) για την οντότητα παραγω¬ 

γής "ςε" (μονάδες και εισαγωγές). 


1.4.3 Υπολογισμός των Τιμών Εφεδρειών 

Η Τιμή της Πρωτεύουσας Εφεδρείας είναι ίση με την υψηλότερη προσφορά (για Πρωτεύουσα Εφεδρεία) 
μεταξύ των μονάδων που παρέχουν Πρωτεύουσα Εφεδρεία (συγκεκριμένα ΕηϋΐγΡήηηΚ5νΜ\Λ/ > 0). Η Τιμή 
Δευτερεύουσας Ρύθμισης είναι ίση με την υψηλότερη προσφορά (για Δευτερεύουσα Ρύθμιση) μεταξύ 
των μονάδων που παρέχουν Δευτερεύουσα Ρύθμιση είτε προς τα επάνω είτε προς τα κάτω (συγκεκριμέ¬ 
να Εηΐίΐγ5εεΡΐ5νυρΜ\Λ/ > 0 ή Εηΐίΐγ5βεΡΐ5νΟηΜ\Λ/ > 0). 


1.4.4 Συμπεράσματα 

Η ΟΤΠ λειτουργικής ζώνης, η οποία δίνεται από το εικονικό κόστος (πολλαπλασιαστής 13§Γ3 Π§θ) του πε¬ 
ριορισμού ισοζυγίου ισχύος της ζώνης, εκφράζει το κόστος ενέργειας (αποκλειστικά, χωρίς να συμπερι¬ 
λαμβάνει το κόστος της πρωτεύουσας και δευτερεύουσας εφεδρείας), ελαφρά διαφοροποιημένο με το 
κόστος της συμμετοχής της οριακής βαθμίδας της οριακής οντότητας (ή κάθε άλλης οντότητας) στους 
περιορισμούς του προβλήματος ΗΕΠ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΓΗΕ 

Στο Παράρτημα αυτό παρουσιάζονται τα σημεία εξυπηρέτησης του Λειτουργού της Αγοράς για τις διαδι¬ 
κασίες που περιγράφονται στο παρόν Εγχειρίδιο. 

11.1. Σημεία Εξυπηρέτησης ΛΑΓΗΕ 


Θέματα δηλώσεων και προσφορών 
στην ημερήσια αγορά, επίλυσης ΗΕΠ, 
δημοσιεύσεων δεδομένων εισόδου και 
αποτελεσμάτων ΗΕΠ. 

Διενέργεια Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, 
Κάστορος 72, 

18545 Πειραιάς, 

Τηλ.: ++30 210 9466954, 

++30 210 9466964, 

Ρβχ: ++30 210 9466901 

θ-ΙΠ3ίΙ: σΧ.ϋΑ5θΡΘΓ3ΐίθη5(δ)|3Κίθ.ΚΓ 

Θέματα Εκκαθάρισης ΗΕΠ, 

Θέματα Μητρώου Συμμετεχόντων 

Επιχειρησιακή Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΔΣΗΕ), 

Κάστορος 72, 

18545 Πειραιάς, 

Τηλ.: ++30 210 9466953, 

++30 210 9466810, 

++30 210 9466905, 

Ρ3χ: ++30 210 9466901 

ε-ιτΐ3ίΙ: σχ.Γ6£ΐ5ΐΓ3ίίοη(δ)ΐ3κίε.βΓ (υητρώο) 

ρχ.ϋΑ55ε1:ίΙεηιεηΐ(δ)ΐ38ίε.κΓ (εκκαθάριση) 

Οικονομικά θέματα - Λογιστήριο 

Διεύθυνση Οικονομικού, 

Κάστορος 72, 

18545 Πειραιάς, 

Τηλ.: ++30 210 9466716, 

++30 210 9466800, 

Ρ3χ: ++30 210 9466841 
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11.2. Ηλεκτρονική Επικοινωνία στα πλαίσια του ΗΕΠ 

Ο Λειτουργός της Αγοράς χρησιμοποιεί, κατά περίπτωση, κάθε πρόσφορο μέσο για την επικοινωνία του 
με τους Συμμετέχοντες (ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεομοιοτυπία, τηλεφωνική συνομιλία, κτλ). Το πιο 
πρόσφορο εξ αυτών είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

Η Διεύθυνση ΗΕΠ του Διαχειριστή του Συστήματος ζητά από κάθε Συμμετέχοντα να δηλώσει τρεις διευ¬ 
θύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: 

Βασική διεύθυνση προγραμματισμού: (5εΗεεΙυΙε_ιναϊη_ε_ΓηαίΙ@γουΓ_ρΓονίεΙεΓ.εοιν) 

Ο Λειτουργός της Αγοράς αποστέλλει πληθώρα πληροφοριών και ανακοινώσεων στους Συμμετέχοντες. 
Οι πληροφορίες και οι ανακοινώσεις που αποστέλλονται στα πλαίσια του ΗΕΠ καλύπτουν ευρύ φάσμα 
θεμάτων που αφορούν στην συμμετοχή στην αγορά, και αποστέλλονται στη βασική διεύθυνση προ¬ 
γραμματισμού που έχει δηλώσει ο Συμμετέχων. 

Εφεδρική διεύθυνση προγραμματισμού: (5εΗεεΙυΙε_ΐ3αεΙ<_υρ @γουΓ_ρΓονίεΙεΓ.εοΐΎΐ) 

Η εφεδρική διεύθυνση χρησιμοποιείται αποκλειστικά ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη αξιοπιστία 
στην λήψη των πληροφοριών από τους Συμμετέχοντες σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο τεχνικό πρό¬ 
βλημα με τη βασική διεύθυνση. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση Συμμετέχοντα για την υποβολή αρχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγο¬ 
ράς: (Ιίνε_αεεουηί@γουΓ_ρΓονίόεΓ.εοηη) 

Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με την πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς για 
την υποβολή αρχείων από τους Συμμετέχοντες, υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικής υποβολής μέσω η¬ 
λεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το λόγο αυτό 
μπορεί να γίνει υόνο από υία ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία έχει εισαχθεί στην παραπάνω πλατφόρμα 
λογισμικού. Η αποστολή γίνεται προς την: 

Ηλεκτρονική διεύθυνση παραλαβής αρχείων για την πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος της 
Αγοράς: (ηηαί1<εί@όε5ΐτ)ίε.ρή 

Η διεύθυνση αυτή έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για την εναλλακτική ηλεκτρονική υποβολή αρχείων 
στην Αγορά. Δεν αποτελεί μέσο γενικής επικοινωνίας με το Λειτουργό της Αγοράς. Η διαχείριση της ει¬ 
σερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας γίνεται αυτόματα από την πλατφόρμα λογισμικού χωρίς αν¬ 
θρώπινη παρέμβαση. Η πλατφόρμα λογισμικού δέχεται την υποβολή αρχείων μόνο από την πιο πάνω 
δηλωθείσα διεύθυνση υποβολής αρχείων κάθε Συμμετέχοντα. 


11.3. Ιστοσελίδες ΛΑΓΗΕ 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ιστοσελίδες που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο αυτό και χρησιμοποιούνται 
από τους Συμμετέχοντες για τη λειτουργία της Αγοράς: 

Εταιρικός ιστότοπος ΛΑΓΗΕ: ιλλλλλ/.Ιβειθ.εγ 

Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας της Αγοράς: Ηΐΐρ5://ιτιιΤ)5Ρ3.άθ5η'Ήθ.£ΐ··/η'ΐίΤΐ5-ρ3-3ρρ/ 

Πληροφοριακό Σύστημα Εκκαθάρισης της Αγοράς: Ηΐΐρ5://ΓηΓη5Ρ3.άθ5ηι1θ.&Γ/ιτιιη5-ρ3-3ρρ/, με επι¬ 
λογή 'ΡυόΙΪ5ΐιϊη§' και στη συνέχεια 'δθίίΙθΓΠθηΐ ΚθροιΤδ'. 
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II.4. Έντυπο Επικοινωνίας Συμμετεχόντων με το ΛΑΓΗΕ 

Ο Λειτουργός της Αγοράς έχει αναπτύξει μία φόρμα για την αποδοτικότερη επικοινωνία με τους Συμμε- 
τέχοντες, ώστε αφενός να υπάρχει ανάθεση κάθε επικοινωνίας στα αρμόδια στελέχη του Διαχειριστή του 
Συστήματος, και αφετέρου να γίνεται καταγραφή των περιστατικών και καλύτερη παρακολούθηση και 
διαχείριση των εργασιών. 

Το έντυπο επικοινωνίας φαίνεται παρακάτω. Παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον εταιρικό ιστότο- 
πο του ΛΑΓΗΕ με το «5ΚΥΥΥΥΜΜΟΟ_ΘΟΜΡ_ηη.άοο>. Αναλυτικές λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση της 
φόρμας παρέχονται στη 2η σελίδα του αρχείου: 


δΕΡΥΙΟΕ ΡΕζ)υΕ5Τ 


ΡΡΟΜ: (Νθιτιθ) 

(Οοιηρθηγ) 

(ΡΓιοηθ) 

(θΓΠθίΙ) 

ϋΑΤΕ: 

ΡΕΡΕΡΕΝΟΕ 3ΡΥΥΥΥΜΜ0ϋ_00ΜΡ_ηη 

δΕΡνίΟΕ ΤΥΡΕ: 

δΕΡνίΟΕ ΡΕςυΕδΤδυΜΜΑΡΥ: 
ϋΕδΟΡΙΡΤΙΟΝ ΟΡδΕΡΥΙΟΕ ΡΕςυΕδΤ: 


δΕνΕΡΙΤΥ: 

ΟΡΕΡΑΤΟΡ ΡΕδΡΟΝδΕ: 


ΟίΟδυΡΕ ΩΑΤΕ: 
δΤΑΤυδ: 
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5εη/ΐοε ΚεηυβΒί ϊηΒίωοίϊοηΒ 


Ββοθϋδθ οί ίίιο ρΓβΙϊΓηϊηθΓγ η3ίυτο οί ίίιίδ οΐοουιηβηΐ, ίί δίιουΙεΙ ηοί οχοοοοΙ οηο ρ3£ο ϊη Ιθη^ίΐη. 
ΕΙΕΕΡ5 ΤΟ ΒΕ ΕΙΕΕΕΡ-ΙΝ ΒΥ ΤΗΕ ΜΑΡΚΕΤ ΡΑΡΤΙΟΙΡΑΝΤ 


ΡΕΕΕΡΕΝΟΕ: Τίιίδ ίδ ίίιο Γοίοτοηοο οί ίίιο δροοίίίο δοη/ίοο τορυοδί ννίίίι ίίιο ίοπτΐ3ί ίηάίοθίθοΙ, ννίιοτο 
Ύ ΥΥΥΥΜΜΡΡ = οΐ3ίο οίδοητίίηβ ίί ίο ΕΑΟΙΕ 
Ύ ΟΟΜΡ = Οοιτιρβηγ πβιπθ (ιτοχϊΓηυΓη ίουτ ΙοίίθΓδ) 

Ύ ηη = 8δθθΠ(ίίη§ ηυιηβθΓ οί τορυοδί δοηί ίίιίδ οΐ3ίθ 

ΕΕΚνίΟΕ ΚΕΟίΙΕΕΤ ΕίΙΜΜΑΚΥ: Τίιο υδθΓ 3δδί£ηοοΙ δίιοιΐ πβιπθ οί ίίιο δοη/ίοο τορυοδί. Εχ3ΓηρΙο: “ΕΙρ- 
ΙοθεΙίηβ οί ΡποοοΙ Εηοτ£γ ΟίίθΓδ". 

5 ΕΚνίΟΕ ΤΥΡΕ : Τίιο ΤΥΡΕ οθπ ίΐ3νο οηο οί ίίιο ίοΙΙοννίη£ νβΐυοδ: 

1. 5θίίνν3ΓΘ ίδδΙΙΘδ (θ.β. ίοοίδ, ΟΟηνθΓίΟΓδ, ίΟΓΓΠδ) -> 5\Α/ 

2. ΟοιτΐΓηυηίθ3ίίοηδ ίδδυβδ (ο.β. οοηηοοίίοη ογ θ-(Π3ίΙ ρτοβίθΐηδ, οο(ηίηυηίθ3ίίοη ρτοϋίοιηδ) 
-> 00 

3. ΜθγΚθϊ οροΓ3ίίοη ίδδυβδ (ο.β. οη ΡΑ3) -> ΜΟ 

4. δθίίΐθίπθηί ίδδυβδ -> 3Ε 

5. ΜίδΟθΙΙθηθουδ (θ.§· 3ηγ οίίΐθΓ ίηρυίτγ ογ δυ§§θδίίοη) -> ΜΙ 
ΩΕ50ΡΙΡΤΙ0Ν ΟΕ ΕΕΡνίΟΕ ΡΕ0ίΙΕ5Τ: Τίιίδ ίδ 3 ίιποί, ίιί£ίι-ΙονοΙ εΐοδοπρίίοη οίίίιο τορυοδί. 

ΕΕνΕΡΙΤΥ: Τίιο δονοπίγ οί ίίιο τορυοδί ίοΓ ίίιο ΓθρυθδίθΓ βυδίηοδδ ΓΠ3γ ί3Κο ίίιο ίοΙΙοννίη£ νβΐυοδ: 

• 1: ί>ΙοοΚίη£ ρτοΙοΙβΓη ογ ΙβοΚ οί ίηίο ίοΓ βυδίηοδδ. 

• 2: ηοί υτβοηί ρΓΟ&Ιοιη ογ ίηίο, ρΓοβΙοιη ίοΓ ννίιίοίι 3 ί>γ-ρ3δδ 03η Ιοβ 3ρρΙίοοΙ 

• 3: £οηθΓ3ΐ ίηίο οη ΓΠ3ΓΚθί ρΓοοοιΙυΓθδ, ίοοίδ οίο. 

Ρ1ΕΕΡ3 ΤΟ ΒΕ ΡΙΙ_Ι_ΕΡ ΟυΤ ΒΥ ΤΗΕ ΜΑΡΚΕΤ ΟΡΕΡΑΤΟΡ 


ΕΑΟ/Ε ΡΕ5Ρ0Ν5Ε: Ηθγθ ΕΑΟΙΕ ρθΓδοηηοΙ δίιουΙεΙ ©όίί ίίιο Γθδροηδθ ίο ίίιο ιτΐ3ΓΚθί ρ3Γίίοίρ3ηί τορυοδί. 
0ί05ίΙΡΕ ΟΑΤΕ\ Τίιίδ ίδ ίίιο ό3ίθ οί ρτοίοίθηο ΓβδοΙυίίοη, ογ 3ηδ\Λ/θΓ ίο ίίιο τορυοδί ί>γ ΕΑΟΙΕ ρθΓδοηηοΙ. 

5ΤΑΤίΙ5: Τίιο δί3ίυδ οί ίίιο δθΓνίοο τορυοδί ΓΠ3γ ίιβνο ίίιο ίοΙΙοννίηβ δί3ίθδ. 

1. 3οΙνοοΙ 

2. Ιη ρΓΟΟΘδδ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ 


Στο Παράρτημα αυτό αναφέρονται τα αρχεία που αποστέλλονται από τους Συμμετέχοντες προς τον Λει¬ 
τουργό της Αγοράς, καθώς και εκείνα που δημοσιεύει ο Λειτουργός για την ενημέρωση των συμμετεχό- 
ντων. 


Αρχεία που Υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες στον ΗΕΠ 


ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΤΥΠΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 

ΜΕΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

7 

ΧΜΕ 

Τιμολογούμενη 
Προσφορά Έγχυσης 

Συμμετέχων 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 

8 

ΧΜΙ_ 

Δήλωση 
εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής 
έγχυσης ΥΗΣ 

Συμμετέχων 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 

9 

ΧΜΙ_ 

Μ η -Τιμολογο ύ μενη 
Δήλωση Φορτίου 

Συμμετέχων 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 

10 

ΧΜΙ_ 

Τιμολογούμενη 

Δήλωση Φορτίου 

Συμμετέχων 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 

11 

ΧΜΕ 

Προσφορά 

Πρωτεύουσας 

Εφεδρείας 

Παραγωγός 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 

12 

ΧΜΕ 

Προσφορά Εύρους 

Δευτερεύουσας 

Ρύθμισης 

Παραγωγός 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 

13 

ΧΜΕ 

Δήλωση Μη- 
Διαθεσιμότητας 

Παραγωγός 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΤΥΠΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 

ΜΕΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

14 

ΧΜΙ 

Δήλωση 

Τ εχνο ιο ικο νο μικώ ν 
Στοιχείων 

Παραγωγώς 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 

15 

ΧΜί 

Δήλωση 

Καταχωρημένων 

Χαρακτηριστικών 

Παραγωγός 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 


Αρχεία που Δημοσιεύει ο ΛΑΓΗΕ 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΤΥΠΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 

ΜΕΣΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

1 

ΥΥΥΥΜ Μ 00_Μ3 Πθΐ3ΐΟΓγ_\Λ/3ΐθ Γ5_νν 

όπου: 

ΥΥΥΥΜΜΟϋ: Ημερομηνία που αφορά 
η σύγκριση εβδομαδιαίων υποχρεωτι¬ 
κών νερών και αναθεώρησής τους 

νν: Εκδοση του αρχείου 

ΕχοθΙ 

Αρχείο σύγκρι¬ 
σης εβδομα¬ 
διαίων υποχρεω¬ 
τικών νερών και 
της αναθεώρη¬ 
σής τους 

Συμμετέχων 

Δημοσίευση 
στην ιστοσε¬ 
λίδα του ΛΑ¬ 
ΓΗΕ 

2 

ΥΥΥΥΜΜϋΟ _υηΐΙΑν3Ϊΐ3ί)ΜϊΙϊθ5_νν 

όπου: 

ΥΥΥΥΜΜΟϋ: Ημερομηνία που αφορά 
η πρόβλεψη διαθεσιμότητας των μο¬ 
νάδων 

νν: Εκδοση του αρχείου 

ΕχοθΙ 

Αρχείο πρόβλε¬ 
ψης διαθεσιμό¬ 
τητας των μονά¬ 
δων 

Συμμετέχων 

Δημοσίευση 
στην ιστοσε¬ 
λίδα του ΛΑ¬ 
ΓΗΕ 

3 

ΥΥΥΥΜΜΟΟ_ΟΑ$_ΚθηυΪΓθΓΤΐθηΐ5_νν.χΙ 

5 

όπου: 

ΥΥΥΥΜΜΟϋ: Ημερομηνία που αφορά 
η δημοσίευση 

νν: Έκδοση του αρχείου 

ΕχοθΙ 

Αρχείο με βασι¬ 
κά στοιχεία που 
εισάγονται στην 
επίλυση του ΗΕΠ 

Συμμετέχων 

Δημοσίευση 
στην ιστοσε¬ 
λίδα του ΛΑ¬ 
ΓΗΕ 

4 

ΥΥΥΥΜ Μ ϋ Α5 

όπου: 

ΥΥΥΥΜΜϋΟ: Ημερομηνία που αφορά 
η επίλυση του ΗΕΠ 

ΕχοθΙ 

Αρχείο Αποτελε¬ 
σμάτων ΗΕΠ 

Συμμετέχων 

Δημοσίευση 
στην ιστοσε¬ 
λίδα του ΛΑ¬ 
ΓΗΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 


IV.!. Αρχεία Χ5ϋ 


Τα παρακάτω αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Συμμετέχοντες για τη δημιουργία των ΧΜΙ 
αρχείων που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Παρουσιάζονται τα Χδϋ αρχεία για τις κάτωθι χρήσεις: 

• Αρχείο «οίίθΓ-ιτΐθ$53§ε.χ5εΙ» 

- Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης 

- Τιμολογούμενη Προσφορά Εφεδρειών 

- Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου 

• Αρχείο <<ρ3Γάείρ3ηΐ-1:εοΐΊηο-εεοηοιτιίο-εΙεεΐ3Γ3ΐίοη.χ5εΙ>> 

- Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων (Άρθρου 44 του ΚΣΗΕ) 

• Αρχείο «Γε5ει-νεεΙ-ΐεοΐΊηο-εεοηοιηίε-εΙεεΐ3Γ3ΐίοη.χ5εΙ» 

- Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών (στοιχεία άρθρου 262 του ΚΔΣ) 

• Αρχείο «εεόεεΙυΙε-χιτιΙ.χεεΙ» 

Μη τιμολογούμενη Προσφορά'Εγχυσης 
Μη τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου 

- Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας 


ΑΡΧΕΙΟ «θίίθΓ-(ΠΘ553§Θ.Χ5θΙ» 

<?χπι1 νεΓδίοπ="1.0" εηεοώη§="υΤΡ-8"?> 

<!-- εάίΐεά ννίίίι ΧΜΕδΡΥ ν2004 τεΐ. 3 υ (βίΙρ:/Λν\ν\ν.χω1δργ.εοιη) ΐ>γ)εΐΌΐπε (ΑΚΕνΑ Τ&ϋ - ΕΜΕ) — > 
<χ8:8είιειη& χιη1η8:εε1="εΙδο-εοι1ε-1ίδΙδ.χ8<1" χπι1η8:χ8="ίιΙΙρ://νν\ν\ν.νν3.οΓ§/2001/ΧΜΕδε1ιειη&" χπι1η8:εεε="εΐ80- 
εοΓε-επιρΐ8.χ8(1" εΙειπεηΐΡοπτιΟε&ιιΙΙ-'ηιιαΙίβειΓ αΚπ6υΙεΡοΓΓηϋε&υ11="υηηυώίΤιεά"> 

<χ8:ίιηροιτ παιηε8ραεε="εΐ8θ-εοΓε-ειπρΙδ.χ8(1" 8εβειτΐ3Εοεαβοη="εΙδο-εοΓε-ειηρΙδ.χδΐΓ7> 

<Χ8 : είειπεπί ηαιηε=" Ο ίΓετΜε δ δα§ε"> 

<χδ:αηηοΐ3ίίοπ> 

<χδ:άοειιιηεηίαίίοη>Οΐ3)εεΙ ιΐδεά ίοτ ώε Ιταηδίπίβδίοπ οί εηετ@γ οίίετδ αηά ρπεεά Ιοαά 
άεε1αΓ3ΐίοη</χ8:ι1οειιπιεηΙαΙίοη> 
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</χδ:αηηοΙαίίοη> 

<χδ:εοιηρ1εχΤγρε> 

<χδ:δεηιιεηοε> 

<χ8:ε1ειηεηΙ ηαιηε="Μεδδα£εΙάεηίίίιο3ίίοη" ίγρε="εεε:ΜεηίίίιοαίίοηΤγρε"> 
<χ8:ίΐηηοΙίΐΐίοη> 

<χδ:άοειιιηεηΙαίίοη>υηίφΓε ίάεηίίίιοαίίοη οί α 

ιηε88α§ε.</χ8:άοειιιηεηίαίίοη> 

</χ8:αηηοΐ3ίίοη> 

</χ8:ε1ειηεηί> 

<χ8:ε1ειηεηί ηαιηε="Μεδδα§ενεΓδίοη" ίγρε="εεε:νεΓ8ίοηΤγρε"> 

<χδ:αηηοίΕίίοη> 

<χ8:άοευιηεηΙαίίοη>νεΓ8ίοη οί ίΐιε ιηεδδα^ε ΐ>είη§ 8εηΙ. Α 

ιηε88α§ε ιηαγ ΐ>ε 8εηί δενεΓαΙ Ιίιηεδ χνίίΐι Ιΐιε δαιηε ίάεηίίΓιεαίίοη. ΤΙιε νεΓδίοη ίδ οδεά ίο άίδίίη§ιιίδ1ι οηε ίηδίαηεε οί Λε 
δαιηε ηιεδδα§ε &οιη αηοίΙιεΓ χνίίΐι ίΐιε δαιηε ίάεηΙίίιοαίίοη.</χδ:άοειιιηεηΙαίίοη> 

</χδ:αηηοίαίίοη> 

</χδ:ε1ειηεηί> 

<χδ:ε1ειηεηΙ ηαιηε="Μεδδα§εΤγρε" Ιγρε="εοε:Μεδδα§εΤγρε"> 

<χδ:αηηοίαίίοη> 

<χδ:άοειιιηεηίαίίοη>Τ1ιε εοάεά 1γρε οί ά ιηεδδα§ε. ΤΙιε ιηεδδα§ε 
Ιγρε άεδεπΐ)εδ ίΐιε ρπηείραί εΙιαΓαείεηδίίο οί α ιηεδδα§ε.</χδ:(1οειιιηεηί3ΐίοη> 

</χδ:αηηοίαίίοη> 

</χδ:ε1ειηεηΙ> 

<χδ:ε1ειηεηί ηαιηε="ΡΓοεεδδΤγρε" ίγρε="εοο:ΡΓοεεδδΤγρε"> 

<χδ:αηηοίαίίοη> 

<χδ:άοευιηεηίαίίοη>Ιη(ϋοαίεδ ίΐιε ηαίιίΓε οί ρΓοοεδδ ΙίιαΙ Λε 

δείιεάιιΐε αάάΓεδδεδ.</χδ:άοευιηεηΙαίίοη> 

</χδ:αηηοίαίίοη> 

</χδ:ε1ειηεηί> 

<χδ:ε1ειηεηί ηαιηε="8ε1ιεάιι1εΟαδδίίιεαίίοηΤγρε" Ιγρε="εεε:(Γ1αδδίίΐ03ίίοηΤγρε"> 
<χδ:αηηοίαίίοη> 

<χδ:άοειιιηεηίαίίοη>Τ1ιε Γηεαηδ οδεά ίο εΐ3δδίίγ ίίιε ίίιηε δεπεδ 
■ννίίίιίη ά δείιεάιιίε. ΤΜδ πιαγ είίΙιεΓ ΐ>ε §Γ0ΐιρεά ϊ>γ ίίιηε δεΓίεδ είιαΓαοΙεπδίίεδ ογ 1>γ δυιηπιεΓγ.</χδ:(1οοιιιηεηί3ίίοη> 

</χδ:αηηοίαίίοη> 

</χδ:ε1ειηεηΙ> 

<χδ:ε1ειηεηΙ ηαιηε-'δεικΙεΓίάεηίίΓιοαΙίοη" ίγρε="εοε:ΡαΓΐγΤγρε"> 

<χδ:αηηοίαίίοη> 

<χδ:άοευιηεηίαίίοη>ΜεηίίΓιο3ίίοη οί ίΐιε ραΓΐγ ννΐιο ίδ δεικϋη§ 

Ιίιε ιηεδδα§ε. </χδ:άοειιιηεηί3ίίοη> 
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</χ8:αηηοΙαΙίοη> 

</χ8:ε1ειηεηΙ> 

<χ8:ε1ειηεηΙ ηαιηε-'δεηάεΓΚοΙε" ίγρε-'εεε:Κχ>1εΤγρε"> 

<χ8:&ηηοΙαίίοη> 

<χ8:άοειιιηεηΙαίίοη>Ι(1εηΙίΓιε3ΐίοη οί Ιΐιε τοίε ΛαΙ ίδ ρίαγεά ϊ>γ 

Λε 8εηάεΓ. </χδ:άοοιιιηεηΙαίίοη> 

</χ8:αηηοΙαΙίοη> 

</χ8:ε1ειηεηΙ> 

<χ8:ε1ειηεηΙ ηαιηε-'Κ-εοείνεΓίάεηίίίίοαΙίοη" ίγρε="εοο:Ρ3ΓΐγΤγρε"> 
<χ8:ιιηηοίίΐΐίοη> 

<χ8:άοειιιηεηΐ3ίίοη>ΜεηΙίβε3ίίοη οί Λε ραιΊγ χνΐιο ίδ Γεεείνίη§ 

Λε ιηε883§ε. </χδ:άοειιιηεηΐ3ίίοη> 

</χ8:αηηοί3ίίοη> 

</χ8:ε1ειηεηί> 

<χ8:ε1ειηεηΙ ηαιηε—'ΚεεείνεΓΚοΙε" Ιγρε="εοε:Κχ>1εΤγρε"> 

<χ8:ιιηηοίίΐΐίοη> 

<χ8:άοειιιηεηί3ίίοη>ΜεηΙίΓιο3ίίοη οί Λε τοίε ΛαΙ ίδ ρίαγεά ϊ>γ 

Λε ΓεεείνεΓ.</χδ:άοευιηεηίαίίοη> 

</χδ:αηηοΙαίίοη> 

</χ8:ε1ειηεηί> 

<χ8:ε1ειηεηΙ ηαιηε="Με33α§εΟαίεΤίιηε" Ιγρε="εοο:Με333§εϋαίεΤίιηεΤγρε"> 
<χ8:ιιηηοίίΐΐίοη> 

<χ8χ1οειιιηεη[ίΐΐίοη>ϋίΐΙε αηά Ιίιηε οί Λε ρΓεραΓαίίοη οί α 
ιηε88α§ε. ΤΗε Ιίιηε πιιΐδί ΐ>ε εχρΓεδδεά ίη υΤΟ αδ: ΥΥΥΥ-ΜΜ-ΟϋΤΗΗ:ΜΜ:88Ζ.</χδ:άοευιηεηΐ3ίίοη> 

</χδ:αηηοΐ3ΐίοη> 

</χδ:ε1ειηεηί> 

<χδ:ε1επιεηί η3ιηε="δεΗεοίιιIε'Ι ΐιηεIηίε γ νίΐ 1" ίγρε="εοε:ΤίιηεΙηίεΓνα1Τγρε"> 
<χ8:ιιηηοίίΐίίοη> 

<χδ:άοειιιηεηΐ3ΐίοη>Τ1ιε δίαιΐ άαίε αηά Ιίιηε αηά Ιίιε εηά άαίε αηά 
Ιίιηε οί Ιίιε Ιίιηε ίηίεΓναΙ οί Λε δείιεάηίε. Τίιε εαίειιίαΐεά τεδοίηίίοη ίδ εχρΓεδδεά ίη πιίηηίεδ. Τίιε Ιίηιε πιιΐδΐ αίχναγδ ΐ>ε 
εχρΓεδδεά ίη υΤ 0. </ χδ: άοειιιηε η ΙαΙίοη > 

</χ δ: ειηηοίειί ίοη> 

</χδ:ε1εηιεηί> 

<χδ:ε1επιεηί Γεί="0ίίεΓϋεΐ3ί1" πιίηΟοουΓδ="0" ιηαχΟεειΐΓδ="υηΐ)οιιηάεά"/> 
</χδ:δεε[ΐιεηοε> 

<χδ:α11πΐ>ιιίε ηαιηε="ϋίάνεΓδίοη" Ιγρε="χδ:3ίπη§" ιΐδε="ΓεειιιίΓεά"/> 

<χδ:3ίίπΐ>ιιίε ηαιηε='ΌΐάΚ_ε1εαδε" Ιγρε="χδ:δίπη§" ηδε="ΓεειιιίΓεά"/> 

_</χδ:εοπιρ1εχΤγρε> 
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</χδχ1ειηεηί> 

<! -_ ~> 

<χδχ1ειηεηΙ ηϋιηε-"Οίΐε γΟ εIίΐΠ"> 

<χδχοιηρ1εχΤγρε> 

<χδ:8εφΐεηεε> 

<χδχ1ειηεη{ ηαιηε-'ΟίίεΓίάεηίίίιοηίίοη" ίγρε="εεε:ΜεηίίΓιε&ίίοηΤγρε"/> 
<χδχ1ειηεηΙ ηαιηε="Οίίει·νεΓδίοη" Ιγρε="εοε:νεΓδίοηΤγρε"/> 

<χδχ1ειηεηί ηαιηε-'ΟίίεΓΤγρε" Ιγρε="ΟίίέΓΤγρεΤί8ΐ"/> 

<χδχ1ειηεηΙ ηαιηε-ΊηΡαΓίγ" Ιγρε="εεε:ΡαΓΐγΤγρε" ΓηίηΟεευτ8="0"> 
<χδ:αηηοΙαίίοη> 

<χ8:άοειιιηεηΙαίίοη>Τ1ιε ραιΊγ Ληί ίδ ριιίίίη§ Λε ρΓοάιαεΙ ίηίο Λε 

ίΐ γ ε ίΐ . </ χ 8: ίΐ ο ε ιι ιη ε η ί ίΐί ί ο η > 

</χ8:αηηοΙαίίοη> 

</χ8:ε1ειηεηί> 

<χ8:ε1ειηεη{ ηαιηε="ΟυίΡαΓΐγ" Ιγρε="εεε:ΡαΓΐγΤγρε" ιηίηΟεειΐΓ8="0"> 
<χδ:ιιηηοΙίΐΐίοη> 

<χ8:άοειιιηεηΙαίίοη>Τ1ιε ραιΊγ Ληί ίδ \νίΛΓα\νίη§ Λε ρΓοάυεΙ 

&οιη Λε αΓεα.</χ8:άοευιηεηίαίίοη> 

</χ8:αηηοΙαίίοη> 

</χ8:ε1ειηεηί> 

<χδχ1ειηεη{ ηαιηε-'Μείεπη^ΡοίηΙΙάεηΙίίϊεαΙίοη" ιηίηΟεειΐΓδ="()"> 
<χδ:ιιηηοΙίΐΐίοη> 

<χ8:άοευιηεηΙαίίοη>Τ1ιε ίάεηίίΓιεαίίοη οί Λε Ιοεαίίοη ννΗετε οηε 
ογ ιηοΓε ρΓοάιιεΙδ αΓε ιηείεΓεά. ΤΜδ ηΐ3γ 1>ε οηε ρΐιγδίεαΐ Ιοεαίίοη ογ Λε εοπΛίηαίίοη οί δενεΓαΙ ροίηίδ 
Ιο§εΛεΓ. </χδ: άοειιιηεηίαί ίοη> 

</χδ:αηηοΐ3ίίοη> 

<χδχοπιρ1εχΤγρε> 

<χδχοπιρ1εχ€οηΙεηί> 

<χδχχίεηδίοη ϊ>α3ε="εοο:ΜεηίίίιεαΙίοηΤγρε"> 
<χδ:αί(ηϊ>ηΙε ηαιηε="3ηΐ>ν&1ιιε" 


ίγρε="εεε: 8ηΐ> νηΙιιεΤ γρε"/> 
ίγρε="εε1:ΟκΙίη§3ε1ιειηεΤγρε" ιΐ3ε="Γε<ιιιίΓε(Γ7> 


<χδ:αί(ηϊ>ηΙε ηαηιε="οοΛη§8ε1ιεπιε" 


</χδχχΙεηδίοη> 

</ χ δ χ ο ι η ρ I ε χ €'ο η Ιε η I > 

</χδχοπιρ1εχΤγρε> 

</χ8χ1ειηεηί> 

<χδχ1επιεη{ ηαιηε-ΊηΑΓεα" Ιγρε="εοε:ΑΓεαΤγρε" πιίηΟοουΓ8="0"> 
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<χδ:αηηοΙαίίοη> 

<χ δ: άο ειιπιε ηίαίί ο η> ΤΕε Άΐεα ίη ίΕε άΕεείίοη ννΗετε ίΕε ρΓοάηεΙ 


18 ί1ο\νίη§.</χ8:άοειιιηεηΙαΙίοη> 


</χδ:αηηοίαίίοη> 

</χ8:ε1ειηεηΙ> 

<χ8:ε1ειηεηΙ ηαιηε-ΌιιίΑΓεα" ίγρε="εεε:ΑτεαΤγρε" ιηίηΟεειΐΓ8="0"> 
<χδ:αηηοίαίίοη> 

<χδ:άοειαιηεηΙαΙίοη>ΤΕε ιιτειι ίη ίΕε οΐίτεείίοη ίτοιη ννΗετε ίΕε 

ρΓοάηεΙ εοιηίη§. </χδ :άοευιηεηΙαΙίοη> 

</χ8: αηηοΐαί ίοη> 

</χ8:ε1ειηεηί> 

<χ8:ε1ειηεηΙ ηαιηε="(Τ3ραείίγ(ΓοηΐΓαεΐΤγρε" Ιγρε-'εεειΟοηίΓαείΤγρε" 

ιηίηΟεευτ8="0"> 

<χ8:ιιηηοίίΐίίοη> 

<χδ:άοειιιηεηΙ&ίίοη>ΤΕε εοηίΓαεί ίγρε άείιηεδ ίΕε εοηάίίίοηδ 
υηάεΓ \νΕίεΕ ίΕε εαραείίγ ίδ αΐΐοεαίεά αηά Εδηάΐεά. ΕΟ: άαίΐγ αιιείίοη, \νεεΕ1γ αιιείίοη, ιηοηίΕΙγ αιιείίοη, γεαβγ απείίοη, 
είε. ΤΕε δί§ηίβεαηεε οί ίΕίδ ίγρε ίδ άερεηάεηί οη αΓεα δρεείίίε εοάεά \νοιΊίίη§ ιηείΕο(1δ.</χδ:(1οειιιηεηίαίίοη> 

</χδ: αηηοί αί ίοη> 

</χδ:ε1ειηεηί> 

<χδ:ε1ειηεηΙ ηαιηε-ΌαραείίγΑ^ΓεειηεηίΙάεηίίβεαίίοη" 
Ιγρε-'εεειΙάεηίίίιεαίίοηΤγρε" ιηίηΟεειΐΓ8="0"> 

<χδ:αηηοΙαίίοη> 

<χδ:άοειιιηεηΙαίίοη>ΤΕε ίάεηΐίίιεαίίοη οί αη α^Γεειηεηί ίοΓ ίΕε 
αΐΐοεαίίοη οί εαραείίγ ίο α ραιΊγ. ΤΕε δαιηε ίάεηίίΓιεαίίοη ιηιΐδΐ Εε αΕναγδ ιΐδεά ενεη \νΕεη ίΕε δαιηε εαραείίγ ίδ ίίιΐΐγ ογ 
ραΓίίαΙΙγ Γεδο1ά.</χδ:άοειιιηεηί&ίίοη> 

</χδ: αηηοί αί ίοη> 

</χδ:ε1ειηεηί> 

<χδ:ε1ειηεηΙ Γεί="Ρεπο(Τ7> 

</χδ:δεε[ΐιεηεε> 

</χδ:εοιηρ1εχΤγρε> 

</χδ:ε1ειηεηί> 

<! - _ ~> 

<χδ:ε1ειηεηΙ ηαιηε="Ρεπο(1"> 

<χδ:αηηοίαίίοη> 

<χδ:άοειιιηεηίαίίοη>ΟΕ1εεί ιΐδεά ίο ίάεηίίίγ ίΕε ρεποά ίΕαί ίΕε ίηίεΓναΙ εριαηίίίίεδ εονεΓ αηά 
ίΕε Γεδοΐιαίίοη οί εαεΕ δίερ χνίίΕίη ίΕε ρεποά.</χδ:(1οειιιηεηίαίίοη> 

</χδ:αηηοίαίίοη> 

<χδ:εοιηρ!εχΤ γρε> 
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<χδ:δεριιεηοε> 

<χδχ1ειηεηΙ ηαιηε-'ΤίηιεΙηΙεΓναΙ" ίγρε-'εεε:ΤίιηεΙηίει·να1Τγρε"> 
<χδ:αηηοίαίίοη> 

<χδ:άοειιιηεηίαίίοη>Τ1ιε δίαιΐ άαίε αηά Ιίιηε αηά Ιάε εηά άαίε αηά 
ίίιηε οί αη ενεηί. Τάε Ιίιηε ίηίεΓναΙ ιηιΐ8ΐ 6ε εχρκδδεά ίη α ίοηη Γεδρεείίη§ 180 8601 : ΥΥΥΥ-ΜΜ- 
ϋΟΤΗΗ:ΜΜΖ/ΥΥΥΥ-ΜΜ-ϋϋΤΗΗ:ΜΜΖ.Ι80 8601 ηιίεδ ίοΓ Γεάιιείίοη ιηαγ αρρίγ. ΤΙιε Ιίιηε ηιιΐ8ί αίχναγδ 6ε 
εχρΓεδδεά ίη υ Τ 0. </χ 8: άο ε υιηεηίαΐ ί οη> 

</χδ:αηηοίαίίοη> 

</χ8:ε1επιεηΙ> 

<χ8:ε1επιεη{ ηαιηε="Κχδο1ιιίίοη" Ιγρε="εεε:Κχδο1ιιίίοηΤγρε"> 

<χδ:αηηοίαίίοη> 

<χ8:άοειιηιεηίαίίοη>ΟεΓιηε8 Ιΐιε ηιιπιΙ)εΓ οί υηίί8 οί ίίπιε ίΐιαί 
εοπιροδε αη ίηάίνίάιιαΐ 8ΐερ \νίί1ιίη α ρεποά. ΤΙιε Γεδοΐιιΐίοη ίδ εχρΓεδδεά ίη εοιηρίίαηεε χνίίΐι 180 8601 ίη ίΐιε ίο11ο\νίη§ 
ίο π η ;ι (: I ’ η Υ η Μ η Ο Τ η [ I η Μ η δ. XV Η ε γ ε ηΥ εχρΓεδδεδ α ηυιηίετ οί γεαΓδ, ηΜ α ηιιπιΙ)εΓ οί πιοηίΐΐδ, η Ο α ηιιπιΙ)εΓ οί 
άαγδ.ΤΙιε ΙείίεΓ “Τ” δεραΓαίεδ ίΐιε άαίε εχρΓεδδίοη ίτοιη 16ε ίίπιε εχρΓεδδίοη αηά αίίεΓ ίί ηΗ ίάεηίίίιεδ α ηιιπώεΓ οίάοιπδ, 
ηΜ α ηιπηϊ>εΓ οί πήηηίεδ αηά η8 α ηιιπώεΓ οί δεεοηάδ. </χδ:άοευπιεηίαίίοη> 

</χδ:αηηοίαίίοη> 

</χ8:ε1επιεηί> 

<χδ:ε1επιεηΙ τεί="ΙηίεΓνα1" ηιαχΟεειΐΓ8="υηΙ)ουηάεά"/> 

</χδ:δεε|ηεηεε> 

</χ8:εοιηρ1εχΤγρε> 

</χδ:ε1επιεηΙ> 

<! - _ ~> 

<χδ:ε1επιεηί ηαπιε="ΙηίεΓνα1"> 

<χ8:αηηοίαίίοη> 

<χδ:άοειιιηεηίαίίοη>06]εοί ηδεά ίοΓ ίΐιε ίΓαηδίηίδδίοη οί εαείι ίηάίνίάιιαΐ ρεποά αηά ίίδ 
αδδοείαίεά ς|ΐιαηίίίγ.</χδ:άοειιιηεηίαίίοη> 

</χδ: αηηοίαί ίοη> 

<χδ:εοιηρ1εχΤγρε> 

<χ8:δεςυεηεε> 

<χδχ1επιεηί ηαπιε="Ρο8" Ιγρε="εοε:ΡοδίίίοηΤγρε"> 

<χ8:αηηοίαίίοη> 

<χδ:άοειιπιεηίαίίοη>Α δεφτεηίίαΐ ναΐηε ΓερΓεδεηίίη§ ίΐιε τεΐαίίνε 
ροδίίίοη οί αη εηίίίγ χνίίΐιίη α δραεε δυείι αδ α ίίπιε ίηίεΓνα1</χδ:άοευπιεηίαίίοη> 

</χδ:αηηοΙαίίοη> 

</χ8χ1επιεηΙ> 

<χδχ1επιεηί Γεί="111οεΙ<" ιηαχΟεειΐΓ8="10"/> 

_</χ8:δεςυεηεε> 
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</χδχοιηρ1εχΤγρε> 

</χ8χ1ειηεηΙ> 

<! -_ -> 

<χ8:ε1ειηεηΙ ηαιηε="Β1οε1ί"> 

<χ8:ιιηηο(ιιίίοη> 

<χ 8 :άοειιιηεηίαΙίοη>Οΐ 3 ΐεεΙ ιΐδεά ίοΓ (Ηε ίΓαηδίηίδδίοη οί 8 ρεείίϊε οίίεΓ. Αη οίίεΓ εαη ϊ>ε 

εοηδίάεΓεά αδ α 

8εί οί ρπεε-εηεΓ§γ Μοείίδ οη α §ίνεη Ιίιηε ίηίεΓνα1.</χδ:άοοιιιηεηΙαΙίοη> 

</χ8:αηηοίαΙίοη> 

<χ8:εοιηρΙεχΤγρε> 

<χ8:8εί]υεηεε> 

<χ8:ε1ειηεηΙ ηαιηε="Ροδ" Ιγρε="Β1οε1ίΡοδίΙίοηΤγρε"> 

<χ8:ιιηηοίίΐίίοη> 

<χδ:άοειιιηεηΙ&ίίοη>Τ 1 ιε ιιηίηιιε ίάεηίίίιοΒίίοη ΙΙιαΙ ίΐιε δεικΙεΓ οί 

ίΐιε οίίεΓ ίιαδ αδδί§ηεά ίο ίί.</χδ:άοειιιηεηΙ&ίίοη> 

</χδ:αηηοίαίίοη> 

</χδ:ε1ειηεηί> 

<χδ:ε1ειηεηΙ ηαιηε-'Ρηοε" Ιγρε="ΡπεεΤγρε"> 

<χδ:ιιηηοίίΐΐίοη> 

<χδχ1οειιιηεηΐίΐίίοη>ΤΗε ρηεε οί (Ηε εηεΓ§γ 

ΐ>1οε1ί</χδ:(1οοιιιηεηί&ίίοη> 

</χδ:αηηοίαίίοη> 

</χδ:ε1ειηεηί> 

<χδ:ε1ειηεηΙ ηαιηε="ζ)1γ" Ιγρε="ζ)ιιαηΙίίγΤγρε"> 

<χδ:ιιηηοίίΐΐίοη> 

<χδ:άοειιιηεηί&Ιίοη>Τ 1 ιε ριΐ 3 ηίίίγ οί εηεΓ§γ εοιηροδίη§ ίΐιε 

β1οο1ί</χδ:(1οοιιιηεηί&ίίοη> 

</χ8:αηηοίαίίοη> 

</χδ:ε1ειηεηί> 

</χδ:8εε[υεηοε> 

</χδχοιηρ1εχΤγρε> 

</χδχ1ειηεηΙ> 

<! - _ ~> 

<χδχοιηρ 1 εχΤγρε ηαιηε="ΟίίεΓΤγρεΒίδΙ"> 

<χδ:αηηοίαίίοη> 

<χδ:άοειιιηεηΙαΙίοη>ΒίδΙ οί ναΐίά οίίεΓ 1γρεδ </χδ:άοειιιηεηί&ίίοη> 

</χ8:αηηοίαίίοη> 

<χδ:α11πΐ>ιιίε ηαιηε="ν" ιΐ8ε="ΓεειιιίΓεά"> 
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<Χ8: δίιηρ1εΤγρε> 

<χ8:Γ68ΐποΙίοη ΐ)&8ε="χ8:ΝΜΤΟΚΕΝ"> 

<χδ:εηυιηεΓ3ίίοη να1ιιε="Α01"/> 

<χ8:εηιιιηεΓα{ίοη ν3ΐιιε="Α04"/> 

<χ8:εηιιιηεΓαίίοη ν3ΐιιε="Α11 "/> 

<χ8:εηιιιηεΓαίίοη ν3ΐιιε="Α12"/> 

<χ8:εηιπηεΓ3{ίοη ν3ΐιιε="Ζ06"/> 

<χ8:εηιιιηεΓ3ίίοη ν3ΐιιε="Ζ15"/> 

<χ8:εηιιιηεΓ3ίίοη ν3ΐιιε="Ζ16"/> 

<χ8:εηιιιηεΓ3ίίοη ν3ΐιιε="Ζ17"/> 

<χ8:εηιιιηεΓ3ίίοη ν3ΐιιε="Ζ18"/> 

<χ8:εηιπηεΓ3ίίοη ν3ΐιιε="εηεΓ§γ"/> 

<χ8:εηιιιηεΓ3{ίοη ν3ΐιιε="1ο3ά"/> 

<χ8:εηιιιηεΓ3{ίοη ν3ΐιιε="ίιηροΓΐ"/> 

<χ8:εηιιιηεΓ3{ίοη ν3ΐιιε="εχροΓΐ"/> 

</χ8:Γε8ίΓίείίοη> 

</χ8:8 ίιηρΙεΤ γρε> 

</χ8:3ΐίπΙ>ιιΙε> 

</χδ:εοιηρ1εχΤγρε> 

<!-- Β1οε1<ΡοδίΙίοηΤγρε --> 

<!— ============== ..> 

<χ8:εοιηρ1εχΤγρε η3ΐηε="Β1οε1<ΡοδίΙίοηΤγρε"> 

<χ8:3ηηοΐ3ΐίοη> 

<χ8:άοευιηεηί3ίίοη>Α δεφαεηίώΐ νβΐηε ΓερΓεδεηίίη§ ίΐιε ροδίίίοη οί 3η εηίίίγ (Ιγρίο3ΐ1γ Λε 
ροδίίίοη οί 3 ΐιΐοείί ίηδίάε 3η 
οίίεΓ). </χ8: άοεηπιεηί3ί ίοη> 

</χ8: 3ηηοί3ί ίοη> 

<χ8:3ΐΙπΐ)ηΙε η3πιε="ν" ιΐδε="Γεε|ΐιίΓεά"> 

<Χ8: 8ΐπιρ1εΤγρε> 

<χ8:Γε8ίηείίοη ϊ>3δε="χδ:ίηίε£ει·"> 

<χ8:ιηίηΙηε1ιΐ8ίνε ν3ΐιιε=" 1 "/> 

<χ8:ιη3χΙηε1ιΐ8ίνε ν3ΐιιε="25"/> 

</χ8:Γε8ίπεΙιοη> 

</χ8: δ ίπιρΙεΤ γρε> 

</χ8: 3ΐΐΓ Ϊ1>ιι1ε> 

</χδ:εοιηρ1εχΤγρε> 

<!-- ΡπεεΤγρε — > 

<!— ========= -> 
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<χδχοιηρ1εχΤγρε η3ΐηε—'ΡηεεΤγρε"> 

<χ 8 :αηηοίαίίοη> 

<χδ:άοειιιηεηί 3 {ίοη>Κ.ερΓεδεηΙ ;ι ρηεε</χδ:άοειιιηεηί 3 {ίοη> 

</χ 8 :αηηοίαίίοη> 

<χδ: 3 ίίπΐ>ιιίε ηαιηε="ν" ηδε="Γεε|ΐιίΓεά"> 

<χδ:δίιηρ1εΤγρε> 

<χ8:ΓεδΙπείίοη ΐ>3δε="χδ:άεείπΐ3ΐ"> 

<χ 8 :ίταεΙίοηϋί§ίΐ 8 ν 3 ΐιιε=" 3 "^> 

<Χ 8 :ραίίεΓη να1ιιε="\ά {1,15} Λά {3 } "/> 

</χδ:Γεδίπείιοη> 

</χδ:δίιηρ1εΤγρε> 

</χδ:3ΐίηΐ>ηΙε> 

</χ8:εοιηρ1εχΤγρε> 

<!-- Οιΐίΐηίίίγ'Γγρε —> 

<!— ========= -> 

<χ8Χ0ΐηρ1εχΤγρε η3ΐηε="ζ)ιΐ3η{ίίγΤγρε"> 

<χ 8 :αηηοίαίίοη> 

<Χ 8 : άοειιιηεηί 3 {ίοη> 

(δγηοηγιη "ηίγ") ΤΡε ςιίΒηίίίγ οί αη εηεΓ§γ ρΓοάιιεί. Ροδίίίνε ςυβηίίίίεδ δ 1 ΐ 3 ΐ 1 ηοΐ 1 ΐ 3 νε & δί§η.</χδ:άοειιιηεηΐ 3 ίίοη> 
</χδ: 3 ηηοί 3 ίίοη> 

<χδ:3ίίπΐ>ιιίε η3ηιε="ν" ηδε="Γεε|ΐιίΓεά"> 

<χδ: δίπιρ1εΤγρε> 

<χδ:ΓεδΙπείίοη ΐ>3δε="χδ:ίηΙε§ει·"> 

<χδ :ρ3ΐΙεΓη ν3ΐιιε="\ά {1,15} "/> 

</χδ:ΓεδΙπείιοη> 

</χδ: δίιηρ1εΤγρε> 

</χδ: 3 ΐΙπΐ>ιιΙε> 

</χδχοιηρ1εχΤγρε> 

</χ 8 :δε 1 ιεηΐ 3 > 


ΑΡΧΕΙΟ «ρΒΓτϊεϊρΒητ-τεεήηο-εεοηοηΊΪε-άεεΙθΓθτϊοη.χςά» 

<?χπι1 νεΓ8ΐοη=" 1.0" εηεοάίη§="υΤΡ-8"?> 

<χδά:δε1ιεπΐ3χιηΙηδχεε-'εΙδο-εοΓε-επιρΙδ.χδά" χιηΐηδίχδά-'ΡΐΙρ:/Λν\ν\ν.\ν3.θΓ£/2001/ΧΜΡδε1ιειη3'' χιηΐηδχεί-'είδο- 
εοάε-ΐίδίδ.χδά" ε1επιεηίΡοΓπιΟεί3ΐι11="(}ΐΐ3ΐίΓιεά"> 
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<χ8ά:ίιηροΓί ηαιηεδραοε="εΙδο-οοΓε-οιηρίδ.χδ(1" δε1ιειηαΕοοαίίοη="εΙδο-εοΓε-ειηρΙδ.χδ(Γ7> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε="Τεε1ιηοΕεοηοιηίεϋεε1αΓαΙίοη"> 

<χ8ί1:εοιηρΙεχΤγρε> 

<χ8ί):8εί]ΐιεηεε> 

<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε="Μεδδα§εΜεηίίίιεα{ίοη" Ιγρε="εεε:ΜεηίίΓιεαίίοηΤγρε"> 
<χ8ί1:ίΐηηο{ίΐΐίοη> 

<χδΛάοειιιηεηίαίίοη>υηίφαε ίάεηίίΓιεαίίοη οί α 

ιηε88α§ε.</χ8ά:(1οειιιηεηΙα{ίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χ8ί1:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε-'Μεδδα^ενεΓδίοη" ίγρε="εεε:νεΓδίοηΤγρε"> 
<χ8ί1:ίΐηηοίίΐΐίοη> 

<χ8ά:άοευιηεηίαίίοη>νεΓ8ίοη οί Λε ιηεδδαβε ΐ>είη§ 8εηΙ. Α 
ιηε88α§ε πιαγ ΐ>ε δεηΐ 8ενεΓ3ΐ Ιίιηεδ \νίΛ Λε δαιηε ίάεηΐίίιεαίίοη. ΤΕε νεΓδίοη ίδ ιΐδεά Ιο άίδΙίη@ΛδΙι οηε ίηδίαηεε οί Λε 
δαιηε ηιεδδα§ε ίΓοιη αηοΛεΓ \νίΛ Λε δαιηε ίάεηΙίίΐ03ίίοη.</χδά:άοευιηεηΙ&ίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδά:ε1ειηεηί> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε="δεη(1εΓΐ(1εηΙίίιοα{ίοη" ίγρε="εοο:ΡαΓΐγΤγρε"> 
<χδί!:ίΐηηοΙίΐΐίοη> 

<χδά:άοευιηεηίαίίοη>ΙάεηΙίΓιο3ίίοη οί Λε ραΓ(γ\ν1ιο ίδ δεηάίη§ 

Λε ιηεδδ3§ε. </χδά:άοειιιηεηί&ίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδί1:ε1ειηεηΙ> 

<χ8ί1:εΙεΐΏεηΐ ηαιηε="δεικ1ει·Κχ>1ε" ίγρε="εεε:Κ-θ1εΤγρε"> 

<χδί1:ιιηηοΙίΐ{ίοη> 

<χδά:άοειιιηεηίαίίοη>Ιάεηίίίιο3ίίοη οί Λε τοίε Λαί ίδ ρίαγεά ΐ>γ 

Λε δεηάεΓ. </χδά:άοειιιηεηί3ίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδί1:ε1ειηεηΙ> 

<χ8ί1:εΙειηεηί ηαιηε-'ΚεοείνεΓίάεηίίίίοαΙίοη" Ιγρε="εεε:ΡαΓίγΤγρε"> 
<χ8ί1:ίΐηηοίίΐΐίοη> 

<χδά:άοευιηεηίαίίοη>ΙάεηΙίίίοαίίοη οί Λε ραιΊγ \ν!ιο ίδ Γεεείνίη§ 

Λε ιηεδδ3§ε. </χδά:άοειιιηεηί&ίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδί1:ε1ειηεηΙ> 

<χ8ά:ε1ειηεηί ηαιηε-'ΚεεείνεΓΚοΙε" Ιγρε="εοο:Κο1εΤγρε"> 

<χδί]:ιιηηο{ίΐΐίοη> 

<χδά:άοειιιηεηΙαίίοη>Μεηίίίίοαίίοη οί Λε τοίε ΛαΙ ίδ ρίαγεά ϊ>γ 
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Ιίιε Γεεείνει\</χδ(1:£ΐοοιιιηεηίαΙίοη> 

</χδ(1:αηηοίαίίοη> 

</χδά:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηΙ ηαηιε="Μεδδα§εϋαΙεΤίιηε" ίγρε-'εοε:Μεδδα§εϋαίεΤίιηεΤγρε"> 
<χ8ί1: αηηοΙαΙίοη> 

<χδά:άοειιιηεηΙαΙίοη>ϋαΙε αηά Ιίιηε οί Ιίιε ρΓεραΓαΙίοη οί ;ι 
ιηε88α§ε. ΤΗε Ιίιηε ιηιΐδί ϊ>ε εχρΓεδδεά ίη υΤ€ &δ: ΥΥΥΥ-ΜΜ-ϋϋΤΗΗ:ΜΜ:88Ζ.</χ8ά:άοειιιηεηίαΙίοη> 

</χ8(1:αηηοίαΙίοη> 

</χδά:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε="Με883§εΤίιηεΙηίεΓν3ΐ" Ιγρε="εεε:ΤίιηεΙηίεΓν&1Τγρε"> 

<χδά: αηηοΐ3ίίοη> 

<χ8ά:άοειιιηεηί&ίίοη>Τ1ιε δΙαιΊ άαίε αηά Ιίιηε αηά Λε εηά άαίε 
αηά ίίιηε οί ΐΐιε Ιίιηε ίηίεΓναΙ οί Ιίιε δοίιεάηίε. Τίιε οαΙοιιΐΒίεά τεδοΐιιίίοη ίδ εχρΓεδδεά ίη πήηιιίεδ. ΤΙιε ίίπιε πιιΐδΐ αίχναγδ 
1>ε εχρΓεδδεά ίη υΤΟ.</χδά:άοειιπιεηί&ίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδά:ε1επιεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηΙ Γεί-'υηίίΡαιηιηεΙεΓδ" πήηΟοοιΐΓδ="0" ηιαχΟεεηΓδ="ηηΙ)οιιηάε(Γ7> 
</χδά:δεε[υεηοε> 

<χδά:αίίπΙ>ιιίε ηαιηε-ΌίάνεΓδίοη" ίγρε="χδά:δίπη§" ιΐδε="ΓεειιιίΓεά"/> 

<χδά:αΙΙπΙ>ιιίε ηαιηε-ΌΐάΚεΙεαδε" Ιγρε="χδά:δίπη§" ηδε="Γεε|ΐιίΓεά"/> 
</χδά:εοπιρ1εχΤγρε> 

</χδά:ε1επιεηΙ> 

<! -_ -> 

<χδί1:εΙειηεηΙ η;ιιηε="υηί11’ίΐιχιιηεIεΐ'δ"> 

<χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

<χδί1:δεί]υεηεε> 

<χδί1:εΙειηεηΐ η;ιιηε="υηίίΙί1εηΐίΠειΐΠοη"> 

<χδά: ίΐηηοίιιίίοη> 

<χδά:άοειιπιεηίαΙίοη>Τ1ιε ίάεηίίίιεαίίοη οί Λε υηίί ίοΓ χνίιίοίι Ιίιε 

ραΓαπιείεΓδ αΓε άείιηεά</χδά:άοοιιιηεηίαίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

<χ8ί1:εοιηρ1εχΤγρε> 

< χ δ ίΐ: εο ιηρ I ε χ € ο η ίε η 1> 

<χδά:εχίεηδίοη 1>&δε="εοο:ΜεηίίΓιοαΙίοηΤγρε"/> 

</χδά: εοιηρ1εχ€οηΙεηί> 

</χδά:εοπιρ1εχΤγρε> 

</χδί1:ε1ειηεηΙ> 

<χδί1:ε1ειηεηί ηαηιε-'ΤίιηεΙηίεΓναΙ" Ιγρε="εεε:ΤίπιεΙηίεΓν3ΐΤγρε"> 





1322 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


<χ8ά:3ηηοΐ3ίίοη> 

<χ8ά:άοειιιηεηΐ3ΐίοη>Τ1ιε 8ΐ3Γί άαίε αηά ίίηιε αηά Ιΐιε εηά άαίε 
αηά Ιίιηε οί αη ενεηί. ΤΗε ίίιηε ίηίεΓναΙ ιηιΐ8ί 6ε εχρΓεδδεά ίη α ίόπη τε8ρεείίη§ 180 8601 : ΥΥΥΥ-ΜΜ- 
ϋϋΤΗΗ:ΜΜΖ/ΥΥΥΥ-ΜΜ-ϋϋΤΗΗ:ΜΜΖ.Ι80 8601 ηιίεδ ίοΓ τεάιιείίοη ιηαγ ίίρρίγ. ΤΙιε ίίιηε ηιιΐδί αίχναγδ 6ε 
εχρΓεδδεά ίη υΤΟ.</χ8ί1χ1οειιιηεηίιιίίοη> 


</χ8ά:αηηοίαίίοη> 

</χ8ί1:ε1ειηεηί> 

<χ8ά:ε1επιεηί η3ΐηε="ΜίηΤίιηεΚενοε3ΐίοη" ΐγρε="εεε:ΟυαηίίίγΤγρε"/> 
<χ8ά:ε1επιεηί η3ΐηε="ΑΟΟΜ3χΕο3(1" ίγρε="εεε:ΟυαηίίίγΤγρε"/> 
<χ8ά:ε1επιεηί ηαιηε-ΆΟΟΜίηΟοαά" Ιγρε="εεε:ζ)ιΐ3ηΙίίγΤγρε"/> 
<χ8ά:ε1επιεηί ηαηιε="8εεοη(1αΓγΟοηίΓο1ίΙαη§ε" Ιγρε="εεε:ΟυαηίίίγΤγρε"/> 
<χ8ά:ε1ειηεηί ηαηιε="Β1αε1{8ΐαΓίΟαραΐ)ί1ίίγ" ίγρε="Υε8ΝοΤγρε"/> 
<χ8ά:ε1επιεηί η3ΐηε="Ρππΐ3Γγ(ΓοηΙι·ο1Κ-εδεΓνε" ίγρε="εεε:ζ)υαηίίίγΤγρε"/> 
<χ8ά:ε1επιεηί ηαιηε="8ίαηάίη§ίΙε8εΓνε" ίγρε="εεε:ΟυαηίίίγΤγρε"/> 
<χ8ί1:ε1ειηεηί γ ε ί=" V 3 π 3 61 ε (Γ ο 8 ί Β1 ο ε Ι<" ιηίηΟεειΐΓδ="0" πιαχΟεειΐΓ8="10"/> 
<χ8ά:ε1επιεηί Μΐηε-'ΡιιεΙΑΟοδΙ" ίγρε="εεε:ΑιηουηίΤγρε"/> 

<χ8ά:ε1επιεηί η3ΐηε="Ριιε1ΒΟοδΙ" Ιγρε="εεε:ΑπιουηίΤγρε"/> 

<χ8ά:ε1επιεηί ηαιηε-'ΡιιεΚΓΟοδΙ" Ιγρε="εεε:ΑπιουηίΤγρε"/> 

<χ8ά:ε1επιεηί ηαηιε="Ριιε1ΑΡΡΐν" ίγρε="εεε:ΑπιοιιηΐΤγρε"/> 

<χ8ά:ε1ειηεηί η3ΐηε="Ρυε1Βυ IV" ίγρε="εεε:ΑηιοιιηΐΤγρε"/> 

<χ8ά:ε1επιεηί ηαιηε="Ριιε1(ΓΒΗν" Ιγρε="εεε:ΑπιουηΐΤγρε"/> 

<χ8ά:ε1επιεηί ηαιηε="8ρεεί3ΐΟθ8ίΡθΓΒα\νΜαίεπα1" Ιγρε="εεε:ΑπιουηίΤγρε"/> 
<χ8ά:ε1ειηεηΙ η3ηιε="8ρεεί3ΐ€θ8ΐΡθΓΜ3ίηίεη3ηεε" ίγρε="εεε:ΑπιουηΐΤγρε"/> 
<χ8ά:ε1επιεηί η3ΐηε—'5ρεεί3ΐΟθ8ίΡοιΑ(ΜίΙίοη3Γ\νοΓ]<ΡθΓεε'' 

Ιγρε="εεε:ΑιηοηηίΤγρε"/> 

<χ8ά:ε1επιεηί η3ηιε="8ρεεί3ΐΟθ8ΐΡθΓΡιιε11πιρΓονεπιεηί" 

Ιγρε="εεε:ΑπιοιιηΐΤγρε"/> 

<χ8ά:ε1επιεηί η3ΐηε="8ρεεί3ΐ(ΤοδίΡθΓΕιηίδδίοηδ" ίγρε="εεε:ΑπιοιιηίΤγρε"/> 


<χ8ά:ε1ειηεηί η3ΐηε="ΟοΜ8ί3ΓίιιρυρΟθ8ί" Ιγρε="εεε:ΑπιοιιηίΤγρε"/> 
<χδά:ε1ειηεηί η3ηιε="\ν3πη8ΐ3Γίιιρυρ€θ8ί" ίγρε="εεε:ΑηιοηηΐΤγρε"/> 
<χ8ά:ε1επιεηί η3ΐηε='Ήοί8ί3ΐ·Ιιιρυρ€οδί" ίγρε="εεε:ΑιηοιιηΐΤγρε"/> 
<χ8ά:ε1επιεηί η3ηιε="8ί3ηάΐ>γΡιιε10οδΙ" ίγρε="εεε:ΑπιοιιηίΤγρε"/> 
<χ8ά:ε1επιεηί η3ΐηε="8ί3ηάΐ>γΟρεΓ3ίίοηΜ3ίηίεη3ηεε(Γοδί" 

Ιγρε="εεε:ΑπιοιιηΐΤγρε"/> 

<χ8ά:ε1επιεηί η3ΐηε="81ιιιΙ(1ο\νη(ΓοδΙ" Ιγρε="εεε:ΑπιουηίΤγρε"/> 
<χ8ά:ε1ειηεηί η3ΐηε="ΝοΕο3(1(Γοδί" Ιγρε="εεε:ΑηιοιιηΐΤγρ8"/> 
<χδά:ε1ειηεηί Γεί="Βε38οη" ιηίηΟεεηΓ8="0" ηΐ3χΟεειΐΓ3="ηηΐ>ουηάεά"/> 
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</χδά:δεειιιεηεε> 

</χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

</χδά:ε1ειηεηΙ> 

<! - _ -> 

<χ8ί):εΙειηεηΐ ηβιηε=" V ατί αβ ΙεΟ ο δίΒ 1 ο ε 1ί" > 

<χ8ί1:εοιηρ1εχΤνρε> 

<χδά:δεςιιεηεε> 

<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε-'ΝείΟεηεΓαΙίοηΕενεΓ Ιγρε-'εεο:()ιιαηίίΙγΤγρε"/> 
<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε-'ΟοιηροδίΙίοηΡιιεΙΑ" Ιγρε="εεε:ΟιιαηΙίίγΤγρε"/> 
<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε="(ΓοιηροδίΙίοιιΡιιε1Β" Ιγρε="εοε:ζ)ιιαηίίίγΤγρε"/> 
<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε="(ΓοιηροδίίίοιιΡιιε1(Γ" {γρε="εοο:()ιιαη{ί{γΤγρε"/> 
</χ8(1:8εε[ΐιεηεε> 

</χ8ά:εοιηρ1εχΤγρε> 

</χδά:ε1ειηεηΙ> 


<! - _ _> 

<χδά:δίιηρ1εΤγρε η3ΐηε="ΥεδΝοΤγρε"> 

<χδά:αηηοίαίίοη> 

<χδά: άοειιιηεηί&Ιίοη> 

<ΟείϊηίΙίοη>Υεδ ογ Νο </ΟεΓιηίίίοη> 

</χ8(1:άοευιηεηίαίίοη> 

</χ8(1:3ηηοίαίίοη> 

<χδά:Γε8ΐπείίοη ΐ)38ε="χ8ά:ΝΜΤΟΚΕΝ"> 

<χδά:εηιιιηεΓαΙίοη ν&1ιιε="Υεδ"/> 

<χδά:εηιιιηεΓαΙίοη ν&1ιιε="Νο"/> 

</χδ(1:ΓεδΙπείίοη> 

</χδά: δίιηρ1εΤγρε> 

<χδά:ε1ειηεηΙ η;ιιηε="Κείΐ8οη"> 

<χ8ί1:ίΐηηοΙίΐΐίοη> 

<χδά:άοειιιηεηί&Ιίοη>01>1εοΙ ιΐδεά &γ ίΐιε ΐΓαηδίτιίδδίοη οί δίαίιΐδ εοάεδ αηά 
εοπυηεηίδ.</χδά:άοειιιηεηίαίίοη> 

</χ 8 εΐ: ιι η η ο ί ίΐί ί ο η > 

<χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

<χδί1:8εί]υεηεε> 

<χ8ί1:εΙειηεηΐ ηίΐιηε="Κείΐ8οη€'οί1ε" Ιγρε="εεε:Κεαδοη€ο<1εΤγρε"> 
<χδά: ίΐηηοίιιΐίοη> 

<χδά:άοειιιηεη{&{ίοη>Τ1ιε εοάεά ιηοΐίναίίοη οί αη 


αεί. </χβ ά: άο ε ιιηιεηΐ αίί οη> 


</χδά: αηηοΐαί ίοη> 
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</χδά:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηΙηαιηε-'ΚεαδοηΤεχί' Ιγρε="εοε:Κ-ε3δοηΤεχίΤγρε" πώιΟεευτ3="0"> 
<χδά:αηηοΙαίίοη> 

<χδά:άοειιιηεηίαίίοη>Τ1ιε ίεχίιιαΐ εχρίαηαΐίοη οί αη 

αεΙ.</χδά:άοειιιηεη{&{ίοη> 

</χδά:αηηοΙαίίοη> 

</χδί1:εΙειηεηΙ> 

</χδά:δεφαεηεε> 

</χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

</χδά:ε1ειηεηΙ> 

</χδά:δεΡειηα> 


Αρχείο «ΓθδθΓνθά-Ιθοήηο-θεοηοιηΐε-άθεΙθΓθΙϊοη.χδεΙ» 


<?χγπ 1 νετ8ϊοη="1.0" εηεοάίη§="υΤΡ-8"?> 

<χδά:δε1ιειη3 χιη1ηδ:εοε="εΙδο-οοΓε-οιηρίδ.χδ(1" χιη1ηδ:χδά="1ιΙ:{ρ://\ν\ν\ν.\ν3.θΓ§/2001/ΧΜΤ8ε1ιειη3" χιη1ηδ:εε1="εΙδο- 
εοάε-ΐίδίδ.χδά" ε1ειηεηίΡοηηΟεί&ιι11="ςιυ3ΐίΓιεά"> 

<χδά:ίιηροΓΐ Μΐηεδραοε-'εΙδο-εοΓε-οιηρίδ.χδά" δεΡειη3Ροοαίίοη="είδο-οοΓε-οιηρΙδ.χδά"/> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε="Τεε1ιηοΕεοηοιηίεϋεε1αΓαΙίοη"> 

<χ8ί1:εοιηρΙεχΤγρε> 

<χδί1:8εί]ΐιεηεε> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε="Μεδδ3§εΜεηίίίιεα1:ίοη" Ιγρε="εεε:ΜεηΙίΓιεαΙίοηΤγρε"> 
<χ8ί1:ίΐηηοΙίΐ!ίοη> 

<χδά:άοειιιηεηΙαίίοη>υιιίφαε ίάεηίίΓιεαΙίοη οί & 

ιηε883§ε.</χ8ά:(1οειιιηεηίαίίοη> 

</χ8ί1:ίΐηηοίίΐΙϊοη> 

</χ8ί1:εΙειηεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε-'Μεδδα^ενεΓδίοη" {γρε="εεε:νεΓδίοηΤγρε"> 
<χ8ί1:ίΐηηοΙίΐ!ίοη> 

<χ8(1:(1οειιιηεηίαίίοη>νεΓ8ίοη οί ίΡε ιηεδδα^ε Ρείη§ δεηΐ. Α 
ιηε883§ε ηιαγ Ρε δεηί δενεΓαΙ Ιίιηεδ \νίΐΡ ίΡε δαιηε ίάεηίίίιο3ίίοη. ΤΡε νεΓδίοη ίδ ιΐδεά Ιο άίδίίη§ιιίδΡ οηε ίηδίαηεε οί ΙΡε 
δαίΏε ιηεδδα§ε ίΓοιη αηοίΡεΓ \νίΐΡ ΙΡε δαιηε ίάεηΙίίιο3ίίοη.</χδά:άοειιιηεηΐ3ίίοη> 

</χδά:αηηοΙαίίοη> 

</χ8ί1:εΙειηεηΙ> 

<χδί1:ε1ειηεηΐ ηαιηε="3εικ1εΓΐ(1εηΙίίιοαΙίοη" Ιγρε="εοε:ΡαΓ{γΤγρε"> 
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<χδά: αηηοΙαίίοη> 

<χδά:άοεηιηεηίαΙίοη>Ι(1εηΙίίίεαΙίοη οί Ιίιε ραιΐγ λνΐιο ίδ δεηάίη§ 

Ιίιε ιηεδδα§ε. </χδά:(1οοιιιηεηΙαΙίοη> 

</χδά:αηηοίαΙίοη> 

</χδά:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηΙ ηαηιε=" 3 εηάειϊΐο 1 ε " Ιγρε="εεε:Κχ>1εΤγρε"> 

<χ8ί1: αηηοΙαίίοη> 

<χδά:άοειιιηεηΙαΙίοη>ΜεηΙίίίεαΙίοη οί Ιίιε τοίε ΙίιαΙ ίδ ρίαγεά ϊ>γ 

Ιίιε δεηάεη </χδά:ι1οειιιηεηίαΙίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χ8ά:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηΙ η;ιιτιε="ΚεεείνεΓΐε1εηΐίί1είΐίίοη" Ιγρε="εεε:ΡαΓΐγΤγρε"> 

<χδά: ίΐηηοΙιιίίοη> 

<χ8ά:άοευιηεηίαίίοη>ΜεηΙίΓιε3ίίοη οί Ιίιε ραΓίγ \ν!ιο ίδ Γεεείνίη§ 

Ιίιε ιηεδδα^ε. </χδά:(1οειιιηεηίαίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χ8ά:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηΙ η;ιιηε="Κεεείνεΐ'ΚοΙε" Ιγρε="εεε:Κχ)1εΤγρε"> 

<χδά: ίΐηηοΙίΐίίοη> 

<χδά:(1οειιιηεηΙ&ίίοη>Ι(1εηίίίίε3ίίοη οί ίΐιε τοίε ΙίιαΙ ίδ ρίαγεά ϊ>γ 

Ιίιε τεεείνεΓ. </χδά: άοειιιηεηί&ί ίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χ8ί1:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηΙ ηαηιε="Με88α§εϋαίεΤίιηε" Ιγρε="εεε:Μεδ83§εϋαίεΤίιηεΤγρε"> 
<χδά: ίΐηηοΙιιίίοη> 

<χδί1 χίοευιηεη1α1ίοη>0&1ε ιιικί ίίιηε οί ίΗε ρΓεραταΙίοη οί α 
ιηεδ83§ε. ΤΗε Ιίιηε ιηιΐδί ΐ>ε εχρΓεδδεά ίη υΤ€ αδ: ΥΥΥΥ-ΜΜ-ϋϋΤΗΗ:ΜΜ:88Ζ.</χδΐ1:ι1οειιιηεηίαίίοη> 

</χδά:αηηοίαΙίοη> 

</χ8ί1:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε="Με88&§8ΤίιηεΙηΐ8ΐ·ν&1" Ιγρε="εεε:ΤίιηεΙηίεΓν&1Τγρε"> 

<χδά: ίΐηηοΙιιίίοη> 

<χδά:άοειαιηεη{&ίίοη>Τίιε δΙαιΊ άαίε αηά Ιίιηε αηά Ιΐιε εηά άαίε 
αηά Ιίιηε οί Ιίιε ίίπιε ίηίεΓναΙ οί Λε δείιεάυΐε. Τίιε εαΙεηΐΒίεά Γεδοΐιιίίοη ίδ εχρΓεδδεά ίη πιίηηίεδ. ΤΙιε Ιίπιε πιιΐδί 3ΐ\ναγδ 
ΐ>ε εχρΓεδδεά ίη υΤΟ.</χδά:άοειιπιεηΙαίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδά:ε1επιεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηΙ Γεί-'υηίίΡαιηιηείεΓδ" πιίηΟεειΐΓδ="0" οΐ3χΟεειΐΓδ="υηΙ)ουη(1εά"/> 
_</χδά: δειμιεηεε> 
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<χ8ά:α11πϊ>ιιίε ηαιηε="ϋΙ(ΐνεΓ3ίοη" Ιγρε="χ8ά:3ίπη§" ιΐ8ε="ΓεςιιίΓεά"/> 

<χ8ά:αΙΙπΐ>ιιΙε ηαιηε="ϋΙάΚ_ε1ε&8ε" Ιγρε-'χ3ά:3ΐπη§" ιΐ8ε="ΓερπίΓεά"/> 
</χ3ά:οοιηρ1εχΤγρε> 

</χδά:ε1ειηεηΙ> 

<! - _ ~> 

<χ8ά:ε1ειηεηί ηαιηε="υηίΐΡαι·αιηεΙεΓ3"> 

<χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

<χ8ά:8ερυεηεε> 

<χ8ά:ε1ειηεηί ηαιηε="υηίΐΜεηΙϋΐε&Ιίοη"> 

<χ8ί1:ίΐηηοΐίΐΐίοη> 

<χ8ά:άοειιιηεηίαίίοη>Τ1ιε ίάεηΐίίιεαίίοη οί ΙΙιε ηηίΐ ίοΓ \ν1ιίείι (Ηε 

ραΓαιηείεΓδ αΓε άεΓιηεά</χ8ά:άοειιιηεηί&ίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

<χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

< χ 8 ίΐ: ε ο ιη ρ I ε χ €ο η I ε η (> 

<χ8ά:εχίεηδίοη 6α3ε="εεε:Ι(1εηΙίίιε3ΐίοηΤγρε"/> 

</χ 8ί1: ε ο ιη ρ I ε χ € ο η Ιε η ι> 

</χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

</χ8ε1:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε-'ΤίιηεΙηΙεΓναΙ" Ιγρε="εεε:ΤίιηεΙηίεΓν&1Τγρε"> 
<χ8ί1:ιιηηο{ίΐΐίοη> 

<χδά:άοευιηεηίαίίοη>Τ1ιε δΙαΓί άαίε αηά Ιίιηε αηά Ιΐιε εηά άαίε 
ίΐηεΐ ιίιηε οί αη ενεηΐ. ΤΗε Ιίιηε ίηίετναΐ ιηιΐδΐ 6ε εχρΓεδδεά ίη ;ι ίοΓηι τεδρεείίη^ 180 8601 : ΥΥΥΥ-ΜΜ- 
ϋϋΤΗΗ:ΜΜΖ/ΥΥΥΥ-ΜΜ-ϋϋΤΗΗ:ΜΜΖ.Ι80 8601 ηιίεδ ίοΓ τεείυείίοη ιηαγ αρρ1γ. ΤΙιε Ιίιηε ιηιΐδΐ ιιΐ \ναγδ 6ε 
εχρΓεδδεε! ίη υ'ίΟ.</χ8ε1:ε1οειιιηεηΐιιΐίοη> 

</χδά:αηηοΙαΙίοη> 

</χ8ε1:ε1ειηεηΙ> 

<χ8ά:ε1επιεηΙ ηαιηε="υηίΐΝεΙ(ΓαραείΙγΝΟΑΡ" Ιγρε="εεε:ζ)ιιαηΙίΙγΤγρε"/> 
<χδ(1:ε1επιεηΙ ηαιηε="Μαχ(ΓοηΙίηιιοιΐ3θεηει·αΙίοη€αρα6ί1ίΙγ" 

Ιγρε="εεε:ζ)υαηΙίΙγΤγρε"/> 

<χδ(1:ε1επιεηΙ ηαιηε="Μαχ1800οηΙίηιιοιΐ3θεηει·αΙίοη€&ρα6ί1ίίγ" 

Ιγρε="εεε:ζ)υαηίίΙγΤγρε"/> 

<χ8ά:ε1επιεηΙ ηαιηε="Τεε6ΜίηΟεηεΓ&Ιίοη" Ιγρε="εεε:ΟυαηΙίΙγΤγρε"/> 
<χδ(1:ε1ειηεηΙ ηαιηε="Μ3χΕηεΓ£γΡεΓθαγ" Ιγρε="εεε:ζ)υαηΙίΙγΤγρε"/> 
<χ8ά:ε1επιεηΙ ηαιηε="Μαχ8ΐαΓΐιιρΡεΓΥεαι·" Ιγρε="εεε:ΟιιαηΙίΙγΤγρε"/> 
<χ8ά:ε1επιεηΙ ηαιηε="ΜίηυρΤίιηε" Ιγρε="εεε:ζ)υαηΙίΙγΤγρε"/> 

<χ8ά:ε1επιεηΙ ηαιηε="ΜίηΕ)ο\νηΤίιηε" Ιγρε="εεε:ΟιιαηΙίΙγΤγρε"/> 

<χδε1:ε1ειηεηΐ ηαιηε="ΜαχΟεη(Γαρα6ί1ίΙγ" Ιγρε="εεε:ζ)ιιαηΙίΙγΤγρε"/> 
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ιηίηΟεευτδ="0"/> 


ιηίηΟεευτδ="0"/> 


ιηαχΟεειΐΓδ="7"/> 


ιηαχΟεειΐΓδ="7"/> 


<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε-'ΡπεεΜαχΟεηΟαραΜίίγ" Ιγρε-'εεε:ΟιιαηΙίΙγΤγρε"/> 
<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε="ΜαχΟρεΓαΙίοηΤίιηε" Ιγρε="εεε:()ιιαηίίΙγΤγρε"/> 
<χδά:ε1ειηεηί ηβηιε—Ί [οίΤονν'ίίπηΤί ιηε" Ιγρε-'εεε:ΟιιαηΙίίγΤγρε"/> 

<χδά:ε1ειηεηΙ η;ιιηε="XVαπηΤοΟ οΜΤ ίηιε " ίγρε-'εεε:ΟιιαηΙίΙγΤγρε"/> 
<χ8ί1:ε1εΓηεηί ηαιηε="Ηοΐ8γηε1ΐΓοηίζεΤίιηε" ίγρε-'εεε:()ιιαηΙίίγΤγρε"/> 
<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε="\ναπη8γηε1ΐΓοηίζεΤίιηε" ίγρε-'εεε:ζ)ιιαηΙίΙγΤγρε"/> 
<χ8ά:ε1ειηεηΙ ηαιηε="€οΜ8γηε1ΐΓοηίζεΤίιηε" ίγρε="εεε:()ιιαηίίίγΤγρε"/> 
<χ8ί1:ε1εΓηεηΐ η;ιιηε="Ι ΙοίδοαΡΤίπιε" ίγρε-'εεε:ΟιιαηΙίίγΤγρε"/> 

<χ8ί1:ε1εΓηεηί η;ιιηε=" XVβπηδ οαΡΤ ίπιε " Ιγρε="εεε:ΟιιαηΙίΙγΤγρε"/> 

<χ8ί1:ε1εΓηεηΐ η;ιιηε="0οΐάδ οαΡΤί πιε " ίγρε="εεε:ΟιιαηίίίγΤγρε"/> 

<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε-'δγηεΙίΓοηίζπίίοηΒοπίΙ" Ιγρε="εεε:ΟυαηΙί{γΤγρε"/> 
<χ8ί1:ε1εΓηεηΐ η&ιηε=" ϋε 8 γη ε Η ιό η ΐ ζίΐΐ ί ο ηΊΊ ιηε" Ιγρε="εεε:ΟιιαηίίίγΤγρε"/> 
<χ8ί1:ε1εΓηεηΐ η;ιιηε="ΚίΐιηρυρΚηΐε" Ιγρε="εεε:()ιιαη{ίίγΤγρε" /> 

<χ8ί1:ε1ειηεηΐ ιηιιηε-' ΚηιηρΟιηνηΚηΐε" Ιγρε="εεε:ζ)ιιαη{ίίγΤγρε" /> 

<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε-'ΑΟΟΜαχΒοαά" ίγρε="εεε:ΟιιαηίίίγΤγρε" ιηίηΟεειΐΓ8="0"/> 
<χ8ί1:ε1εΓηεηΐ η;ιιηε="Λ€ί€ Μ ίη ίοπά " ΐγρε="εεε:ΟυαηίίίγΤγρε" ιηίηΟεευΓ8="0"/> 
<χ8ί1:ε1είηεηΐ η ;ι ιη ε=" Λ €ί €' Κ η ιη ρ Κ ηΐ ε" ίγρε="εεε:ζ)ιιαηίίίγΤγρε"/> 

<χδά:ε1ειηεηΙ η ;ι ιη ε= " δ ε ε ο ικΐ η γ γ€' ο η I γ ο IΚ η η ί; ε " Ιγρε="εεε:ζ)ιιαηίίίγΤγρε" 

<χδά:ε1ειηεηΙ η;ιιηε^"[ :> ΐΊΐηίΐι·γ€οηίΓο1Κε8εΓνε" ίγρε="εεε:ζ)ιΐ3ηίίίγΤγρε" 

<χδά:ε1ειηεηΙ Γεί="Βεαάίη§ΡοΓΑεΙίνεΡο\νειΌεηεΓα{ίοη" ιηίηΟεειίΓδ-Ό" 

<χδά:ε1ειηεηΙ Γεί="Ρα§@ίη§ΡοΓΑείίνεΡο\νεΓθεηεΓαΙίοη" ιηίηΟεειΐΓ8="0" 

<χ8ί1:ε1εΓηεηΐ Γεί-'ΡοΓΐπάάεηΖοηεδ" ιηίηΟεειίΓδ-Ό" ιηαχΟεειΐΓ8=" 1 "/> 
<χ8ί1:ε1εΓηεηΐ ι-εί="νιΐΓΪίώ1ε€'θ8ίΒ1οεΙ<" ιηίηΟεειΐΓ8="0" ιηαχΟεευτδ="10"/> 
<χδά:ε1ειηεηί Γεί-ΆιιχίΙίαΓγΡοαάΒΙοεΙί" ιηίηΟεειΐΓ8="0" ιηαχΟεειΐΓδ="10"/> 


</χ8ά:8εηιιεηεε> 

</χ8ί1:εοιηρΙεχΤγρε> 

</χ8ά:ε1ειηεηί> 

<!— 


<χ8ί1:ε1εΓηεηΐ ηαιηε="Ρε3(ϋη§ΡοΓΑείίνεΡο\νεΓθεηεΓα{ίοη"> 

<χ8ί1:εοιηρ1εχΤγρε> 

<χ8ί1:8ερυεηεε> 

<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε-'Βεπάίη^ΝεΐΟεηεΓπίίοηΒενεΙ" ίγρε="εεε:ζ)ιιαη{ίίγΤγρε"/> 
<χ8ε1:εΙειηεηΐ ηαιηε-'ΒεπάίηβΚεαεΙίνεΡολνεΓ" Ιγρε="εεε:ζ)ιιαηίίίγΤγρε"/> 
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</χδά:δεριιεηεε> 

</χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

</χδά:ε1ειηεηΙ> 

<! - _ -> 

<χδά:ε1ειηεηί η3ΐηε="Τ&§§ίη§ΡοΓΑείίνεΡο\νεΓθεηεΓ3ίίοη"> 

<χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

<χδά:δεειυεηεε> 

<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε="Τ&§§ίη§ΝείΟεηεΓαίίοηΤενε1" Ιγρε="εεε:ΟιιαηίίίγΤγρε"/> 
<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε="Τ&§§ίη§Κ_ε3είίνεΡο\νεΓ" Ιγρε="εεε:ΟυαηΙίΙγΤγρε"/> 
</χδά:δεφαεηεε> 

</χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

</χδί1:ε1ειηεη(> 

<! - _ ~> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε="ΡοΓΪ)ίάάειιΖοηεδ"> 

<χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

<χδά:δεειυεηεε> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε="ΖοηεΡο\νεΓΒουη(1" ίγρε="εεε:()ιιαη{ίίγΤγρε"/> 
<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε-'ΖοηευρρεΓΒοιιικΙ" ίγρε="εεε:ΟιιαηίίίγΤγρε"/> 
</χδά:δεφαεηεε> 

</χδά:εοηιρ1εχΤγρε> 

</χδά:ε1ειηεηΙ> 

<! - _ ~> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε="ναπαΙ)1ε(ΓοδίΒ1οε1ί"> 

<χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

<χδά:δεειυεηεε> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε-'ΝείΟεηεΓαίίοηΒενεΙ" ίγρε="εεε:ζ)υαη{ίΙγΤγρε"/> 
<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε-'ΡιιεΚΓοηδίιιηρίίοη" Ιγρε="εεε:ΟυαηΙίίγΤγρε"/> 
</χ8ά:δεφαεηεε> 

</χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

</χδά:ε1ειηεηΙ> 

<! - _ ~> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε="Αυχί1ίαΓγΡθ3άΒ1οε1ί"> 

<χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

<χδά:δεε[υεηεε> 

<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε="Αιιχί1ίαΓγΒθ3(1" ίγρε="εεε:ζ)υαηίίίγΤγρε"/> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε-'ΡΓοπιΜλνΐι" ίγρε="εεε:ζ)υαηΙίίγΤγρε"/> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε="ΤοΜ\νΐι" Ιγρε="εεε:ΟυαηίίίγΤγρε"/> 

_</χδά: δεφαεηεε> 
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</χδ(1:οοιηρ1εχΤγρε> 

</χδ( 1 :ε 1 ειηεηΙ> 

<! - _ -> 

<χδά:δίιηρ1εΤγρε ηαιηε="ΥεδΝοΤγρε"> 

<χδά:αηηοίαίίοη> 

<χδά: άοειιιηεηί&Ιίοη> 

<Οεί 1 ηίΐίοη>Υεδ ογ Νο </ΟεΓιηίίίοη> 
</χδά:άοευιηεηΙαίίοη> 

</χδά: 3 ηηοίαΙίοη> 

<χδά:Γε 5 ΐηείίοη βα 3 ε="χδά:ΝΜΤΟΚΕΝ"> 
<χδά:εηιιιηεΓαΙίοη ν& 1 ιιε="Υεδ"/> 
<χδά:εηιιιηεΓα{ίοη ν& 1 ιιε="Νο"/> 
</χδά:ΓεδίΓίείίοη> 

</χδά: δίιηρ1εΤγρε> 

</χδά:δε1ιειη3> 


ΑΡΧΕΙΟ «δεήθάυΙθ-χηιΙ.χδεΙ» 

<?χιη1 νεΓδίοη=" 1.0" εηεοάίη§="υΤΡ-8"?> 

<!— εάίΐεά \νίίβ ΧΜΕ 8ργ ν4.4 (βηρ://\ν\ν\ν.χιηΐ3ργ.εοιη) ΐ>γ ΜίεΕαεΙ Οοητογ (8ΕΜΑ) —> 

<!— ΕΤ80 δεΗεϋυΙε ΜεΓ333§ε ΥεΓδίοη 2 τεΙείκε 3 —> 

<χδά:δε1ιειηα χιηΙηδχοΙ-'είδο-οοίΙε-ΗδΙδ.χδά" χιη1η8:χδά="1ιί{ρ://\ν\ν\ν.\ν3.οΓ§/2001/ΧΜΕ8ε1ιειηα" χιη1η3χεε="εΐ30- 
εοΓε-ειηρΐ8.χ8(1" ε1ειηεηΐΡοΓΐηΟεί3ΐι11="ε[ΐιαΗβε(1"> 

<χ8(1:ίιηροΓΐ ηαιηεδρ3εε="εί8θ-εοΓε-ειηρί8.χ8ά" 3€ΗειηιιΕοειιΐίοη="εΐ8θ-εοΓε-ειηρΐ8.χδί1"/> 

<!— _ ~> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε="8εΕε(1ιι1εΜε88α§ε"> 

<χδά:αηηοίαίίοη> 

<χδά:άοειιιηεηί3ίίοη>01)|εεί ιαδεά Ρογ Λε ΐΓαηδίηίδδίοη οί ρΐαηηεά 

8εΡεάιι1ε8.</χ8ά:άοευιηεηΙαίίοη> 

</χ 8 ί 1 :ιιηηοίίΐΐίοη> 

<χδί1:εοιηρΙεχ'[γρε> 

<χ8ί1:8εΐ]υεηεε> 

<χδά:ε1ειηεηΙ η3πιε="Με333£εΙ(1εηββθ3ίίοη" Ιγρε="εεε:Ι(1εηββθ3βοηΤγρε"> 

<χδά: 3ηηοΐ3βοη> 

<χδά:άοειιιηεηί3βοη>υηίειιιε ίάεηβίιο3βοη οί 3 
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ιηεδδα§ε.</χδώ(1οοιιιηεηΙαίίοη> 

</χδώαηηοΙαΙίοη> 

</χδώε1ειηεηΙ> 

<χδώε1ειηεηί ηαιηε="Μεδδα£ενεΓδίοη" Ιγρε="εοε:νεΓδίοηΤγρε"> 
<χδί1:ιιηηο{ίΐΐίοη> 

<χδά:άοευιηεηίαίίοη>νεΓ8ίοη οί ώε ιηεδδ3§ε ΐ>είη§ δεηί. Α 
ιηεδδα^ε ηιαγ 1>ε δεηί δενεΓαΙ ίίιηεδ χνϊΐΐι ώε δαιηε ίάεηίίίΐ03ίίοη. ΤΙιε νεΓδίοη ίδ ιΐδεά Ιο ώδίίη§ιιίδίι οηε ίηδίαηεε οί ώε 
δαιηε ιηεδδα§ε &οιη αηοώεΓ \νίΐ1ι ώε δαιηε ίάεηΙίΓΐ03ίίοη.</χδά:άοευιηεηΙ&ίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδά:ε1ειηεηί> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε="Μεδδα§εΤγρε" Ιγρε="εοε:Μεδδα§εΤγρε"> 

<χ8ά:3ηηοίαΙίοη> 

<χδά:άοευιηεηίαίίοη>Τ1ιε εοάεά Ιγρε οί α ιηεδδα§ε. ΤΙιε ιηεδδαβε 
ίγρε άεδεπβεδ ίΐιε ρπηείραί οίιαΓαείεπδίίε οί α ιηεδδα§ε.</χδώάοειιιηεηί3ΐίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδά:ε1ειηεηί> 

<χ8ί1:ε1ειηεηΐηαιηε="Ρι·οοεδδΤγρε" ίγρε="εοο:ΡΓοεεδδΤγρε"> 

<χδά:&ηηοΙαίίοη> 

<χδά:άοευιηεηίαίίοη>Ιη(ϋοαίεδ ώε ηαίιηε οί ρΓοεεδδ ώαί ώε 

δείιεάιιΐε αάώ·εδδεδ.</χδώάοειιιηεηίαίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδά:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηί η3ΐηε="3ο1ιεώι1ε(Γΐ3δδίίιθ3ΐίοηΤγρε" 

ίγρε="εοο:€ΐ3δδίίιεαΙίοηΤγρε"> 

<χ8ί1:ιιηηο{ίΐΐίοη> 

<χδά:άοευιηεηίαίίοη>Τ1ιε ιηεαηδ ιΐδεά Ιο εΐαδδίίγ ώε Ιίιηε δεπεδ 
\νίώίη ά δείιεάιιίε. ΤΜδ ΐΉαγ είώεΓ ΐ>ε §Γ0ΐιρεά ϊ>γ Ιίιηε δεπεδ είΐ3Γ3θΙεπδίίοδ ογ 1>γ δυιηπιεΓγ.</χδώί1οοιιιηεηί3ίίοη> 

</χδά:αηηοΙαίίοη> 

</χδί1:ε1ειηεηΙ> 

<χδώε1ειηεηί ηαιηε="8εη(1εΓΐάεηΙίίιοα{ίοη" ίγρε="εοο:Ρ3ΓΐγΤγρε"> 
<χ8ά:αηηοίαΙίοη> 

<χδά:άοευιηεηίαίίοη>ΙάεηΙίίιο3ίίοη οί ώε ραΓίγ ννΐιο ίδ δεηώη§ 

ώε ιηεδδα§ε. </χδώάοειιιηεηί3ίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδά:ε1ειηεηί> 

<χ8ί1:εΙειηεηΐ η3ΐηε="3εηάει·Κχ>1ε" ίγρε="εεε:Κ-θ1εΤγρε"> 

<χ8ΐ1:ίΐηηοίίώοη> 

<χδά:άοειιιηεηΙαίίοη>Μεηίίίίο3ίίοη οί ώε τοίε ώαΐ ίδ ρίαγεά ΐ>γ 
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Ιίιε δεηάεΐ". </χδά:άοειιιηεηΐ3ίίοη> 

</χδά:αηηοίαΙίοη> 

</χδά:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε="Κ-εεείνεΓΐάεηίίΓιεαΙίοη" ίγρε="εοε:Ρ3ΓίγΤγρε"> 
<χδ(1:αηηοΙαΙίοη> 

<χδά:άοευιηεηΙαίίοη>Ι(1εηΙίΓιε3ΐίοη οί ίΐιε ραΓίγ \νίιο ίδ Γεεείνίη§ 

Ιΐιε ιηεδδ3§ε. </χ8ά:άοεπιηεηΙαίίοη> 

</χ8ά:αηηοίαΙίοη> 

</χ8ά:ε1ειηεηΙ> 

<χ8ί1:ε1ειηεηΐ η;ιιηε="Κεεείνε γΚ οIε" Ιγρε="εεε:Κ-θ1εΤγρε"> 

<χδά: αηηοίαίίοη> 

<χδά:(1οοιιιηεηί3ίίοη>ΙεΙεηίίίίο3ίίοη οί Ιΐιε τοίε ΙίιαΙ ίδ ρίαγεά ϊ>γ 

Ιίιε τεεείνεΓ. </χδά: άοευιηεηίαίίοη> 

</χ8ί1:ίΐηηοίίΐίίοη> 

</χδά:ε1ειηεηί> 

<χ8ί1:ε1ειηεηΐ ηαιηε="Με88α§εϋαΙεΤίιηε" Ιγρε="εεε:Με883§εϋαίεΤίιηεΤγρε"> 
<χ8ί1: ιιηηοΙίΐίίοη> 

<χ8ί1χ1οειιιηεηΙίΐΙϊοη>ϋίΐΙε ιιηεΐ ίίιηε οί Ιίιε ρΓερ3Γ3ίίοη οί 3 
ιηε88α§ε. ΤΗε ίίιηε ιηιΐδί ΐ>ε εχρΓεδδεά ίη υΤΟ 38: Υ ΥΎ Υ -ΜΜ-ϋϋ ΤΗΗ: ΜΜ: 3 3 Ζ. </χδ ά: εΐ οε ιι ιηε η ΐ3ίίοη> 

</χδά:3ηηοί3ίιοη> 

</χ8ά:ε1ειηεηί> 

<χδά:ε1ειηεηΙ η3ΐηε="8οίιε(1ιι1εΤίιηεΙηίει·ν3ΐ" ίγρε="εεε:ΤίιηεΙηίεΓν3ΐΤγρε"> 

<χ8ε1:3ηηοΐ3ίίοη> 

<χδά:(1οοιιιηεηΐ3ΐίοη>Τίιε δΐ3Γί ά3ίε 3ηά Ιίιηε 3ηά Λε εηά ά3ίε 
3ηά ίίιηε οί Ιίιε Ιίιηε ίηίεΓν3ΐ οί Λε δείιεάυΐε. Τίιε 03ΐειιΐ3ΐε(1 τεδοΐιιΐίοη ίδ εχρΓεδδεά ίη ιηίηηίεδ. Τίιε ίίπιε πιιΐδΐ 3ΐ\ν3γδ 
ΐ>ε εχρΓεδδεε! ίη υΤ(Γ.</χδά:άοοιιιηεηΐ3ίίοη> 

</ χ δίί :3ηηοί3ίί οη> 

</χδά:ε1ειηεηί> 

<χδά:ε1επιεηΙ Γεί-'δεΙιεάιιΙεΤίιηεδεπεδ" πιίηΟοοιΐΓ8="0" 

ιη3χΟεειΐΓ8="ιιηΐ)οηη(1εά"/> 

</χδά:δεε[ΐιεηοε> 

<χδά:3ίίπΐ>ιιίε η3ΐηε="ΟίάνεΓδίοη" Ιγρε="χδά:δΙπη§" ηδε="Γεε|ΐιίΓεά"> 

<χδά: 3ηηοί3ίίοη> 

<χ8ε1:ε1οειιιηεηί3ίϊοη>νεΓδίοη οί ιΗε [ΧΙΌ ογ 

8 είιεηΐ3</ χδά: άοειιιηεηί3ί ίοη> 

</χδά:3ηηοί3ΐίοη> 

</χδά:3ΐίπΐ>ιιΙε> 

<χδά:3ίίπΙ)ΐιίε η3ΐηε-ΌΐάΚ.ε1ε3δε" ίγρε="χδά:δίπη£" ηδε="ΓεειιιίΓεά"> 
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<χ8ά:αηηοίαίίοη> 

<χδ(1:<1οειιιηεηΙ&Ιίοη>Κε1ε&8ε οί ίΐιε [ΧΙΌ ογ 

δ ε Ηειηα</χ8 ά: άα ε ιιιηεηΐ αίί οη> 

</χδά:αηηοί3ίίοη> 

</χδά:αΙίπΐ>ιιΙε> 

</χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

</χδά:ε1ειηεηί> 

<! - _ ~> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε="δε1ιε(1ιι1εΤίιηεδεπεδ"> 

<χδά:3ηηοίαίίοη> 

<χδά:άοειιιηεηΙαίίοη>Οΐ>]εεί ιΐδεά ίοΓ Λε ίΓΜίδΐηίδδίοη οί 8ρεείίϊε ίίιηε δεπεδ. Α Ιίιηε δεπεδ 
ιηαγ ϊ>ε εοηδίάεΓεά αδ α δεηιαεηεε οί οβδεΓναίίοηδ οί ά δίη§1ε ρΓοεεδδ ΙαΕεη αί εηιιαΐ Ιίιηε 
ίηίεΓν3ΐ8.</χ8ά:άοειιιηεηί&ίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

<χ8ί1:εοιηρΙεχΤγρε> 

<χδά:δεε|υεηεε> 

<χ8ά:ε1ειηεηί ηαιηε="δεηάεΓδΤίιηεδεπεδΙ(1εηΙίίιεαίίοη" 

ίγρε="εοο:ΜεηίίίιεαίίοηΤγρε"> 

<χδά:αηηοΙαΙίοη> 

<χ8ά:άοειιιηεηίαίίοη>Τ1ιε ηηίε[ηε ίάεηίίίιεαίίοη ίΐιαί ίΐιε δεηάεΓ οί 
ά ιηεδδα§ε ίιαδ αδδί§ηεά Ιο & ίίιηε δεπεδ ίηδί3ηεε.</χδά:(1οείΐιηεηί&ίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χ8ί1:ε1ειηεη(> 

<χ8ί1:εΙειηεηί ηαιηε-'δεηάεΓδΤίιηεδεπεδνεΓδίοη" Ιγρε="εεε:νεΓ8ίοηΤγρε"> 
<χδά:αηηοΙαΙίοη> 

<χ8ά:άοειιιηεηίαίίοη>Τ1ιε νεΓδίοη ίΐιαί άίδίίη§ηίδίιεδ οηε ίηδίαηεε 
οί ά ίίιηε δεπεδ ίηδίαηεε &οηι αηοίΙιεΓ \νίίίι ίΐιε δαιηε ίάεηίίίιεαΙίοη.</χδά:άοουπιεηΙ&ίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδί1:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1επιεηί ηαιηε-'ΒιΐδίηεδδΤγρε" Ιγρε="εοε:ΒηδίηεδδΤγρε"> 

<χδά:αηηοΙαΙίοη> 

<χδά:άοειιιηεηίαίίοη>Τ1ιε εχαεί βηδίηεδδ ηαίιίΓε ίάεηίίίγίη§ ίίιε 
ρπηείραί είιαΓαεΙεπδίίε οί α δείιεάιιΐε ίίπιε δεπεδ. </χδά:άοεηιηεηί&ίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδί1:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1επιεηί ηαιηε-'ΡπχΙίίεΙ" Ιγρε="εεε:ΕηεΓ£γΡΐΌ(1ηείΤγρε"> 

<χ8ί1:ιιηηοίίΐίίοη> 

<χδά:(1οοιιπιεηίαίίοη>Τ1ιε ίάεηΐίίιεαίίοη οί ΐΕε ηαίιίΓε οί αη 
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εηεΓ§γ ρΓοάιιοΙ δΐιείι 38 ΡολνεΓ, εηεΓ§γ, Γε3θΙίνε ρο\νεΓ, είο.</χδά:άοειιιηεη1:3ίίοη> 

</χ8(1:αηηοίαΙίοη> 

</χδ(1:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηΙ ηαηιε="Οΐ)]εείΑ§§Γε§3ίίοη" Ιγρε="εεε:Οΐ>1εείΑ§§Γε§3ίίοηΤγρε"> 
<χ8ί1:3ηηοΐ3ΐίοη> 

<χ8ά:άοειιιηεηΐ3ΐίοη>Τ1ιε ίάεηίίίιο3ίίοη οί Ιΐιε άοηΐ3ίη Ιΐΐ3ί ίδ Λε 
εοιηιηοη άοιηίη3ίοΓ ιΐδεά Ιο 3§§Γε§3ΐε 3 δείιεάιιΐε Ιίιηε δεπεδ.</χδά:άοοιιιηεηΐ3ΐίοη> 

</χ8ά:3ηηοί3ΐίοη> 

</χ8ά:ε1ειηεηΙ> 

<χ8ί1:εΙειηεηΐ η3ΐηε="ΙηΛτε3" ίγρε="εεε:ΑΓε3Τγρε" ιηίηΟοοιΐΓ8="0"> 

<χ8ί1:3ηηοΐ3ίίοη> 

<χ8ά:άοειιιηεη{3ίίοη>Τ1ιε 3Γε3 ίη Ιΐιε άίΓεείίοη χνΙιεΓε Ιΐιε ρΓοάυεΙ 

18 ί1ο\νίη§.</χδά:άοοιαιηεηί3ίίοη> 

</χδά:3ηηοί3ίίοη> 

</χ8ά:ε1ειηεηΙ> 

<χ8ί1:εΙεηιεηΐ η3ΐηε="0ιιίΑτε3" Ιγρε="εεε:ΑΓε3Τγρε" πιίηΟοουΓ8="0"> 

<χ8ί1:3ηηοΐ3ίίοη> 

<χδά:άοειαιηεη{3{ίοη>Τ1ιε 3Γε3 ίη Ιΐιε άίΓεοίίοη ίτοιη χνΙιεΓε ώε 

ρΓοάιιεί εοιηίη@.</χδά:άοευιηεηΐ3ίίοη> 

</χδά:3ηηοί3ίίοη> 

</χδί1:ε1ειηεη(> 

<χδί1:εΙεηιεηΐ η3ΐηε="ΜείεΓίη§ΡοίηίΜεηίίΓιο3ίίοη" ιηίηΟοοιΐΓ8="0"> 

<χδΐ1:3ηηοΐ3ΐίοη> 

<χδά:άοειιιηεηί3ίίοη>Τ1ιε ίάεηΙίίιο3ΐίοη οί Λε 1οε3ίίοη χνίιεΓε 
οηε ογ ηιοΓε ρΓοάιιεΙδ 3Γε οιείεΓεά. Τΐιίδ ηΐ3γ Ρ>ε οηε ρ1ιγδίθ3ΐ 1οο3ίίοη ογ Λε εοιηΙ>ίη3ΐίοη οί 8ενεΓ3ΐ ροίηΐδ 
Ιο§ε11ιεΓ.</χδά:άοοιιιηεηί3ίίοη> 

</χδά:3ηηοί3ίίοη> 

<χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

<χ 8 ίΐ: εο ιηρ I ε χ € ο η 1ε η (> 

<χδί1:εχίεπ8ίοη ί>3δε="εοε:Μεηίίίιο3ίίοηΤγρε"> 

<χδά:3ίίπΙ)ΐιίε η3ΐηε="δΐιΐ>ν3ΐιιε" 


Ιγρε="εεε:διΛ>ν3ΐιιεΤγρε7> 


<χδά:3Ππΐ>ιιίε 


Ιγρε="εε1:(Γοάίη§δο1ιειηεΤγρε" ιΐδε="ι·ες[ΐιίι·ε(Γ7> 


</χδά:εχίεηδίοη> 
</χδά: εοιηρΙεχΟοηίεηΐ> 
</χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 
</χ8ί1:ε1εΐΏεηΙ> 


η3ηιε="εο(ϋη§δο1ιειηε" 
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<χ8(1:ε1ειηεηί ηαιηε-ΊηΡ&Γΐγ" Ιγρε="εεε:Ρ&ΓΐγΤγρε" ιηίηΟεειΐΓ8="0"> 
<χ8(1:3ηηοΙαΙίοη> 

<χ8ά:άοειιιηεηίαΙίοη>ΤΕε ραΓΐγ ίΕαί ίδ ριιίίίη§ ίΕε ρΓοάιιεί ίηίο 

ίΕε 3Γεα.</χ8ά:άοευιηεηΐ3ίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χ8ί1:ε1ειηεηΙ> 

<χδί1:εΙειηεη[ ηαιηε="ΟιιΐΡαι1γ" Ιγρε="εοο:ΡαΓίγΤγρε" ιηίηΟεευΓ8="0"> 
<χ8ί1:ίΐηηοίίΐΐίοη> 

<χδά:άοοιιιηεηίαίίοη>ΤΕε ραι1γ ίΕαί ίδ ΙαΕίη^ ίΕε ρΓοάιιεί οιαί οί 

ίΕε 3Γεα.</χ8(1:(1οευιηεηΙαίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χ8ί1:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε—'(2αρ&είίγ€οηΐΓαείΓγρε" ίγρε="εεε:ΟοηΐΓαείΤγρε" 

ιηίηΟεευΓ8="0"> 


<χ8χ1:ίΐηηοίίΐΐίοη> 

<χδά:άοειιιηεηίαίίοη>ΤΕε εοηίΓαεί Ιγρε άείιηεδ ίΕε εοηάίΐίοηδ 
ιιηάεΓ χνΐιίοΐι ίΕε οαραείίγ ίδ αΐΐοεαίεά αηά Εαηάΐεά. ΕΟ: άαί1γ αιιείίοη, \νεεΕ1γ αιιείίοη, ιηοηίΕ1γ απείίοη, γεαι!γ αηείίοη, 
είε. ΤΕε δί^ηίίιεαηεε οί ίΕίδ Ιγρε ίδ άερεηάεηί οη ακα δρεείίιε εοάεά \νοΓΐ<;ίη§ ιηεΐΕοάδ.</χδά:(1οειιιηεηίαίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδά:ε1ειηεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε="€αραοίίγΑ£ΓεειηεηίΜεηίίίιεαίίοη" 

ίγρε="εεε:ΜεηίίίιεαίίοηΤγρε" πιίηΟεοιΐΓδ="0"> 

<χδά:αηηοΙαΙίοη> 

<χδά:άοουιηεηίαίίοη>ΤΕε ίάεηίίίιεαίίοη οί αη α§Γεειηεηί ίοΓ ίΕε 
αΐΐοεαίίοη οί εαραοίίγ ίο α ραιΊγ. ΤΕε δαιηε ίάεηίίίιεαίίοη ιηιΐδί Εε α1\ναγδ ηδεά ενεη \νΕεη ίΕε δαιηε εαραοίίγ ίδ ίυ11γ ογ 
ραι1ία11γ Γεδο1ά.</χδά:άοευιηεηί3ΐίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδά:ε1ειηεηί> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε-'ΜεαδυΓειηεηΐυηίί" Ιγρε="εεο:υηίΙΟίΜεαδυΓεΤγρε"> 
<χδά:αηηοΙαίίοη> 

<χδά:άοειιιηεηΙαίίοη>ΤΕε ιιηίί οί ιηεαδηΓε ίΕαί ίδ αρρίίεά ίο α 
φΐαηίίίγ. ΤΕε ιηεαδυΓειηεηί ηηίίδ δΕαΙΙ Εε ίη οοιηρίίαηοε \νίίΕ ΕΙΝ/ΕΟΕ ΚεοοιηιηεηάαΙίοη 20.</χδά:άοεηιηεηίαίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδά:ε1ειηεηί> 

<χδί1:εΙειηεηί Γεί="Ρεποά"/> 

<χδά:ε1ειηεηί Γεί-'Κεαδοη" ιηίηΟοοιΐΓδ="0" ηιαχΟοοιΐΓδ="ιιηΕουη(1ε(Γ7> 
</χδά:δεφαεηεε> 

</χ δΕ: ε ο ιη ρ 1 ε χ Τ Υρ ε> 
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</χδά:ε1ειηεηΙ> 

<! - _ ~> 

<χδά:ε1ειηεηΙ ηαιηε="Ρεπο(1"> 

<χδά:αηηοΙαΙίοη> 

<χ8ά:άοειιιηεηΙαίίοη>Οΐ)1εεΙ ιΐδεά Ιο ίάεηίίίγ 16ε ρεποά ΛαΙ 16ε ίηίεΓναΙ ςιιαηίίίίεδ εονεΓ 
αηά 16ε Γεδοΐιιίίοη οί εαείι 8ίερ \νίΐΜη 16ε ρεΓΐοά.</χ8(1:άοευιηεηΙαίίοη> 

</χδά:&ηηοίαΙίοη> 

<χ8ί1:εοιηρΙεχΤνρε> 

<χ8ί):8εςιιεηεε> 

<χ8ί1:εΙειηεηΐ η;ιιηε="Ί ΐιηεΐηΐεΓνίΐΙ" ίγρε="εεε:ΤίιηεΙηίεΓν3ΐΤγρε"> 

<χδά: ίΐηηοΙιιΐίοη> 

<χδά:(1οοιιιηεηί&ίίοη>Τ1ιε δίαιΊ άαίε αηά ίίιηε αηά ίΐιε εηά άαίε 
ίΐηίΐ ίίιηε οί ίΐη ενεηί. ΤΗε ίίιηε ίηίεΓν&Ι ιηιΐδί ϊ>ε εχρΓεδδεά ίη ;ι ίοηη Γεδρεείίη§ 180 8601 : ΥΥΥΥ-ΜΜ- 
ϋ Ο 'Γ 1ΙΠ :Μ Μ ΖΎ Υ Υ Υ - Μ Μ - ϋ ΟΊ’ 1ΙΠ: Μ Μ Ζ . I δ Ο 8601 ηιΙεδ ίοΓ Γεάηείίοη ιηίΐν αρρίγ. ΤΗε Ιίιηε ιηιΐδί αίνναγδ 6ε 
εχρΓεδδεά ίη 1_)Τ€.</χδί1:(1 οε ιίιηε η ίιιί ί ο η > 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδ(1:ε1επιεηΙ> 

<χδά:ε1ειηεηί ηαιηε="Κεδθ1ιιΙίοη" Ιγρε="εοε:Κεδο1ιιίίοηΤγρε"> 

<χδά: ιιηηοίιιίίοη> 

<χδά:άοευηιεηίαΙίοη>ϋεΓιηε8 16ε ηιιπι6εΓ οί ηηίίδ οί Ιίπιε ίΐιαί 
εοπιροδε αη ίηάίνίάιιαΐ δίερ χνίίΐιίη α ρεποά. Τ6ε τεδοΐιιΐίοη ίδ εχρΓεδδεά ίη εοιηρίίαηεε \νίί!ι180 8601 ίη ί6ε ίο11ο\νίη§ 
ίο γ ιη ;ιΙ: Ρ η Υ η Μ η Ο Τ η Π η Μ η 8. \\' Η ε κι ηΥ εχρΓεδδεδ α ηιιπΛεί οί γειίΓδ, ηΜ α ηυιηίετ οί ιηοηίΗδ, η Ο α ηυιηίεΓ οί 
άαγδ.ΤΙιε ΙεΙίεΓ “Τ” δεραΓαίεδ 16ε άαίε εχρΓεδδίοη ίτοιη 16ε Ιίπιε εχρΓεδδίοη αηά αίίεΓ ίί ηΗ ίάεηίίίιεδ ά ηιιπι6εΓ οίΙιοιίΓδ, 
ηΜ & ηιιπι6εΓ οί ιηίηιιίεδ αηά η8 α ηιιπΛεΓ οί δεεοηάδ. </χδά:(1οοιιιηεηίαίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χδ0:ε1ειηεη(> 

<χδά:ε1επιεηΙ Γεί-'ΙηίεΓν&Ι" πΐ3χΟοουΓδ="υη6οιιη(1εά"/> 

</χδά:δεε[ΐιεηοε> 

</χδά:εοπιρ1εχΤγρε> 

</χδά:ε1ειηεηί> 

<! - _ ~> 

<χδί1:εΙειηεηΐ η;ιιηε="ΙηίεΓνίΐ1"> 

<χδά:αηηοίαίίοη> 

<χδά:άοειιπιεηί&Ιίοη>06]εοΙ ιΐδεά ίοΓ 16ε ίΓαηδίηίδδίοη οί εαείι ίηάίνίάυαΐ ρεποά αηά ίίδ 
αδδοείαίείΐ ςυ3ηίίίγ.</χδ(1:άοουπιεηί&ίίοη> 

</χ δίΐ: ιι η η οΐαί ί ο η > 

<χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

<χδί1:δερυεηεε> 
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<χδ(1:ε1ειηεηί ηαιηε-'Ροκ" ίγρε="εοε:Ρθ8ίΙίοηΤγρε"> 

<χ8(1:3ηηοΙαΙίοη> 

<χ8ά:άοειιιηεηΙαίίοη>Α δεηιιεηίίαΐ ναΐιιε ΓερΓε8εηΙίη§ Λε 
τεΐαΐίνε ροδίΐίοη οί αη εηίίΐγ \νίΐΜη α δραεε 8υε1ι 33 3 Ιίιηε ίηΙεΓν3ΐ</χ3ά:άοειιιηεηί3ΐίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χ8ί1:ε1ειηεηΙ> 

<χδ(1:ε1ειηεηί η3ΐηε="ζ)ίγ" Ιγρε="εεε:ζ)υ3ηίίίγΤγρε"> 

<χ8ί1:ίΐηηοΐίΐΐίοη> 

<χ8ά:άοειιιηεηΙαίίοη>Τ1ιε ςιιαηίίΐγ οί αη εηεΓ§γ ρΓοάιιεΙ. 
Ροδίίίνε ςυΒηίίίίεδ δίιαίΐ ηοί ίιανε 3 8ί§η.</χ8ά:άοειιιηεηί3ίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χ8ί1:ε1ειηεηΙ> 

</χ8ά:8εφαεηοε> 

</χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

</χ8ί1:εΙειηεηΐ> 


<! - _ _> 

<χ8ί1:ε1εΓηεηΐ ηαιηε="Κεαδοη"> 

<χ8χ1:ιιηηο[ίΐΐίοη> 

<χδ(1:(1οειιιηεηί3ίίοη>0ΐ>)εοί ιΐδεά ίοΓ ίΐιε ΐΓαηδίηίδδίοη οί δίαίιΐδ εοάεδ αηά 
οοιηηιεηΐ8.</χ8(1:(1οευιηεηί3ίίοη> 

</χδ(1:αηηοΐ3ίίοη> 

<χδά:εοιηρ1εχΤγρε> 

<χδί1:8εί]ΐιεηεε> 

<χ8ά:ε1ειηεηί η3ΐηε="Κε33οη(Γο(1ε" ΐγρε^"εεε:Κείΐ8οη€οί1εΤγρε"> 
<χδί1:ίΐηηοΙίΐΐίοη> 

<χ 8 ί 1 :ί 1 οειΐΓηεηΐίΐΐϊοη>'ίΗε εοάεά ιηοίίνιιΐίοη οί αη 

αεΙ.</χ8ά:άοειιιηεηΐ3{ίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χ8ί1:ε1ειηεηΙ> 

<χ8ί1:ε1ειηεηΐ η3ΐηε="Κε33οηΤεχί" Ιγρε="εοε:Κ-εα8οηΤεχίΤγρε" πώιΟεειΐΓ3="()"> 
<χδί1:ίΐηηοΙίΐΐίοη> 

<χ8ί1χ1οειιιηεηΙίΐΙϊοη>Ίίιε ίεχίυαΐ εχρίαηαίίοη οί αη 

αεΙ.</χ8ά:άοειιιηεηΐ3ίίοη> 

</χδά:αηηοίαίίοη> 

</χ8ί1:ε1ειηεηΙ> 

</χ8ά:8εφαεηοε> 

</χ δίΐ: ε ο ιη ρ 1 ε χ Τ γρ ε> 

</χδά:ε1ειηεηί> 
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<!— 

—> 

</χδ(1:8θ1ΐ6ΐηα> 



ΙΝ/.2. Μετατροπείς Αρχείων 

Ο Λειτουργός της Αγοράς έχει αναπτύξει και προσφέρει ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο Συμμετέχοντα 
μια σειρά από μετατροπείς αρχείων ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή τους στην Ελληνική Αγορά. Οι 
μετατροπείς αυτοί είναι απλά εργαλεία λογισμικού τα οποία μετατρέπουν δεδομένα που εισάγονται σε 
μορφή Χ1_5 στην κατάλληλη μορφή ΧΜΙ ώστε να μπορούν να υποβληθούν στην πλατφόρμα λογισμικού 
του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς (ΜΜ5). 


Αποποίηση ευθυνών: Σημειώνεται ότι, παρότι ο Λειτουργός της Αγοράς καταβάλλει προσπάθεια να πα¬ 
ρέχει αξιόπιστα και εύχρηστα εργαλεία μετατροπής στους Συμμετέχοντες, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύ¬ 
νη για την καλή και αποτελεσματική τους λειτουργία. Οι Συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να δημιουργή¬ 
σουν ή να προμηθευτούν δικά τους εργαλεία λογισμικού για την παραγωγή των απαιτούμενων αρχείων 
που υποβάλλονται στη Αγορά, δεδομένου ότι η απαιτούμενη δομή τους είναι σαφώς καθορισμένη και 
γνωστοποιείται σε όλους τους Συμμετέχοντες οι οποίοι μπορούν να απευθύνονται στον ΛΑΓΗΕ για την 
παροχή επιπλέον διευκρινίσεων. Όποιος Συμμετέχων επιλέγει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία λογισμικού 
που παρέχονται από το Λειτουργό της Αγοράς, αναγνωρίζει ότι το πράττει αναλαμβάνοντας κάθε ευθύνη 
που σχετίζεται με τη χρήση τους και αποποιούμενος οποιαδήποτε διεκδίκησης από το ΛΑΓΗΕ που σχετίζε¬ 
ται με τη χρήση τους. 


Οι μετατροπείς που είναι διαθέσιμοι και από τον ιστότοπο του Λειτουργού της Αγοράς 
Ιιΐΐρν/νννννν.ΐΒκίθ.κΓ/ΒΚΟΓΒ/κβηί^βε-ρΙίΓοίοΓίβε/οΙίΓίείιτιβΣ-ρΙίΓοίοΓίβε/ρΙίΓοίοΓίθε/ΒΓΐίοΙθ/δλθ/, παρουσιάζο¬ 
νται στον Πίνακα που ακολουθεί: 


Μετατροπείς αρχείων (.χίε σε .χπί!) 


Α/Α 

Όνομα 

Περιγραφή 

1 

ΡηεθθΙ_ΕχρθΙ'ΐ5_νθΓ_ΧΧΧ.χΐ5 

Δημιουργία Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου για εξαγω¬ 
γές ενέργειας 

2 

ΡΓίθθά_ΙΐηρθΓΐ5_νθΓ_ΧΧΧ.χΐ5 

Δημιουργία Τιμολογούμενης Προσφοράς Ενέργειας για ει¬ 
σαγωγές ενέργειας 

3 

ΝοηΡΓίοθά_Εθ3θΙ_Οθοΐ3Γ3ΐίοη5_ 

νβΓ_ΧΧΧ.χΐ5 

Δημιουργία Μη Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου 

4 

ΤβοίιηοΕεοηοιηίθ3ΐθ3ΐ3_ νθΓ_χχχ.χΐ5 

Δημιουργία Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων (Άρ¬ 
θρου 44 ΚΣΗΕ & Άρθρου 262 ΚΔΣ) 

5 

υηίΐθοιηιηί55ίοη_νθΓ_χχχ.χΐ5 

Δημιουργία Μη Τιμολογούμενης Προσφοράς Έγχυσης για 
μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία 

6 

υη3ν3ίΐ30ίΙίΐγ_νθΓ_ΧΧΧ.χΐ5 

Δημιουργία Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας (Ολικής & Μερι¬ 
κής) 

7 

\Λ/εβΙ<Ιγ_\Λ/3ΪΘΓ_θΙθθΙθΓ3Ϊίθη_νθΓ_ΧΧΧ.χΐ5 

Δημιουργία Δήλωσης εβδομαδιαίας υποχρεωτικής υδροη¬ 
λεκτρικής παραγωγής 
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Α/Α 

Όνομα 

Περιγραφή 

8 

Ρπεθά_Εηθΐ'§γ_οίίθΐ'_νθΐ'_χχχ.χΐ5 

Δημιουργία Τιμολογούμενης Προσφοράς Ενέργειας για μο¬ 
νάδες παραγωγής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ & ΑΠΟΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 


V.!. Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης ΗΕΠ 


ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΜΕΚ6ΕΝ0Υ ΟΕΟίΑΚΑΤΙΟΝ 
ϋΑΥ ΑΗΕΑϋ δΟΗΕΟυϋΝΟ 


Αριθμός Αναφοράς / ΚθίθΓθΐκθ ηυιτώεΐ': 


ΑΙΤΙΑ / ΡΕΑ50Ν 


Αδυναμία λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΡθΐΙυΓθ οπ ίΗθ ρθΓΐ οί ΐΗθ Επθγ§υ ΤΓθηεθεΐΐοηε Ιηίοπη3ΐϊοη ΑοΙηηϊηΪ5ΐ γθϊϊοπ δγεΐθίτι 


Σοβαρή διαταραχή στο σύστημα μεταφοράς ή στο δίκτυο διανομής 

δθΐϊουε ιτίθΐίυηεΐίοη οΐ ΐήθ δγείθΐη ογ ϊΗθ ΟΪΒΐΓΪίουίϊοη ΝθίννοιΊ< 


Ενδεχόμενη ενεργοποίηση των διαδικασιών απόρριψης φορτίου 

Ργο030Ιθ ΐιηρΙθηηθηΐ3ΐΐοη οΐΐΗθ ρΓονϊείοηε οη ίθ3εΙ 5ΗθόεΙΐη§ 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΙΝΡΟΡΜΑΤΙΟΝ 

Ημερομηνία Δήλωσης 

Οθθΐ3Γ3Ϊίθη ϋ3ΐθ 


Ώρα Δήλωσης 

Οθθΐ3Γ3ΪίθΠ ΤΪΙΤΙΘ 
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Περιγραφή συμβάντος 

Ενσπΐ ϋθεοπρίϊοη 


Χρόνος πιθανής παρέλευσης 

ΕεΙϊηΐθίθά θνεηί-Ιθρεθ 




ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΙΝ5ΤΚυθΊΟΝ5ΤΟ ΡΑΚΤΙ0ΙΡΑΝΤ5 
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V.2. Δήλωση Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ 



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΚΕ5ΤΟΚΑΤΙΟΝ ΟΡ ΝΟΚΜΑΙ ΟΡΕΚΑΤΙΟΝ ϋΕΟίΑΚΑΤΙΟΝ 

ϋΑΥ ΑΗΕΑϋ δΟΗΕϋυϋΝΟ 

Αριθμός Αναφοράς / ΚθΓθγθποθ ηυιτιόθΓ: 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΙΝΡΟΚΜΑΤΙΟΝ 

Ημερομηνία Δήλωσης 

ϋθθΐ3Γ3ΐΐθη ϋ3ΐθ 


Ώρα Δήλωσης 

ϋθ<:ΐ3Γ3ΐΐοη ΤΐπΊθ 


Α/Α Δήλωσης Έκτακτης 

Ανάγκης 

ΕίΤΙΘΓ^ΘΙΊΟγ άθεΐ3Γ3ΐίοπ Κθΐ. Νο 


Χρόνος λήξης Έκτακτης 

Ανάγκης 

ΕιτΐθΓ§θηογ ΙθΓΠΊίη3ΐίοη ίϊιπβ 


Χρόνος επανέναρξης κανονικής 
λειτουργίας 

Νογγπ 3Ι ορθΓ3ΐίοπ Γθ$υηιρΐΐοη 

ίΪΓΠΘ 


Σχόλια 

Έοιπιηθηΐε 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΑΓΗΕ 

ίΑΟΙΕ ΤΙΜΕ δΟΗΕϋϋΙΕ 






















ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΡΑΚΤΙϋΡΑΝΤ ΤΙΜΕ 50ΗΕθυΐΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 


Αναφορές ΗΕΠ 

• Πιστώσεις συμμετέχοντος για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

• Χρεώσεις συμμετέχοντος για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

• Πιστώσεις συμμετέχοντος για εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

• Χρεώσεις συμμετέχοντος για εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

• Ενημερωτικό σημείωμα - Εκκαθάριση ΗΕΠ (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ χχχ 

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 20100701 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΝΟΗΤΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ <ΠΑ ΤίΡ): 2 

δΕΤαΕΜΕΝΤ ΗυΝ Νο: χχχ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ χχχ 


ΩΡΑ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΕΚΚΑΟΑΡ1ΖΟΜΕΝΗ ΟΤΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 

(Μ1ΝΗ) (Ε/ΜΛΛι) · 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

(Ο 

ΟΤΠ 

(€/ΜΥΛι) ~ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ'ΧΡΕΩΣΗ 
<«) 

~- — 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

(Ο 

1 

287.141 

66 138 

17668.19 

66.138 

0.000 

17 668.19 

2 

288.876 

31.955 

8 528 02 

31 955 

0 000 

8 528 02 

3 

267.152 

31.754 

8 483 15 

31.754 

0,000 

8 483 15 

4 

231 215 

31.241 

7 223 40 

31.241 

0.000 

7 223 40 

δ 

196 149 

31.111 

6 102 38 

31.111 

0 000 

8 102 38 

β 

168 193 

30 993 

521364 

30 998 

0 000 

5 213.64 

7 

214555 

31 159 

6685.31 

31.159 

0 000 

6 685.31 

8 

287.108 

31 927 

8 527.90 

31.927 

0.000 

8 527 90 

0 

266.951 

35129 

9377.71 

35,129 

0 000 

9 377.71 

10 

286 627 

66 264 

17667 79 

66 264 

0 000 

17 867.79 

11 

286.360 

66 329 

17 667.38 

66 329 

0.000 

17 667.38 

12 

288.510 

66 249 

17 658.02 

66 249 

0.000 

17 656.02 

13 

266 533 

66 221 

1 7 650 08 

68.221 

0 000 

17 ΘΜ 03 

14 

266 555 

66 116 

ι 7 623 54 

66.118 

0 000 

17 623 54 

15 

288.371 

60 359 

16 077.87 

80,359 

0.000 

16 077.87 

16 

288.841 

34 509 

9 208 41 

34.509 

0 000 

9 208 41 

17 

266.876 

32 138 

8 576 86 

32 138 

0.000 

8 576 86 

18 

286.876 

80 263 

16 082.75 

80 283 

0.000 

16 082 75 

10 

286.809 

60 262 

16 078.45 

80 282 

0.000 

18 078 45 

20 

286.786 

60 271 

16078 28 

60.271 

0 000 

18 078 28 

21 

266.574 

32304 

8611 39 

32 304 

0,000 

6 611 39 

22 

266.383 

32994 

8 789 03 

32 994 

0.000 

8 7* ** 9 03 

23 

266 754 

34 520 

5 203 30 

34,520 

0.000 

9 208 36 

24 

287 089 

32 312 

8 629 53 

32.312 

0.000 

8 629 53 

25 







Σύνολο Μονάδάς 

8 145.241 1 

283 415 43 


0.000 

283 415 43 


• ΟΤΣ ■ Οριακή Τιμή Ιυσιηματος 

** ΟΤΠ = Οριακή Τ*ιγ| Παραγωγής 
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ΟΑ5 5ΕΤΤΙΕΜΕΝΤ 

ΡΑΡΤΙΟΙΡΑΝΤ ΟΡΕΟΙΤ ΡΟΡ υΝΙΤ ΡΡΟΟΙΙΟΠΟΝ ΕΝΕΡΟΥ 0ΡΡΕΡ5 


ΡΛΚΤΙΟΡΑΝΤ ΝΛλ€ να 

Ο5ΡΑΤΟ10ΑΥ 20100701 

ΟΡΕΒΑΤΙΟΝΑί. ΖΟΝΕ ΝΟΡΤΗ 

5Υ5ΤΕΜ ΟΕΟΟΡ ΑΡΜΟΙ ΖΟΝΕ (ΡΟΡ ΤίΡ) 2 

5ΕΤΠ.ΕΜΕΝΤ ΒυΗ Νο να 

ρροουοηοΝ υΝίτ 


ΟίδΡΑΤΟΗ 

Ρ€Ρ300 

δ€Γη.θ4ΕΝΤ ΕΝ€«ΟΥ 
ΟΟΑΝΠΤΥ 

(Μ*Τι) 

5ΜΡ ΟΡΕΟΙΤ 

(ΕΑ40Μ1)- ίΟ 

— 

ΟΜΡ 

(Ο***) ** 

— 

ΑΟΟΓΠΟΝΑΙ. 

Ο€®Τ70ΗΕ0ίΤ 

<0 

ΤΟΤΑ1 

ΟΒΕΟΓΓ 

<ί) 

1 

207.141 

66.136 

17 666,19 

66.136 

0.000 

17 666.19 

2 

2*0.076 

3Τ*Κ 

8 528.02 

- 4ι.4ϋ 

0.000 

8528.02 

3 

2*7.152 

31.754 

8 483.15 

31 754 

0.000 

8483.15 

4 

231.215 

31.241 

7 22340 

31.241 

0.000 

7 223.40 

5 

106.140 

ίΐ.111 

6 10238 

ϊΓΤΤϊ 

0.000 

610238 

6 

168,103 

30.096 

5 213 64 

30 998 

ο.οοο 

5213.64 

7 

214.555 

31.1» 

6 66531 

31.1» 

0.000 

6 665.31 

8 

2*7.106 

5 Τδ 57 

8 527.40 

4ΐ02> 

0.000 

6527.90 

9 

266 051 

3ΓΪ29 

0 37771 

3ΓΓ3 

0.000 


ΚΙ 

2*6.627 

66 264 

17 667.70 

66.264 

0.000 


11 

266360 

«6.320 

17 66738 

«6.329 

0.000 


12 

266.510 

66345 

17 656.02 

66.249 

0.000 

Ο 

266.533 

66 221 

17 65008 

«6.221 

0000 

14 

2*6.555 

66.116 

17 623.54 

«6.116 

0000 


« 

2*6,371 

60.359 

16 07737 

«0.350 

0.000 


* 

266 641 

34 500 

9 20641 

34 509 


9 208.41 

17 

2*6.676 

32.138 

8 57*86 

32.138 


8 576 86 

18 

2*6.876 

60.2*3 

16 082.75 

«0.263 



1» 

2*6609 

«0.2*2 

16 078 45 

« 3 Τ «5 



20 

2*67*6 

«0.271 

16 07838 

60.271 



21 

2*6.574 

32 301 

661130 

52301 



22 

2*6 363 

32.0») 

6 78003 




23 

2*6.754 

34 520 

0 20836 




>4 

267.069 

32.312 

6 62953 



$629.53 

25 







ΤοΜΡτοβυη* 

* 145341 


283 415.43 





• 94Ρ « 3ηι«πι Μ«?η« Ρτκ· 

" « 0·η*Λνη ΜβτφηΛ Ρικ* 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΠΟΜΥ1ΜΑ ΙΥΧΛΛΤΪΧΟΝΤΟΙ ο.. 

ΗΜΕΡΑ «ΑΤΑΝΟΜ4Ι 30100101 

Λ*(ΤΟΊΤΡΓ*Η ΖΟΡΙ ΝΟΑΤΜ 

ΚΤΤιΟΜΕΝΤ κυκ Νο ηα 


ΟΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΚΚΚΑΟΑΜ. 

20ΜΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΠΛ ηιΑΑΤΙΣ 
ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΤΑΣΗΣ 

ΙΚΚΑΟΑ*- 

80—Μ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΠΑ Π (ΛΑ ΤΙΣ 
Μ6ΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

(6ΙΝ1 

ΙΚΧΑΟΑ71· 
ΓΟΝΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΠΑ Π * ΑΑΤΙΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

(Μ1ΝΝ) 

ΙΜΑΟΑ7Ι. 

Ζ044ΙΝΜ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩ¬ 
ΣΗΣ ΠΑ 
ΑΝΤΛΗΣΗ 

—Ν 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΙΧΚΑΟΑΠ 

ΓΟΝΙΜΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩ¬ 

ΣΗΣ 

Η*"*) 

ΟΤΖ 

Κ,ΜΓ**)· 

Χ6ΙΩΣΗ 

Κ> 

1 

1 400 437 

466 560 

363000 


3 346316 

66136 

146 756 75 

I 

1 364 043 

440101 

373000 


3060163 

31656 

6647160 

2 

1 «96 143 

366 710 

354 000 


1606653 

31754 

60 550 20 

4 

1 116166 

17»14* 

350000 


1646 346 

11.241 

57 744.17 

$ 

1 074 647 

363651 

346000 


1 7*7 2» 

21.111 

95 604 65 

• 

1046 306 

366 366 

336000 


1 735666 

X 666 

53 60306 

7 

966 965 

137.401 

333000 


1 *4*07· 

11 1» 

51 36262 

• 

1 116.111 

336 596 

343000 


1666670 

31637 

53 64610 

• 

1 431.371 

435637 

21*000 


3064 610 

36126 

7312*23 

«0 

1 566315 

900 030 

313000 


3306336 

66264 

153 01620 

11 

1 715 741 

9*0*71 

166000 


3 441 715 

66 226 

161 656 46 

13 

1634 401 

•16627 

160000 


3603336 

66 346 

172 46127 

11 

1*9* 0*1 

«04 2*1 

17*000 


2 7** 117 

66 221 

165 30664 

14 

1 666 616 

667 363 

171000 


3607203 

66 116 

165 607 57 

1» 

1 611363 

614664 

337000 


3663057 

60 356 

160 736 44 

16 

1 663 565 

966106 

353000 


3460660 

>4 506 

65 60614 

17 

1 560 366 

536 660 

366 000 


3 376 236 

32136 

76 467 16 

16 

1 530 153 

516 560 

7*4 000 


2133 7» 

60 263 

13667207 

» 

1 567 523 

536 376 

356 000 


3364 601 

60 262 

141712*7 

30 

1 566 346 

536 660 

336000 


3363230 

•0271 

141 «17 » 

31 

1646 166 

566 607 

366000 


3500 106 

3230· 

60 76343 

33 

103· 17» 

616660 

313000 


2*6*436 

32 664 

•7 7451* 

23 

1 761376 

567 133 

316000 


3577510 

>4 520 

66 67566 

34 

1 636 563 

567 173 

237 000 


3433 766 

32 312 

76 607 46 

2» 



0000 


0000 


000 

ΣΥΝΟΛΟ 

36 366 363 

13 154 431 

• 304 000 

0000 

54 734 753 


2 5*5 541 77 


' οτχ · Ορρ/| 1«Α 
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ϋΑ 5 βΕΤΤίΕΜΕΝΤ 

ΡΑ8ΤΙ0ΙΡΑΝΤ ΟΕΒΙΤ ΡΟΗ ίΟΑΟ ΟΕΟίΑΗ ΑΤΙΟΝ 


ΡΑΗΠΟΡΑΜΤ ΝΑΜΕ ηα 

0Ι5ΡΑΤ0Η οαυ τοιοοτοι 

ΟΡΘ7ΑΤ10Ν44. ΖΟΜΕ ΝΟΒΤΜ 

5ΕΤΤυΕ»«ΝΤΡυΝΝ0 χ» 


ΟίδΡΑΤΟΗ ΡΕΚΙΟΟ 

&4ΕΚΟΥ 

ουΑκτττν 

ιοκνοιΤΑβε 

ουδτοΜΚδ 

Β4ΕΚΟΥ 

ΟϋΑΜΠΤΥ 

ΜΕΟΐυΜ 

νΌΙΤΑΟΕ 

ουδτοΜΕΚδ 

Ε7««ΟΥ 

(ΧΜΝΤΤΤΥ 

ΗΟΗ νΟΙΤΑΟΕ 

ΟυδΤΟΜΕΚδ 

ΕΝΕΚΟΥ 

ΟϋΑΚΠΤν 

ρυΜΡίηα 

ΤΟΤΑΑ. 

ΒΛΚΟΥ 

5ΜΡ 

ΟΕβίΤ 


(Μ>νη) 

(Μ>ΑΤ7ι) 

(ΜΟΟι) 

(Μ**) 

(Μ**) 

(ΟΜΥΥΙΐ) * 

<0 

1 

1400.027 

480.500 

302000 


2 249.218 

00.138 

148 758.75 

2 

1208.092 

440.101 

372.000 


2080.103 

31.055 

«0471.80 

3 

1 150.142 

300.710 

354.000 


1000.853 

31.754 

0055030 

4 

1 110.148 

370.148 

350000 


1048340 

31.241 

57 744.17 

$ 

1 074.847 

303.051 

340000 


1787309 

31.111 

55804 05 

» 

1045300 

355380 

335000 


1 735000 

30.008 

53803.09 

7 

008.585 

327.403 

323000 


1 «44.078 

31.150 

51 383.02 

• 

1 118.111 

324.550 

242000 


1084070 

31.027 

53946.10 

ο 

1421273 

425.037 

218.000 


2004.410 

35.129 

7253832 

10 

1500215 

500.020 

213000 


2300330 

00.204 

15301030 

11 

1 715.741 

500.073 

105000 


2441.715 

«0.329 

101 95040 

12 

1824.401 

018.827 

100.000 


2003.228 

08.240 

17240137 

13 

1058.053 

004283 

170Ο00 


2 708337 

00321 

185308.04 

14 

1008.010 

007383 

171000 


2807302 

«0.110 

185*07,57 

1» 

1811302 

014.004 

237000 


2003,057 

«0.350 

180 73944 

« 

1003.585 

505.100 

252.000 


2480000 

34.509 

85 «00.14 

17 

1500358 

520.080 

280.000 


2370338 

32.138 

70407.10 

18 

1520.153 

510.550 

280.000 


2322.703 

«0.203 

139073.07 

10 

1587.523 

530.278 

258.000 


2384001 

00.282 

143 712.87 

20 

1585.340 

520.980 

238.000 


2353330 

00.271 

141 837.53 

21 

1040.100 

558.907 

205.000 


2500.100 

32304 

80 703.43 

22 

1820.575 

619.860 

213.000 


2059.435 

32994 

87 745 39 

23 

1 701370 

507.132 

210.000 


2577.510 

34.520 

88975.69 

24 

1038.593 

507.172 

227.000 


2432.705 

32312 

78807.49 

25 



0.000 


0.000 


0.00 

7<Χ4 

30200302 

12 154.421 

0304.000 

0.000 

54 724.783 


2503581.77 


• $Α*> » $γ««π> Μβρη* Ρικ · 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ χχχ 

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ: 201007Ό1 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ: ΝΟΚΤΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ: 2 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: ΑΛΒΑΝΙΑ 

5ΕΤΤΙΕΜΕΝΤ ΠυΝ Νο: ΧΧΧ 


1- 

ΩΡΑ 

— 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ 

— 

ΟΤΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

— 

ΟΤΠ 

— 

ΠΡΟΣΟΕΤΗ 

- 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 




ΠΙΣΤΩΣΗ'ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 


<Μν«ι) 

(Ε/Μ1ΝΗ) · 

(€) 

(€/ΜΥΛΛι)~ 

(«» 

«ο 

1 

0.750 

68.138 

844.82 

80.138 

0.00 

844 82 

2 

0.740 

31 055 

311.24 

31.055 

0.00 

311.24 

3 _ 

0.750 

31.754 

300 60 

31.754 

0.00 

309.60 

♦ 

9,758 

31.241 

304.78 

31241 

000 

304.76 

* 

0750 

31.111 

303 80 

31.111 

0 00 

303.60 

·. 

9.75β 

30 998 

302.41 

30 993 

0 00 

302.41 

7 

0,740 

31 159 

303 77 

31 159 

000 

303.77 

6 

9.748 

31.027 

311.24 

31.027 

000 

311.24 

9 

9.743 

35.120 

342 25 

35.129 

0.00 

34225 

10 

0.731 

88 284 

844 81 

88 284 

0.00 

644.61 

11 

0.721 

66 325 

644.70 

88 320 

0.00 

844,79 

12 

0,727 

88 240 

644.38 

66 240 

0.00 

644.36 

13 

0.727 

66 221 

644 18 

88221 

000 

844.16 

14 

9 728 

6*116 

643.10 

88 116 

000 

643.19 

15 

0.722 

80 350 

586.78 

60 350 

0.00 

586.78 

1β 

0,730 

34 500 

338 07 

34 509 

0,00 

33607 

17 

0.740 

32.138 

313.02 

32.138 

0.00 

313.02 

16 

0.740 

80 283 

*· 

80283 

000 

566.96 

10 

0.738 

80 282 

536 εο 

80282 

000 

586 80 

20 

9 738 

80 271 

588 80 

80271 

0.00 

586 80 

21 

0 720 

32 304 

314.28 

32 304 

000 

3Μ 28 

22 

9.722 

32994 

320.77 

32 904 

000 

320.77 

23 

0.738 

34 520 

338.07 

34.520 

000 

336.07 

24 

0 747 

32.312 

314.05 

32312 

0 00 

314.95 

25 






Σύνολο 

233,732 


10 837 58 


0.00 

10837.58 


* ΟΤΣ = Ορ*α»η Τιμή Συστήματος 
— ΟΤΠ * Ορτακη Τιμή Παραγωγής 
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ΟΑδ δΕΤη-ΕΜΕΝΤ 

ΡΑΚΤΙΟΙΡΑΝΤ ΟΡΕΟΙΤ ΡΟΒ ΙΜΡΟΒΤ δΟΗΕΟυΐΕδ 


ΝΑ ΜΕ ΟΨ ΡΑΚΤΚΙΡΑΝΤ: να 

ΟΙίΡΛΤΟΗΟΑΥ: 20100701 

0ΡΕΗΑ710ΝΑ1. ΖΟΝΕ ΝΟΒΤΜ 

5Υ5ΤΈΜ 1.05865 ΟΕΟΟΚΑΡΗΙΟΑΙ. ΖΟΝΕ : 2 

ΜΤΕΡΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ Αί,ΒΑίΑΑ 

8ΕΤΤΙΕΜΕΝΤ ΒυΝ Νο να 


ΟΙ3ΡΛΤΟΗ 

ΤΟΤΑί. ΕΝΕ«ΟΥ 06 

8ΜΡ 

ΟΗΕΟΙΤ 

— 

ΟΜΡ 

— 

ΑΟΟΓΠΟΝΑΙ. 

— 

ΤΟΤΑΙ 

Ρ€«3θΟ 

ΙΜΡΟΚΤ δΟΗΕΟΙΧΕδ 




ΟΕΒΓΠΟΛΕΟΓΓ 

ΟΛΕ Ο Τ 


(νν«ι) 

(ΕΛ4**)* 

(Ο 

(ΟΚΤΗΗ) ~ 

(0 

(Ο 

1 

9.750 

60.139 

644.03 

60.130 

0.00 

644.82 

2 

9.740 

31.956 

311.24 

31.955 

0.00 

311.24 

1 

9.750 

31.754 

309.60 

31.754 

0.00 

309.60 

4 

9.756 

31.241 

304.78 

31.241 

0.00 

304.78 

* 

9.759 

31.111 

303.60 

31.111 

0.00 

>Λ1 4Λ 

1 * 

57® 

—κι»— 

3δΣ4ΐ 

- 509» — 

οδό 


1 ? 

9.749 

ίι.ι4» 

30377 

5ΪΓΪ?9 

αδδ 

303.77 

$ 

9743 

5Τ957 

3ΪΤ5Ϊ 

5Τ5Σ7 

αδδ 

311.24 


9,743 

35.129 

342 35 

35129 

0.00 

34225 


5751 

60 204 

δΜΪΐ 

60104 

0.00 

044.81 


9.721 

60.339 

644 79 

00.339 

0.00 

644.79 


9.727 

66.24} 

644 38 

00.249 

0.00 

044 38 


9.727 

60.321 

644.16 

00.221 

0.00 

044.16 



66.116 

643 19 

00.110 

0.00 

643.19 



60 359 

566.78 

00.359 

0.00 

586.78 



34.509 

336.07 

34.509 

0.00 

336.07 



32.133 

313 02 

32.138 

0.00 

313.02 



60.263 

560 96 

60263 

αδδ 

586.96 



60.262 

506.80 

60262 

0.00 




60 271 

560 80 

60.271 

0.00 

586.80 



32.304 

314 38 

32304 

0.00 

3Ϊ435~ 



32.994 

320.77 

32.9»! 

0.00 

320.77 

23 


34,520 

336.07 

34.520 

0.00 

336.07 

>4 


32.312 

314.95 

32312 

0.00 

314.95 








τοω 

233.7,2 


10 637 58 


αοο 



* 5Α*> = 9γΜ·τη Ματ»λ 3( Ρη<· 

" ΟΜΡ · Ο *η«χχν Μ*·»ηΜ Ρκ« 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΠΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΕ 

XXX 



ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ: 

20100701 



ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: 

ΙΤΑΛΙΑ 



ΕΕΤΠ.ΕΜΕΝΤ ΚυΝ Νο: 

XXX 



ΩΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

■ ΚΚΑ9ΑΡΙΖΟΜ8ΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΣΑΓΟΓΗΣ 

ΟΤΙ 

ΧΡΙΟΣΗ 


(Μ**) 

(1/ΜΥνΐ») * 

ΙΟ 

1 

158 000 

06 130 

•.127.04 


168 000 

51 956 

504889 

3 

158 000 

51,754 

6 017.15 

4 

168 000 

51.241 

4 956 08 

5 

158 000 

51.111 

4 946 65 

β 

91 000 

50 998 

2820 82 

7 

168 000 

51.159 

4 964 28 

8 

100 000 

51 927 

5 192 70 

9 

0000 

56.129 

0 00 

10 

264 000 

66 264 

17,463.70 

11 

150 000 

86.52» 

9 949 55 

12 

200 000 

66 249 

15 249 80 

15 

200 000 

86 221 

15 244 20 

14 

200 000 

66 116 

1122520 

16 

200 000 

60 559 

1207180 

16 

176 000 

54 609 

6 07558 

17 

100 000 

52.158 

5 21580 

18 

200 000 

60 265 

1205260 

19 

190 000 

60 262 

11 449.78 

20 

192 000 

80 271 

1167205 

21 

160.000 

52 504 

4 84660 

22 

100 000 

52 994 

5 299 40 

25 

176 000 

54 520 

6 041 00 

24 

159 000 

52.512 

1137.61 

26 



000 

Σι/νολο 

5777.000 


182 96104 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΙΝΤΟΣ 

5777.000 


1Ι2.Μ1.Μ 


■ ΟΤΙ ■ Ορηκη Τιρι Συοιημαιος 
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ΟΑ8 5ΕΤΤ1.ΕΜΕΝΤ 

ΡΑΚΤΚΙΡΑΝΤ ΟΕΒΙΤ ΡΟΚ ΕΧΡΟΚΤ 50ΗΕθυΐ.Ε3 


ΡΑΚΤίαΡΑΝΤ ΝΑ ΜΕ 

0Ι5ΡΑΤΟ4 ΟΑΥ: 

1ΝΤΕΚΟΟί#«<ΓΠΟΝ 

5ΕΤΤΙ-Θ4ΕΝΤ ΚϋΝ Νθ 

XXX 

20100701 

ΙΤΑΙΥ 

XXX 

αδΡΑτοΜ ρεμοο 

τοτΑί ετεηβγ ορ 

ΕΧΡΟΚΤ $07€0υΐ-Ε3 
(Μ*Λ> 

5ΜΡ 

(ΒΜ**)* 

ΟΕΒΓΤ 

(Ο 

1 

138.000 

88.138 

9 127.04 

2 

138.000 

31.955 

5 048 89 

3 

158.000 

31,754 

5 017.13 

4 

158.000 

31.241 

4 936.08 

4 

150000 

5ΓΪΪΪ 

4 946.65 | 

6 

81.000 

30.888 

282082 

7 

158.000 

31.158 

4 954.28 

1 · 

100.000 

3Ϊ327 

3 192.^0 

5 

δο5δ 

8335 

0.00 

10 

264.000 

88.264 

17 493 70 

11 

150.000 

66.329 

994935 

12 

200.000 

66.248 

13 249.80 


200.000 

86921 

1324420 | 


200.000 

66.118 

13 223.20 


200,000 

80355 

12071>0 


178.000 

34.508 

6 073.58 


100.000 

32.138 



200000 

55383 



180.000 

55383 



192.000 

60371 




32.304 




32984 1 3 298.40 



34320 | 8 041.00 



323Ϊ2 5137.81 







1 __ 

3 777.000 

182961.04 


• 3ΜΡ * 5ν«·η< Ρ»ί· 




















































1352 
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V 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ 

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 




ΕΠΩΜΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ XXX 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 21/06/2010 - 23/06/2010 
ΚυΝ ΝΙ/ΜΒΕΗ XXX 


ΗΜΕΡΟ¬ 

ΜΗΝΙΑ 

ρων 

ΝΩΜΒΕΡ 

(ΗΜΕΡΑΣ) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΕΞΑΓΩΓΉ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(ΜΝΛΛι) * 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 
ΧΡΕΩΣΗΣ/ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
(€) ” 

ΕΚΚΛΟΑΡΙ- 
ΖΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
<Μ*Λ4ι> * 

ΧΡΕΟΣΜ/ 

ΠΙΣΤΟΣΗ 

<€) ~ 

ΕΚΚΑΟΑΡΙΖΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(Μ\Λ*η * 

ΧΡΕΟΣΗ / 

ΠΙΣΤΟΣΗ 

<€) ·* 

ΕΚΚΑΟΑΡΙ- 
ΖΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(Μ\Μι> * 

ΧΡΕΟΣΗ / 

ΠΙΣΤΟΣΗ 

<€> ~ 

ΕΚΚΑΟΑΡΙ- 
ΖΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
<Μ\Μ0 * 

ΧΡΕΩΣΗ/ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

(€) - 

21/06/2010 

2010062014 



-1999.355 

-130 944,16 

1 868.511 

117 060.42 



-130.844 

-13 883.74 

22/06/2010 

2010062112 



-2 023.935 

-123 882.59 

1 868.132 

107 757.99 



-155.804 

-16 124.60 

23/06/2010 

2010062216 



-2.015.776 

-105 641.95 

1 868.970 

91 216 98 



-146.808 

-14.424.97 

ΓΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 


-6.039.068 

-360 468.70 

5.605.613 

316.035.39 


-433.455 

-44433.3 


* θετικό ποσό αφορά σε έγχυση. αρνητικό σε σπομάστευση 

** Αρνητική τ**ή (-) αφορά σε χρέωση. θετική τιμή αφορά σε πίστωση (♦) 
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ΟΡΕΚΑΤΟΡ ΟΡ ΕΙΕΟΤΡΙΟΤΥ ΜΑΡΚΕΤ 

ΟΑ5 5ΕΤΤΙ.ΕΜΕΝΤ - ΑΟΟΡΕΟΑΤΕ ΡΕΡΟΡΤ 

ΛΑΓΗΕ 




ΡΑΚΤΙΟΡΑΝΤ ΝΑΜΕ XX» 

Τ1ΜΕ ΙΝΤΕΚνΑί 21/06/2010 - 23/06/2010 

ΚυΝ ΝΙΙΜΒΕΚ ___ 


τραοε 

ΟΑΤΕ 

ΚϋΝ 

ΝυΜΒΕΡ 

(ΡΟΡ 

ΑΟΑΥ) 

ρκοουοηοΝ 

80ΡΡΙ.Υ 

ΙΜΡΟΚΤ5 

ΕΧΡΟΡΤ5 

5ΕΤΤΙΕ- 

ΜΕΝΤ 

ΕΝΕΡΟΥ 

ΟυΑΝΤίΤΥ 

(ΜΥΛι)* 

ΤΟΤΑί 

ΟΕΒΙΤ/ 

ΟΚΕΟΙΤ 

«)* 

5ΕΤΠ.Ε· 

ΜΕΝΤ 

ΕΝΕΒΟΥ 

ΟΟΑΜΤΙΤΥ 
(Μ1ΛΚ) · 

ΟΕβΙΤ/ 

ΟΒΕΟΙΤ 

<ο ·· 

εεττι_ΕΜ£Ντ 

ΕΝΕΒΟΥ ΟυΑΝΤΓΤΥ 

(Μ 1 Λ»ι) · 

οεβιτ/ 

ΟΒΕΟΙΤ 

«ο ·· 

5ΕΤΤΙΕ- 
ΜΕΝΤ 
ΕΝΕΒΟΥ 
ουΑΝΤίΤΥ 
<Μ\Λ».) · 

ΟΕ8ΓΤ / 
ΟΒΕΟΙΤ 

<€) *· 

5ΕΤΤΙΕ- 

ΜΕΝΤ 

ΕΝΕΒΟΥ 

ΟΟΑΝΤΙΤΥ 
(ΜΙΛΙι) · 

ΟΕΒΙΤ/ 

ΟΒΕΟΙΤ 

(€) *· 

21/06/2010 

2010062014 



-1 969.355 

-130 944.16 

1 666.511 

117 060.42 



-130.644 

-13 883.74 

22/06/2010 

2010062112 



-2083.035 

-123 682.50 

1 668.132 

107 757.95 



-155.804 

-16 124.60 

23/06/2010 

2010062216 



-2015.776 

-105 641.05 

1 866.070 

01 216.08 



-146.808 

•14.424.97 

ΡΑΛΤΙΟΙΡΑΚΤ ΤΟΤΑΙ 


-6.039.068 

-360.468,70 

5.605,613 

316.035,39 


-433.455 

-44.433,3 


’ Α ροδΛινβ ν3ΐυβ ΓβίβΓδ » βηθίςγ ιη^ίΟοη 3 ηβςρϋΥβ νβΐυβ ΓβίβΓδ ίο 3θ3θΓρΛοη 

·* Α ρθ8«ν« ν3ΐυβ ΓβίβΓ8 Ιο 3 ΟΓβΟΛ (♦). 3 Π©93ΐΐνβ Υ3ΐυβ (-) ΓβίβΓδ ΙΟ 3 ΟβΟΛ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ 
ΛΑΓΗΕ 


VII.1. Μαθηματική Διατύπωση της Εκκαθάρισης ΗΕΠ 

VII.1.1 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Κατανεμόμενες Μονάδες 


ΤβήΙθ Νο.: ΡΑ51 

□θ5θπρΙίοη:θΓθοΜΐ ρθΓ ήουτ Ιογ 3 ρθΓΐίείρθπί ρ ήθδθεΙ οπ Ηϊ$ θπθγ§υ οίίθΓ ϊποΙυοΙθοΙ ίπ Ιήθ ϋΑ5 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθίϊοη ογγΙθγ: 

V3γϊ 3Ιο 16 ϋθΒοηρΙίοη 

υηίί 

V 3 ΓΪ3 ΙθΙ 6 

ν3ΓΪ3ί)Ιθ Τγρθ 

δγΒίθΙΤΙ Μ3Γ§ίΠ3ΐ ΡΠΟΘ ίθΓ Ιήθ ϋί5ρ3ΐθήίΠ8 
Ρθποά 1 

€/Μ\Λ/ή 

ϋΑ5ΜΡί 

Ιηρυί 

ΕηθΓ§γ ςυθηίίίγ ίη Μ\Λ/ή ίΓΟίη θπθγ§υ οίίθΓ ο, 
ίοτ ϋίδρθίεή ρθποά 1, 3ά]υ5ίθά Ιο ΙβΙ<θ ίηΐο 
θεεουηί $γ5ΐθηι Ιοϊβθβ 

Μ\Λ/ίι 

ϋΑΙΟο,ρ,ί 

Ιηρυί 

ΟθεΠί 3ΐηουηΙ ίθΓ οίίθΓ ο οί Ιήθ ρθΓΐίείρθηί ρ 
ίοτίήθ άίδρθίεή ρθποά 1 

€ 

ϋΑΕΚρ,ο,ί 

Ουίρυΐ 

Ερυθίίοη: ϋΑΕΚρ,ο,ί = ϋΑ5ΜΡί * ϋΑΙΟο,ρ,ί 

Νοίθί: 


ΤθήΙθ Νο.: ϋΑ52 

Οθίεπρίίοη: 5υιη-υρ οί Ιίιε εΓθάίί ίοτ Ιήθ ρθΓΐίεΐρθηί ρ ήθίθε) οη ήϊ$ οίίθΓ ο ίοτ Ιήθ ννήοΐθ εΐίΐρθίεή άθγ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

νθτίθήΐθ ΟθϊΟΓίρΙίοη 

υηίί 

νθΓΪθήΙε 

νθΗθήΙθ Τγρθ 

ϋθήίί ίθΓ οίίθΓ 0 , ίθΓ ρ3Γΐίείρ3Πί ρ , ίθΓ άί5- 
ρ3ΐεήίη§ ρθποά ΐ 

€ 

ϋΑΕΚρ,ο,ί 

ΟθΙευίΒίθά Ιηρυί 

ϋθήίί ίθΓ οίίθΓ 0 , ίθΓ ρ3Γίίείρ3Πί ρ , ίθΓ άί$- 
ρ3ΐεήίη§ εΐ3γ 

€ 

ΡΑΕΚρ,ο 

03ΙευΙθίθεΙ Ουίρυί 

Εςιοίίοη: 

24 

ΡΑΕΚρ,ο = ^ΡΑΕΚρ ,ο,ί 

ΐ=\ 

Νοίθί: 


ΤθήΙθ Νο.: ϋΑ53 

Οθ5εΓίρίίοη: ΑάεΜίιοηθΙ είθήίί ογ ετεείϊΐ ίοτ οίίθΓ ο οί Ιήθ ρθΓΐίείρθηΙ ρ ήθεβυςε οί εΙϊίίθΓθηεθΒ ήθίννθθη ίήε ςγςίθΐη 
3ηεΙ Ιήθ ρΓοεΙυείϊοη ηΐθΓξϊηθΙ ρτίεθ, ίοτ εΐϊδρθΐεή ρεΓΪοεΙ 1 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

νθΓίθήΙθ ΟθϊεπρΙίοη 

υηίί 

ν3ΓΪ3ήΙε 

ν3ΓΪ3ήΙθ Τγρθ 

ΡτοάυεΙίοη Μ3Γ§ίη3ΐ Ργϊοθ οί 5γ5ίθΓη ορθΓ3- 
ΙίοηθΙ ζοηθ ζ ίοτ Ιήθ άί$ρ3ίεήίη§ ρθποά 1 

€/Μ\Λ/ή 

ϋΑΡΜΡζ,ί 

Ιηρυί 

δγδίθΓΠ Μ3Γ81 η31 Ργϊοθ ίθΓ Ιήθ 0Ι$ρ3ΐεήίη§ 

€/Μ\Λ/ή 

ϋΑ5ΜΡί 

Ιηρυί 
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ΡθΓίοεΙ 1 




ΕηθΓ§γ ςυθηΐίΐγ ίπ Μ\Λ/ή ίΓΟίπ θπθγ§υ οίίθΓ ο, 
ίοτ ϋίδρθίεή ρθποά 1, 3ά]υ5ΐθά Ιο ΙβΙ<θ ίπίο 
3εεθυηΙ 5γ5ΐθΙΠ Ιθ55θ5 

ΜΝΛ/Η 

ϋΑΙΟο,ρ,Ι 

ΙηρυΙ 

ΑάάίΙίΟΠΒΐ άθήίΐ ΟΓ ΟΓθάίΙ ίθΓ ΟίίθΓ 0 οί ρ3Γΐίε- 

ΐρ3πΐ ρ ίοτ άί5ρ3ΐεήίπ8 ρθποά ΐ 

€ 

ϋΑΑΚΡρ,ο,Ι 

ΟυΐρυΙ 

ΕςυθΙίοπ: ϋΑΑΚΡρ,ο,Ι = (ϋΑΡΜΡζ,Ι- 0Α5ΜΡΙ) * ϋΑΙΟο,ρ,Ι 

ΝοΙθί: 


ΤθήΙθ Νο.: ϋΑ54 ΟθίεηρΙίοη: 5υηΊ-υρ οί Ιήθ θάεΐίΐίοηθΐ είθήίΐ ογ ετεείίΐ ίοτ Ιήθ ννήοΐθ εϋϊρθίεή άθγ ίοτ Ιήθ οίίθΓ ο 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθΙίοη ογοΙθγ: 

νθΜθβΙθ ΟθϊεπρΙίοη 

υηίί 

ν3Π3ί>Ιε 

ν3ΓΪ3ΐ}Ιθ Τγρθ 

ΑάάίΙίΟΠΒΐ άθήίΐ ΟΓ ΟΓθάίΙ ίθΓ οίίθΓ 0 οί ρθΓΐίε- 
ίρ3ηΐ ρ ίοτ άί5ρ3ΐεήίη@ ροποά ΐ 

€ 

ϋΑΑΚΡρ,ο,Ι 

εΒίουΙθΙθά ΙηρυΙ 

ΑάάίΙίοπ3ΐ άθήίΐ ογ ΟΓθάίΙ ίθΓ οίίθΓ ο οί ρθΓΐίε- 
ίρ3ηΐ ρ ίοτ άί$ρ3ΐεήίη§ άθγ 

€ 

ϋΑΑΚΡρ,ο 

ΟθΙευΙθΙθά ΟυΐρυΙ 

ΕςιοΙίοη: 

24 

ΌΑΛΚΡρ , ο = ^ΡΑΑΚΡρ , ο, ί 

ί=1 

ΝοΙθ$: 


ΤθήΙθ Νο.: ϋΑ55 ΡθδεπρΙίοη: ΤοΙθΙ εΓθάϊΙ ίοτ ρθΓΐίείρθηΙ ρ ίοτ 3II ήΪ5 θπθγ§υ οίίθΓ5 οί ύϊςρθίεήθήΐθ υηίΐϊ ίοτ Ιήθ 
ννήοΐθ οϋδρθΐεή εΐβγ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθΙίοη ογγΙθγ: 

V3γι 3Ιο 16 ΟθίεπρΙίοη 

υηίί 

ν3ΓΪ3ήΙθ 

νβΝΒήΙθ Τγρθ 

εΓθάίΙ 3ΓηουηΙ ίοτ οίίθΓ ο, ίοτ ρ3Γΐίείρ3πί ρ 
ίοτ Ιήθ ννήοΐθ εΐίδρθίεή άθγ 

€ 

ϋΑΕΚρ,ο 

ε3ΐευΐ3ΐθά ΙηρυΙ 

ΑεΙεΙϊΐϊοηθΙ άθήίΐ ογ ετθάίΐ ίθΓ οίίθΓ ο ίθΓ Ιήθ 
ρ3Γΐίείρ3Πΐ ρ 

€ 

ϋΑΑΚΡρ,ο 

03ΙευΙθΙθά ΙηρυΙ 

ΤοΙβΙ άθήίΐ οί Ιήθ ρθΓΐίείρθπΙ ρ ίοτ θΙΙ ήϊε θπ- 
θγ@υ οίίθΓδ ίθΓ 3 άί$ρ3ΐεήίη§ εΐ3γ 

€ 

ϋΑΕΚρ 

ε3ΐευΐ3ΐθεΙ ΟυΐρυΙ 

Εςιΐθΐϊοη: 




ΌΑΕΚρ = X (ΩΑΕΚρ , ο + ΌΑΑΚΡρ, ο) 



ννήθΓθ η: ί5 Ιήθ ηυιηήθΓ οί οίίθΓδ εοηεθΓηίη§ οί ρ3Γΐίείρ3ηΙ ρ ίοτ άί$ρ3εή3ήΙθ υηίΐδ 


ΝοΙθί: 


VII.1.2 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών 


ΤθήΙθ Νο.: ϋΑ56 

0θ5εΓίρΙίοη:0ΓθεΙίΙ ρει ήουτ ίοτ 3 ρθΓΐίείρθηΙ ή35θε) οη ήΪ5 θπθγ§υ οίίθΓ ίθΓ ϊιτιροΓΐ ρΓ0§Γ3ΐτι ίηεΙυεΙθεΙ ίη Ιήθ ΡΑ5 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθΙίοη ογοΙθγ: 

νθΓΪθήΙθ 0θ5επρ1ίοη 

υηίί 

νθΓΪθήΙθ 

νθΓΪθήΙθ Τγρθ 

5γ5ΐθΓη Μ3 γ§ 1 η31 Ρπεθ ίοτ Ιήθ 0ί5ρ3ΐεήίη§ 
ΡθΓίοά 1 

€/Μ\Λ/ή 

0Α5ΜΡΙ 

ΙηρυΙ 

ΕηθΓ§γ ςυθηΐίΐγ ίη Μ\Λ/ή ίΓΟΓη θπθγ§υ οίίθΓ οί, 
ίοτ ϋίδρθίεή ρθΓίοά 1, 3ά]υ5ΐθά Ιο ΙβΙ<θ ίηΐο 
θεεουηΐ $γ5ΐθΐη Ιθ55θ5 

Μ \Λ/ή 

ϋΑΙΟο,ρ,Ι 

ΙηρυΙ 
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ΟΓθάίί 3ΐτιουηΙ ίοτ οίίθΓ οί οί ΙΗθ ρθΓίίείρεηί ρ 
ίθΓ Ιήθ άΪ5ρ3ΐθΚΐ ρθΓίοά 1 

€ 

ϋΑΕΚΙρ,οί,ί 

ΟυίρυΙ 

Εςυβίίοη: ϋΑΕΚΙρ,οί,ί = ϋΑΒΜΡί * ϋΑΙΟοί,ρ,ί 

Νο(ε$: 


ΤθβΙε Νο.: ϋΑ57 

0θ5επρίίοη: 5υιη-υρ οί ΐΚιβ εΓθάίί ίοτ Ιίιε ρ3Γΐίείρ3ηί ρ ΙοβϊθοΙ οη ΚιΪ5 οίίετ οί ίοτ Ιήθ ννήοΐθ είίίρθίείι εΐβγ 

ΚυΙθ5 Κεί: 

ΟεΙευΙείίοη ογοΙθγ: 

V3ΓΙ3Κ>|6 ΟθδεΓίρΙίοη 

υηίί 

\/3η3ΐ)Ιε 

V3ΓΙ3 Κ> 16 Τγρθ 

Οθβίί ίθΓ ΟίίθΓ οί , ίθΓ ρ3Γίίείρ3Πί ρ , ίθΓ άί5- 
ρ3ίεήίη§ ρθποά ΐ 

€ 

ϋΑΕΚΙρ,οί,ί 

03ΙευΙ3ΐθά Ιηρυί 

Οθβίί ίθΓ οίίθΓ οί , ίθΓ ρ3Γίίείρ3Πί ρ , ίθΓ άί5- 
ρ3ίεήίη§ ά3γ 

€ 

ϋΑΕΚΙρ,οί 

03ΙευΙ3ΐθά ΟυίρυΙ 

Εςυθΐίοη: 




ΡΑΕΚΙρ,οί = ^ ΡΑΕΚΙρ,οί,ί 

ι=\ 




Νο(ε$: 


ΤθβΙε Νο.: ϋΑ58 

0θ5επρίίοη: ΑεΙεΜίιοηβΙ εΐείιίΐ ογ ετβεΙ ίΐ ίοτ οίίθΓ οί οί ί(ιε ρ3Γΐίείρ3ηί ρ ί>εε3υ5θ οί άίίίθΓεηεεϊ βείννεθη (ίιε 5γ5ΐειη 
3ηά (ίιε ρΓοάυείίοη ΓΠ3Γ§ΪΠ3Ι ρτίεε, ίοτ εΙίκρεΚεΚι ρετίοε! ( 

ΚυΙθ5 Κεί: 

ΟεΙευίεΰοη ογοΙθγ: 

V3 γι 3ΙοΙε Οθίεπρίίοη 

υηίί 

ν3ΓΪ3ί)Ιθ 

V3τι 3 ίο 1 θ Τγρε 

ΡΓοάυεΙίοη Μ3Γ§ίπ3ί Ργϊοθ οί 5γ5ίθΐη ορθΓ3- 
ίίοπ31 ζοπθ ζ ίοτ ίήθ άί5ρ3ΐεήίη§ ρθποά 1 

€/Μ \Λ/Κι 

ϋΑΡΜΡζ,ί 

Ιηρυί 

δγίΐθΐη Μ3Γ8ίπ3ί Ργϊοθ ίοτ ίήθ 0ί$ρ3ΐεΗίη§ 
ΡβΓίοά ί 

€/Μ \Λ/Κι 

ϋΑ5ΜΡί 

Ιηρυί 

Επθγ§υ ςυθηίίίγ ίη Μ\Λ/Κι ίΓΟίη θπθγ§υ οίίθΓ οί, 
ίοτ ϋί$ρ3ΐεΗ ρθΓΪοά 1, 3ά]υ5ίθά (ο ΐ3ί<θ ίηΐο 
3εεουη( $γ5ΐθΓη Ιθ55θ5 

Μ\Λ/ίι 

ϋΑΙΟοί,ρ,ί 

Ιηρυί 

ΑοΙοΙϊΐίοΓοΙ άθβίί ογ ΟΓθάίΙ ίοτ οίίθΓ ο οί ρ3Γίίε- 
ϊρ3ηΐ ρ ίοτ άί5ρ3ΐεήίη§ ρθποά 1 

€ 

ϋΑΑΚΡΙρ,οί,ί 

ΟυίρυΙ 

Εςυβίίοη: ϋΑΑΚΡΙρ,οί,ί = (ϋΑΡΜΡζ,ί - ϋΑ5ΜΡί 

* ΡΑΙΟοί,ρ,ί 

Νοίε$: 


Τ3Κ) 1 ε Νο.: ΡΑ59 




ΟείεΓίρΙίοη: δυηι-υρ οί (ίιε 3άύί(ίοη3ΐ εΐείιίί ογ ετεεΙίί ίοτ (ίιε ννίιοίε εΙΪΒρείείι άθγ ίοτ (ίιε οίίθΓ οί 

Κυ1θ5 Κεί: 

03ΐευΐ3(ίοη ογοΙθγ: 

V3τι3ΙοΙε ΟθϊεΓίρίίοη 

υηίί 

ν3ΓΪ3ί}Ιε 

V3τι 3 Ιο 1 ε Τγρε 

ΑοΙοΙίίίοη3ΐ άθίιίΐ ογ εΓθάίί ίοΓ οίίθΓ οί οί ρ3Γ- 
ίίείρθηί ρ ίοτ οΙίδρΒίοίιίη^ ρβποά ί 

€ 

ϋΑΑΚΡΙρ,οί,ί 

03ΐευΐ3ίθά Ιηρυί 

ΑάάίΙίοη3ΐ άθβίί ογ οτθοίίί ίοΓ οίίθΓ οί οί ρ3Γ- 
ίίοίρ3ηί ρ ίοτ άί$ρ3ίείηη§ οΐ3γ 

€ 

ϋΑΑΚΡίρ,οί 

03ΐευΐ3ίθά ΟυίρυΙ 

ΕςυθΙΐοη: 

24 

ΟΑΑΚΡΙρ , οί = ^ ΡΑΑΚΡΙρ , οί , ί 

ί=\ 

Νοίθ5: 


ΤθβΙε Νο.: ΡΑ510 

Οθ 50 ΓίρΙίθη: ΤοίθΙ εΓθάίί ίθΓ ρ 3 Γΐίείρ 3 Π( ρ ίθΓ 3 11 Η ΐ 5 ΘΠΘΓβγ θίίθΓ 5 οί ΪΓΠρΟΓΐ ρΓΟ£Γ 3 ΓΠ 5 ίθΓ Ιίΐθ \Λ/ΗθΙθ ύίςρθΐείΐ 03γ 
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ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθΙίοη ογοΙθγ: 

ΥθΓΪθήΙθ Οθ50ΓίρΙίθΠ 

υηίΐ 

νθπθήΐε 

νθτίθήΐθ Τγρθ 

ΟθάίΙ 3ΓΠ0υηΙ ίθΓ ΟίίθΓ οί, ίθΓ ρ3Γΐίείρ3Πΐ ρ 
ίοε Ιήθ ννήοΐθ άί5ρ3ΐεή ά3γ 

€ 

ϋΑΕΚΙρ,οί 

ε3ΐουΐ3ΐθά ΙηρυΙ 

ΑεΙεΙίΙίοηθΙ άθήίΐ ογ εΓθάίΙ ίοτ οίίθΓ οί ίοτ Ιήθ 
ρ3Γΐίθίρ3Πΐ ρ 

€ 

ϋΑΑΚΡΙρ,ο 

ΟθΙευΙθΙθεΙ ΙηρυΙ 

Τθΐ3ί είθήίΐ οί ιήθ ρ3Γΐίείρ3Πΐ ρ ίθΓ 311 ήίδ ΘΠ- 
ΘΓ@γ θίίθΓ5 ΟΟΠΟΘΓηίΠβ ίΐΤίρΟΓίδ ίθΓ 3 άίίρθίεή- 
ίη§ ά3γ 

€ 

ϋΑΕΚΙρ 

ΟθΙευΙθΙθεΙ ΟυΙρυΙ 

ΕηυθΙϊοη: 




ΌΑΕΚΙρ= Σ(ΟΑΕΚΙρ,οί + ΟΑΑΕΡίμοι) 


ννήθΓθ η: ί5 Ιήθ ηυιηήθΓ οί οίίθΓδ οί ρ3Γΐίείρ3ηΙ ρ εοηεθΓηίη§ ίιηροΓίδ 


ΝοΙθ5: 


VII.1.3 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες του Αρθρου 35 του Ν.2773/1999 


ΤθήΙθ Νο.: ΡΑ511 

0θ50ΓίρΙίοη:0ΓθεΙίΙ ρθΓ ήουτ ίοτ ΗΤ50 ννήο 3εΐ5 35 ρτοεΙυεθΓ ίοτ 1ήθ5θ υηίΐ5 ή35θά οη ήΪ5 θπθγ§υ οίίθΓ ίηεΐυείθά ίη 
Ιήθ ΡΑ5 

ΚυΙθ5 Κεί: 

ΟθΙευΙθΙίοη ογοΙθγ: 

ν3ΓΪ3ήΙθ ΟθδεπρΙίοη 

υηίΐ 

ν3ΓΪ3ήΙε 

ν3ΓΪ3ήΙε Τγρθ 

5γ5ΐθΓη Μ3ϊη31 Ρτίεβ ίοτ Ιήθ ϋί5ρ3ΐεήίη§ 
ΡθΓϊοεΙ 1 

€/Μ\Λ/ή 

0Α5ΜΡΙ 

ΙηρυΙ 

Επθγ§υ ςυ3ΠΐίΙγ ίη Μ\Λ/ή ίΓΟίη θπθγ§υ οίίθΓ 
ο§, ίοτ ϋίδρθίεή ρθποά 1, 3ε)]υ5ΐθεΙ Ιο ΐ3 Ι<θ 
ίηΐο θεεουηΐ 5γ5ΐθΐη Ι055Θ5 

Μννή 

ΟΑΙΟο§,ρ,1 

ΙηρυΙ 

ΟΓθάίΙ θπιουηΐ ίοτ οίίθΓ ο§ οί ΗΤ50 ίοτ Ιήθ 
είί5ρ3ΐεή ρθΓίοεΙ 1 

€ 

ϋΑΕΚ6ρ,ο§,1 

ΟυΙρυΙ 

ΕςυθΙίοη: ϋΑΕΚ6ρ,ο§,1 = 0Α5ΜΡΙ * ϋΑΙΟο§,ρ,1 

ΝοΙθί: 


ΤθήΙθ Νο.: ΡΑ512 

ΟθδετίρΙίοη: δυηνιιρ οί Ιήθ εΓθάϊΙ ίοτ ΗΤ$0 ή35θεΙ οη ήϊ$ οίίθΓ 0£ ίοτ Ιήθ ννήοΐθ ύΪ5ρ3ΐεή είθγ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθΙίοη οπΙθγ: 

νθΗθήΙθ ΟθδεπρΙίοη 

υηίΐ 

νθΓϊθήΙε 

ν3ΓΪ3ήΙθ Τγρθ 

ϋθήίΐ ίοτ οίίθΓ ο§ , ίοτ ΗΤ50, ίοτ ε)ί$ρ3ΐεήίη§ 
ρθΓίοεΙ 1 

€ 

0ΑΕΚ6ρ,ο§,1 

03ΙευΙθίθεΙ ΙηρυΙ 

ϋθήίΐ ίοτ οίίθΓ ο§ , ίοτ ΗΤ50, ίοτ ε)ί$ρ3ΐεήίη§ 
εΐ3γ 

€ 

ϋΑΕΚΟρ,Οβ 

ΟθΙευΙθΙθεΙ ΟυΙρυΙ 

Εςιούοη: 

24 

ΌΑΕΚΟρ,οξ = ^ ΡΑΕΚΟρ ,ο§,ί 

ί=\ 

ΝοΙθί: 


ΤθήΙθ Νο.: ΡΑ513 

ΡθδεπρΙίοη: ΑεΙάίΙίοηθΙ είθήίΐ ογ εΓθάϊΙ ίοτ οίίθΓ ο§ οί ΗΤ50 ήθεθυδθ οί άϊίίθΓθηεθδ ήθίννθθη Ιήθ 5γ$ΙθΓη 3ηεΙ Ιήθ 
ρΓοάυεΙϊοη ιτΐ3Γ§ίη3ΐ ρπεθ, ίοτ άϊ$ρ3ΐεή ρετίοεί 1 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθΙίοη οπΙθγ: 

νθτΐθήΐθ ΟθδεπρΙίοη 

υηϊΐ 

νθΐΐθήΐθ 

νθΓίθήΙθ Τγρθ 

ΡτοάυεΙίοη Μ3 γ§ ϊη31 Ρπεθ οί δγδίθΐη ορθΓ3- 
Ιίοη3ΐ ζοηθ ζ ίοτ Ιήθ εΙί5ρ3ΐεήίη§ ρθΓίοεΙ 1 

€/Μ\Λ/ή 

ϋΑΡΜΡζ,Ι 

ΙηρυΙ 

5γ5ΐθΓη Μ3 γ§ ϊη31 Ρπεθ ίοτ Ιήθ ϋίδρθίεήίηβ 

€/Μ\Λ/ή 

0Α5ΜΡΙ 

ΙηρυΙ 
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Ρβποά 1 




Επθγ§υ ςυ3η1ίΐγ ίπ Μ\Λ/ή ίΓΟιη θπθγ^υ οίίθΓ 
ο§, ίοτ ϋί$ρ3ίεή ρθποεί 1, 3ά]υ5ΐθά Ιο Ι3ΐ<θ 
ϊηΐο 3εεουηί $γ5ίθΐτι Ιο$5θ5 

Μ\Λ/ή 

ϋΑΙΟο§,ρ,1 

ΙηρυΙ 

ΑεΙεΙΙΙίοηθΙ είθήίί ογ εΓθεΙίί ίοτ οίίθΓ ο§ οί ΗΤ50 
ίοΓ εϋ5ρ3ίεήίη§ ρθποεί 1 

€ 

ϋΑΑΚΡΟρ,οζ,ί 

Ουίρυί 

Εςυθίίοη: ϋΑΑΚΡ6ρ,ο§,1 = (ϋΑΡΜΡζ,ί - ϋΑ5ΜΡί) * ϋΑΙΟο§,ρ,1 

Νοίθί: 


ΤθήΙθ Νο.: ϋΑ514 

0θ5επρίίοη: $υηι-υρ οί Ιήθ θεΐεΐίΐίοηθΐ άθήϊί ογ ετεείίΐ ίοτ Ιήθ ννήοΐθ ύΪΒρθίεή είθγ ίοτ Ιήθ οίίθΓ ο§ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

VΘΝθήΙθ Οθ50ΓίρΙίθΠ 

υηϊΐ 

ν3ΓΪ3ί)Ιθ 

V3ΓΙ3Ιο 1 θ Τγρθ 

ΑεΙεϋΙίοηθΙ είθήίί ογ ΟΓθάίΙ ίοτ οίίθΓ ο§ οί ΗΤ50 
ίοτ εϋ$ρ3ίεήίη§ ρθποεί 1 

€ 

ϋΑΑΚΡ6ρ,ο§,1 

ΟθΙευίΒίθεΙ ΙηρυΙ 

ΑεΙεϋίίοηΒΐ είθήίί ογ ετθεϋί ίοτ οίίθΓ ο§ οί ΗΤ50 
ίοτ εϋ5ρ3ίεήίη§ είθγ 

€ 

ϋΑΑΚΡΟρ,Οζ 

ΟθΙευΙθίθεΙ Ουίρυί 

Εςυθΐίοη: 

24 

ΏΑΑΚΡΟρ , ο§ = ^ ΌΑΑΚΡΟρ , ο§, ί 

ί=\ 

Νοίθί: 


ΤθήΙθ Νο.: ϋΑ515 

Οθ5επρίίοη: ΤοίθΙ είθεΐϊΐ ίοΓ ΗΤ50 ίοΓ 3II ήΪ5 θπθγ§υ οίίθΓΒ οί υηϊΐί οί Ιθνν 35 ίοΓ Ιήθ ννήοΐθ ε)ί5ρ3ίεή άθγ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

νθΓΪθήΙθ Οθ5θΓίρίίοη 

υηίί 

νθΓΪθήΙθ 

νθΓΪθήΙθ Τγρθ 

ΟΓθεΠί θΐηουηΐ ίοτ οίίθΓ ο§, ίοτ ΗΤ50 ίοΓ Ιήθ 
ννήοΐβ άίδρθίεή είθγ 

€ 

ϋΑΕΚ6ρ,ο§ 

03ΐευΐ3ίθε1 ΙηρυΙ 

ΑεΙεϋίίοηΒΐ είθήίί ογ εΓθεΙίί ίοτ οίίθΓ ο§ ίοτ 
ΗΤ50 

€ 

ϋΑΑΚΡ6ρ,ο§ 

03ΙευΙθίθά ΙηρυΙ 

ΤοΙβΙ είθήίί οί ΗΤ50 ίοτ 311 ήίδ θπθγ§υ οίίθΓ$ 
ίοη 3 εϋ$ρ3ίεήίη§ εΐ3γ 

€ 

ϋΑΕΚΟρ 

03ΐευΐ3ίθε1 Ουίρυί 

Εςυθΐϊοη: 

ΩΑΕΚΟρ= ΣίΰΑΕΚΟρ,οξ + ΩΑΑΚΡΟρ,οξ) 

ο«=1 

ννήθΓθ η: ί5 Ιήθ ηυιηήθΓ οί οίίθΓΒ εοηεθΓηίη§ υηίίδ οί Ιβ\λ/ 35 

Νο(Θ5: 


VII.1.4 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες σε Δοκιμαστική Λειτουργία 


ΤθήΙθ Νο.: ϋΑ516 

Οθ5θΓίρΙίοη:θΓθάίΙ ρθΓ ήουτ ίοτ ΗΤ50 ήθ5θά οη ήί$ θπθγ§υ οίίθΓ ΙηοΙυοΙθεΙ ίη Ιήθ ΡΑ5 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθΙϊοη ογγΙθγ: 

νθΓίθήΙθ Οθ5θΓίρίίοη 

υηϊΐ 

νθΓΪθήΙε 

ν 3 ΓΪ 3 ήΙθ Τγρθ 

5γ$ίθΐη Μ3Γ8ίη3ΐ Ρπεθ ίοτ Ιήθ ϋί$ρ3ΐεήίη§ 
ΡθΓίοά ί 

€/Μ \Λ/ή 

ϋΑ5ΜΡί 

ΙηρυΙ 

ΕηθΓ^γ ςυΒηίίίγ ίη Μ\Λ/ή ίΓοηι θπθγ§υ οίίθΓ 
οε, ίοτ 0ί$ρ3ίεή ρθποεί ΐ, 3ά]υ5ίθά Ιο Ι3ΐ<θ 
ϊηίο Βεεουηί $γ5ίθΐη Ιθ55θ5 

Μ ννή 

ϋΑΙΟοε,ρ,ί 

ΙηρυΙ 

ΟΓθεΙίί θηιουηΐ ίοΓ οίίθΓ οε οί ΗΤ50 ίοτ Ιήθ 
ε)ί$ρ3ίεή ρθποεΙ 1 

€ 

ϋΑΕΚΟρ,οε,ί 

Ουίρυί 

Ερυθίίοη: ϋΑΕΚΟρ,οε,ί = ϋΑ5ΜΡί * ϋΑΙΟοε,ρ,ί 

Νοίθί: 
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ΤθΗΙε Νο.: ΡΑ517 

Οθϊεπρίίοη: 5υιη-υρ οί (Ηθ ετθεΐίί ίοτ (Ηθ ΗΤ$0 ί>3$θ<ί οη ΗΪ5 οίίθΓ οε ίοτ (Ηθ ννήοΙβ εΙίςρθίεΗ είθγ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθΙίοη ογοΙθγ: 

νεηεΗΙε ΟθϊεΓίρΙίοη 

υηίί 

νθπεΗΙε 

V3ΓΙ3Ε) 16 Τγρθ 

ϋθΗίί ίοτ οίίθΓ οε , ίοτ ΗΤ50 , ίοτ άί$ρ3ΐεήίη§ 
ρθΓίοά 1 

€ 

ΟΑΕΚΟρ,οε,Ι 

03ΙευΙ3ίθά Ιηρυΐ 

ϋθΗίί ίοτ οίίθΓ οε , ίοτ ΗΤ50, ίοτ άί$ρ3ΐεήίη§ 
εΐ3γ 

€ 

ϋΑΕΚερ,οε 

03ΙευΙ3ίθά ΟυΐρυΙ 

Εςυθίίοη: 




ΌΑΕΚ Ορ, οο = Σ Ε)ΑΕΚ Ορ, οο,ί 

ί=1 




Νο(ε$: 


Τ3ί>1ε Νο.: ϋΑ518 

ΟθίεηρΙίοη: ΑεΙάίίίοηθΙ εΙθΗίί ογ εΓθεΙίί ίοτ οίίθΓ οε οί (Ηθ ΗΤ50 Ηεεειιςε οί ύιίίθΓεηεες ΗθΙννθθη (Ηθ ϊγϊίειη θποΙ 
Ιήθ ρΓούυεΙϊοη ιτΐ3Γ§ίη3ΐ ρτίεε, ίοτ εϋ$ρ3(εΗ ρεποεΙ 1 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟεΙευΙείϊοη ογοΙθγ: 

νεπεΗΙε Οθίεηρίίοη 

υηίί 

Ν/θγιθΗΙθ 

νεΓϊεϋΙε Τγρε 

ΡτοεΙυεΙίοη Μ3Γ§ίπ3ΐ Ργϊοθ οί 5γ$1θΐη ορθΓ3- 
Ιϊοπ31 ζοηβ ζ ίοτ (Ηθ εϋ5ρ3ΐεήίη§ ρθποεί 1 

€/Μ \Λ/Η 

ϋΑΡΜΡζ,ί 

Ιηρυΐ 

5γ5ίθΓη Μ3 γ§ ϊη31 Ργϊοθ ίοτ (Ηθ 0ί$ρ3ίεήίη§ 
ΡθΓίοεΙ 1 

€/Μ \Λ/Η 

0Α5ΜΡΙ 

Ιηρυΐ 

Επθγ§υ ςυθηΐίΐγ ίη Μ\Λ/Η ίΓΟίη θπθγ§υ οίίθΓ 
οε, ίοτ ΟίδρθΙεή ρθΓίοεΙ 1, 3εΙ]υ5ΐθεΙ Ιο 13 Ι<θ 
ϊηίο θεεουηί 5γ5(θΐη Ι055Θ5 

Μ\Λ/Η 

ϋΑΙΟοε,ρ,Ι 

Ιηρυΐ 

ΑεΙεΙϊΐϊοη3ΐ εΙθΗίί ογ ετθεΐίΐ ίοτ οίίθΓ οε οί ΗΤ50 
ίοτ εϋ5ρ3ίεήίη§ ρθΓίοε) 1 

€ 

ΟΑΑΚΡΟρ,οε,ί 

Ουίριιί 

Εςυθίίοη: ΟΑΑΚΡΟρ,οε,Ι = (ϋΑΡΜΡζ,ί - 0Α5ΜΡΙ) * ϋΑΙΟοε,ρ,Ι 

Νο(ε$: 


Τ3ί>1ε Νο.: ϋΑ519 




ΡθίεπρΙίοη: $υ>η-υρ οί ΐΗθ θύύίίίοηθΙ εΙθΙοϊί ογ εΓεεΙίί ίοτ (ίιε ννίιοίε ύίςρείεή εΐεγ ίοτ (ίιε οίίετ οε 

ΚιιΙθβ Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

νεπεΗΙε Οθϊεηρίίοη 

υηίί 

Ν/θγιθΗΙθ 

\/3ΓΪ3Ϊ)Ιθ Τγρε 

ΑεΙεΙίΙιοηθΙ είθίοϊΐ ογ ετθεΐίΐ ίοτ οίίθΓ οε οί ΗΤ50 
ίοτ εΙί$ρ3ΐείιίη§ ρθΓίοε) ί 

€ 

ΟΑΑΚΡΟρ,οε,ί 

03ΙευΙ3ίθά Ιηρυΐ 

ΑεΙεΙϊίϊοη3ΐ είθίιίΐ ογ ετθεΐίί ίοΓ οίίθΓ ο οί ΗΤ50 
ίοτ ε!ί$ρ3ίεΗίη§ άθγ 

€ 

ϋΑΑΚΡερ,οε 

03ΙευΙ3ίθά ΟυΐρυΙ 

Ερυθΐίοη: 

24 

ΌΑΑΚΡΟρ,οο = ^ ΡΑΑΚΡΟρ , οο, ί 

ί=\ 

Νοίθ$: 


ΤθΗΙε Νο.: ΡΑ520 

ΡθδεπρΙίοη: Το(εΙ εεεεΙΚ ίοτ ΗΤ50 ίοτ 311 Ηϊβ θπθγ§υ οίίθΓϊ οί υηίίϊ ίη εοιηιηί55ίοηίη£ ρεποεΙ ίοτ (Ηε ννΗοΙε ύίςρείεΗ 
εΐεγ 

ΚυΙθί Κθί: 

ΟεΙευΙείίοη ογοΙθγ: 

νετίθΗΙε ΟθϊεΓίρίίοη 

υηίί 

νθΓΪθΗΙε 

Χ/θγιθΗΙθ Τγρε 

ΟθεΙίί θΓηουηί ίοΓ οίίθΓ οε, ίοτ ΗΤ50 ίοτ (Ηθ 
ννίιοΐθ εϋδρθΙεΗ είθγ 

€ 

ΟΑΕΚΟρ,οε 

03ΙευΙ3ίθά Ιηρυΐ 

ΑεΙεΙίίίοηθΙ εΙθΗίΙ ογ ετθεΐίί ίοτ οίίθΓ οε ίοτ 

ΗΤ50 

€ 

ΟΑΑΚΡΟρ,οε 

03ΙευΙ3ίθά Ιηρυΐ 
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Τοΐ3ΐ άθΗίί οί ΙΗθ ΗΤ50 ίοτ θΙΙ Ηίδ θηβΓ^γ οί- 

€ 

ϋΑΕΚερ 

ε3ΐευΐ3ίθά ΟυΐρυΙ 

ίθΓδ ίΟΓ 3 άίδρ3ίεΗίη§ (ίθγ 





Ερυείίοη: 


ΰΑΕΚϋρ = X (.ΌΑΕΚϋρ , οα + ΏΑΑΚΡϋρ, οό) 

οο=1 

ννήθΓβ η: ίδ ΙΗθ ηυιτώθΓ οί οίίθΓδ οί ΗΤ50 εοηεθΓηίη§ υηϊΐε ίη εοιηιηίδδίοηίηί* 

Νοίθδ: 


VII.1.5 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Συμβεβλημένες Μονάδες 


ΤθΗΙθ Νο.: ϋΑ526 

ΟθδεΓίρΙίοη: ΟΓθάίΙ ρθΓ Ηουτ ίοτ ΗΤ50 Ηθδθά οπ Ηίδ θπθγ§υ οίίθΓ ίοτ 3 εοηΐΓθείθά υηίί ίηεΙυεΙθεΙ ίη ΙΗθ ϋΑ5 

ΚυΙθδ Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη οτείθπ 

νθΗθΗΙθ ΟθδεΓίρΙίοη 

υηίί 

νείΊθϋΙε 

ν3ΓΪ3ί)Ιθ Τγρε 

δγδίθΐη Μ3Γ§ίη3ΐ Ρπεε ίοΓ ΐήθ ϋίδρ3ίεΗίη§ 
Ρθποά ί 

€/Μ\Λ/Η 

ϋΑ5ΜΡί 

Ιηρυί 

ΕηθΓ^γ ςυθηίίίγ ίη Μ\Λ/Η ίΐΌΐη θπθγ^υ οίίθΓ 
θδ, ίοτ ϋίδρθίεΗ ρβΓϊοεΙ 1, 3εΙ]υδΙθε1 Ιο Ι3ί<θ 
ίηίο 3εεουηί δγδίθΐη Ιοδδθδ 

Μ\Λ/Η 

ϋΑΙΟθδ,ρ,ί 

Ιηρυί 

ΟβεΙίΙ θΐηουηΐ ίοτ οίίθΓ θδ οί ΗΤ50 ίοτ ΙΗθ 
άί$ρ3ίεή ρθποά 1 

€ 

ϋΑΕΚΕρ,θδ,ί 

ΟυΐρυΙ 

Εςυθίίοη: ϋΑΕΚΕρ,θδ,ί = ϋΑ5ΜΡί * ϋΑΙΟθδ,ρ,ί 

Νοίθδ: 


ΤθΗΙθ Νο.: ϋΑ527 

ΟθδεΓίρΙίοη: δυηνιιρ οί Ιίιε ετεείϊΐ ίοτ ΗΤ50 Ηθδθά οη ΚιΪ5 οίίθΓ θδ ίοτ ΙΗθ ννήοίε ε)ίδρθΐεή είθγ 

ΚυΙθδ Κεί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

νθΜθΗΙθ ΟεςεείρΙίοη 

ϋηίΐ 

ν3ΓΪ3ί)Ιε 

V3 γι 3Ιο 1 ε Τγρε 

ΟθΗίί ίοτ οίίθΓ θδ , ίοτ ΗΤ50 , ίοτ άίδρθίεΗ- 
ίη§ ρθΓίοά 1 

€ 

ϋΑΕΚΕρ,θδ,ί 

εθίευίθίθά Ιηρυί 

ΟθΗίί ίοτ οίίθΓ θδ , ίοτ ΗΤ50 , ίοτ άίδρθίεΗ- 
ίη§ είθγ 

€ 

ϋΑΕΚΕρ,θδ 

εθίευίθίθά ΟυΐρυΙ 

Εςυθΐίοη: 




ΏΑΕΚΕρ , β8 = ^ ΩΑΕΚΕρ ,68,1 

ί=\ 




Νοίθδ: 


ΤθΗΙθ Νο.: ΡΑ528 

ΟθδεΓίρΙίοη: ΑεΙείίΙίοηθΙ άθΗιΙ ογ εΓθάίί ίοτ οίίθΓ θδ οί ΗΤ50 Ηεεθυδθ οί εΙίίίεΓθηεθδ Ηθίννεεη ΙΗθ δγδίθΓη 3ηε) ΙΗθ 
ρτοείυείίοη ΓηθΓξίηθΙ ρπεθ, ίοτ εΙίδρθΙεΗ ρεπού ( 

Κυίθδ Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογγΙθγ: 

νθΓίθΗΙε ΟθδεΓίρΙίοη 

υηίί 

νθΗθΗΙε 

νθΓίθΗΙε Τγρθ 

Ρτοείυείίοη Μ3Γ§ίη3ί Ρπεθ οί δγδίθΐη ορθΓ3- 
ΙίοηθΙ ζοηθ ζ ίοτ ΙΗθ άίδρ3ΐεΗίη§ ρθποά 1 

€/Μ\Λ/Η 

ϋΑΡΜΡζ,ί 

Ιηρυί 

δγδίθΓη ΜθΓ^ίηθΙ Ρπεθ ίοΓ ΙΗθ ϋίδρ3ίεΗίη§ 
ΡθΓίοά 1 

€/Μ\Λ/Η 

ϋΑ5ΜΡί 

Ιηρυί 

ΕηθΓ§γ ςυθηίίίγ ίη Μ\Λ/Η ίΓΟίη θηθΓ§γ οίίθΓ 
θδ, ίοτ ϋίδρθίεΗ ρθΓίοεί ΐ, 3ά]υδ1θά ίο ί3ί<θ 
ίηίο 3εεουηί δγδίθΐη Ιοδδθδ 

Μ\Λ/Η 

ϋΑΙΟθδ,ρ,ί 

Ιηρυί 

ΑάάίίίοηθΙ άθΗίί ογ ΟΓθάίί ίοτ οίίθΓ θδ οί 
ΗΤ50 ίοτ άίδρ3ίεΗίη§ ρθποά 1 

€ 

ϋΑΑΚΡΕρ,θδ,ί 

Ουίρυί 

Εςυθίίοη: ϋΑΑΚΡΕρ,θδ,ί = (ϋΑΡΜΡζ,ί - ΟΑ5ΜΡΙ) * ϋΑΙΟθδ,ρ,ί 

Νοίθδ: 
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ΤθήΙθ Νο.: ΡΑ529 

Ρθεεπρΐίοη: $υιτι-υρ οί ΐήθ θοΐάίΐίοηθΐ άθήϊΐ ογ ετεεΙίΐ ίοτ ΐήθ ννήοΐθ ύϊςρθΐεή είθγ ίοτ ΐήθ οίίθΓθϊ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθΐίοη ογοΙθγ: 

νθΠθβΙθ ΟθϊεΓίρΐίοη 

υηίΐ 

νθπθήΐε 

V3γι 3Ιο 16 Τγρθ 

ΑάεϋίίοηθΙ είθήίΐ ογ ΟΓθάίΐ ίοΓ οίίθΓ Θ5 οί 
ΗΤ50 ίοΓ εϋ5ρ3ΐεήίη§ ρθποά 1 

€ 

ΟΑΑΚΡΕρ,θϊ,ί 

03ΙευΙ3ίβά Ιηρυΐ 

ΑάάίίίοπΒΐ είθήίΐ ογ εΓθάίί ίοΓ οίίθΓ Θ5 οί 
ΗΤ50 ίοτ εϋ5ρ3ΐεήίη§ είθγ 

€ 

ϋΑΑΡ!ΡΕρ,θ5 

03ΙευΙ3ίθά ΟυΐρυΙ 

ΕςυθΙΐοη: 

24 

ΌΑΑΚΡΕρ , 68 = ^ ΡΑΑΚΡΕρ , 68,ί 

ι=\ 

ΝοΙθ5: 


ΤθήΙθ Νο.: ΡΑ530 

Οθίεηρΐίοη: ΤοίθΙ ετεείϊΐ ίοτ ΗΤ50 ίοτ 311 ήϊ5 θπθγ§υ οίίθΓ5 οί εοηΐΓθεΐθεΙ υηίΐϊ ίοτ ΐήθ ννήοΐθ εϋςρθΐεή ε)3γ 

ΚυΙθ5 Ρθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

ν3ΓΪ36Ιθ Οθ5εΓίρίίοη 

υηίΐ 

νεπεήΐθ 

\/3 Γ ΐ3Ε) 1 θ Τγρθ 

ΟθάιΙ 3ΓΠουηί ίοτ οίίθΓ Θ5, ίοτ ΗΤ50 ίοτ ΐήθ 
ννήοΐθ εΐίδρθΐεή είθγ 

€ 

ϋΑΕΚΕρ,θδ 

ΟθΙευΙθΐθεΙ Ιηρυΐ 

ΑεΙάιΙίοηθΙ είθήίΐ ογ εΓθάίί ίοΓ οίίθΓ ο ίοτ ΐήθ 

ΗΤ50 

€ 

ϋΑΑΡΡΕρ,θΒ 

03ΙευΙ3ίθά Ιηρυΐ 

ΤοίθΙ είθήίΐ οί ΐήθ ΗΤ50 ίοΓ βΙΙ ήίδ θπθγ^υ 
οίίθΓϊ ίοτ 3 εϋ5ρ3ίεήίη§ εΐεγ 

€ 

ϋΑΕΚΕρ 

ΟθΙευΙεΐθεΙ Ουΐρυΐ 

Εςυθΐϊοη: 




ΌΑΕΚΕρ= Σ(ΌΑΕΚΕρ,β8 + ΌΑΑΚΡΕρ,βδ) 


ννήθΓθ η: ί5 ΐήθ ηυιηήθΓ οί οίίθΓδ οί ΗΤ50 εοηεθΓηίη§ εοηίΓθείθεΙ υηίίϊ 


Νοΐε$: 


VII.1.6 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Φορτίο που αντιστοιχεί σε Προμηθευτή 


ΤθήΙθ Νο.: ΡΑ531 

Οθεεπρΐίοη: ϋθήϊΐ ίοτ ΙοβεΙ εΙθεΐ3Γ3ΐίοη 1 οί ΐήθ ρΒΓΐίείρβηΐ $, ίοτ ΐήθ ύίςρθΐεή είθγ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθΐίοη οπΙθγ: 

ν3ΓΪ3ήΙθ ΟθϊεΓίρΐίοη 

υηίΐ 

νθΓϊθήΙε 

ΥθΓΪθήΙθ Τγρθ 

Εηθτ§γ ςυθηίίίγ ίη Μ\Λ/ή ϊγογπ ΙοβοΙ εΙθεΐ3Γ3- 
ΐίοη 1, ίοτ ϋίδρθίεή ρθποεΙ ΐ, οί ΐήθ ρθΓίίεί- 
ρ3Πΐ 5 

Μ \Λ/ή 

ϋΑΟϋδ,Ι,ΐ 


5γ5ίθΓη Μ3Γ8ΪΠ3Ι Ργιοθ ίοΓ ΐήθ 0ί5ρ3ίεήίη§ 
ΡθΓίοά 

€/ Μ\Λ/ή 

ϋΑ5ΜΡΐ 


ϋθήίί 3Γηουηί ίοτ ΙοεεΙ άθεΐ3Γ3ίίοη 1 οί ΐήθ 
ρ3Γΐίείρ3ηΐ 5 ίοτ ΐήθ άίϊρθΐεή ρθποεΙ ί 

€ 

ΟΑΕΡβ,Ι,Ι 


Εςυθΐίοη: ϋΑΕΡδ,Ι,ΐ = ϋΑ5ΜΡΐ * ΟΑΟϋδ,Ι,ί 

Νοΐθδ: 


ΤθήΙθ Νο.: ΡΑ532 

Οθϊεπρΐίοη: Οθίεπρΐίοη: 5υηι-υρ οί ΐήθ είθήιΐ ίοτ ΐήθ ννήοΐθ εΐίϊρθΐεή είθγ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθΐίοη ογοΙθγ: 

νθΗθήΙθ Οθίεπρΐίοη 

υηίΐ 

ναπθήΐε 

νθΐίθήΐθ Τγρθ 

ϋθήίΐ ΒΓηουηΐ ίοτ ΙοεεΙ άθεΐ3Γ3ίίοη 1 οί ΐήθ 
ρ3Γΐίείρ3ηΐ 5 ίοτ ΐήθ ε)ί$ρ3ίεή ρθποά ί 

€/ Μ\Λ/ή 

ΟΑΕΡβ,Ι,Ι 

03ΐευΐ3ΐθε1 Ιηρυΐ 

ϋθήίί ΒΓηουηί ίοΓ ΙοεεΙ εΙθεΐ3Γ3ίϊοη 1 οί ΐήθ 

€/ Μ\Λ/ή 

ΟΑΕΡβ,Ι 

ΟεΙευΙθΐθεΙ Ουΐρυΐ 
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ρ3Γΐίείρ3Πΐ 5 ίθΓ Ιήθ \Λ/ήθΙθ άί5ρ3ΐεή ά3γ 

ΕςυθΙϊοη: 

24 

ΌΑΕΡς , / = ^ ΡΑΕΡα, I, ί 

ι =1 

ΝοΙθί: 


ΤθήΙθ Νο.: ΡΑ533 

Οθ50ΓίρΙίθη: ΟθΙουΙβΙΪΟΠ οί Ιήθ άθήίΐ ίθΓ Ιήθ ρθΓΐίαρθΠΐ 5 ίθΓ 311 ήΪ5 Ιθ3ύ άθθΙθΓθΙίοΠΪ ίθΓ 3 οΐίίρθίεή άβγ. 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙειιΙθΙίοη ογοΙθγ: 

ν3Π3ήΙθ ΡθϊΟΓίρΙίοη 

υηίΐ 

V 3 ΓΪ31}| 6 

VΘΙΊθήΙθ Τγρθ 

ϋθήίΐ 3ΐηουηΙ ίοτ Ιθ3εΙ άθεΐ3Γ3ΐίοη 1 οί Ιήθ 
ρ3Γΐίείρ3Πΐ 5 ίθΓ Ιήθ λΛ/ήοΙβ άίδρθΐθή ά3γ 

€/ Μ\Λ/ή 

ϋΑΕΡδ,Ι 

ΟΒίευίΒίθά Ιηρυΐ 

ϋθήίΐ 3ΐηουηΙ ίοτ 311 Ιθ3ά άθοΐ3Γ3ΐίοη5 οί 
Ιήθ ρ3Γΐίείρ3ηΙ 5 ίοτ Ιήθ ννήοΐθ άί$ρ3ΐοή άθγ 

€/ Μ\Λ/ή 

ϋΑΕΡδ 

ΟΒίευίΒίθά ΟυΙρυΐ 

ΕςυθΙϊοη: 




ΰΑΕΡ8=ΣΒΑΕΡ8,1 




ννήθΓθ η: ί$ Ιήθ ηυιηήθΓ οί Ιοθά άθεΐ3Γ3ΐίοη$ οί ρθΐΊίαρθηΙ 5 


ΝοΙθί: 


VII.1.7 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών 

€3ΐουΐ3ΐίοη οί ιήθ οΙθΙοϊϊ 3ΐηουηΐ ίοτ ΙοβοΙ άθοΙθΓθΐίοηί οοΐΎθ$ροηε)ίη§ ΐο θχροιΊ $οήθοΙυΙθ5. 


ΤβΙιΙθ Νο.: ϋΑ534 

Οθ50Γίρίίθη: ΡθήίΙ ίθΓ Ιθ3ύ άθθΙθΓΘΙίοΠ 1 οί ιήθ ρθΐΊίοίρθΠΐ 5, ίθΓ Ιήθ ο·Ϊ5ρ3ΐοή άθγ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθΙίοη ογοΙθγ: 

ν3ΓΪ3ήΙθ Οθ50ΓίρΙίθΠ 

υηίΐ 

νθηθήΐθ 

ΥθΓΪθήΙθ Τγρθ 

Εηβι·§γ ςυθηΐίΐγ ίη Μ\Λ/ή ίΐΌηη Ιθ3ά άθοΙθΓθ- 
Ιίοη Ιβ, ίοτ ϋί5ρ3ΐεή ρθποά 1, οί Ιήθ ρ3Γίϊοϊ- 

ρ3Πΐ 5 

Μ\Λ/ή 

ϋΑΟϋϊ,Ιθ,Ι 


5γ$1θΐη Μ3 γ§ ϊη31 Ργϊοθ ίοτ Ιήθ 0ί$ρ3ΐεήίΠ8 
Ρβποά 

€/Μ \Λ/ή 

ϋΑ5ΜΡΙ 


ϋθήίΐ ΒΐηουηΙ ίοτ ΙοθθΙ άβοΐ3Γ3ίϊοη Ιθ οί Ιήθ 
ρ3Γΐίείρ3Πΐ 5 ίοτ Ιήθ άί$ρ3ΐοή ρθΠθά 1 

€ 

ϋΑΕΡΕϊ,Ιθ,Ι 


ΕςυθΙίοη: ϋΑΕΡΕ$,Ιθ,1 = ϋΑ5ΜΡΙ * ϋΑΟϋδ,Ιθ,Ι 

ΝοΙθ$: 


ΤθήΙθ Νο.: ϋΑ535 

Οθ5θΓίρΙίοη: ΟθίοπρΙίοη: 5υηι-υρ οί Ιήθ άθήϊΐ ίοτ Ιήθ ννήοΐθ άΪΒρθΙεή άθγ 

ΚιιΙθβ Κθί: 

ΟθΙευΙθΙίοη ογοΙθγ: 

νθΓίθήΙθ Ρθ50ΓίρΙίοη 

υηιΐ 

νθΓΪθήΙθ 

ν3ΓΪ3ήΙθ Τγρθ 

ϋθήίΐ 3ΐηουηΙ ίοτ ΙοβοΙ άθοΐ3Γ3ΐίοη Ιθ οί Ιήθ 
ρ3Γΐίείρ3Πΐ 5 ίθΓ Ιήθ άί$ρ3ΐεή ρθΠθά 1 

€/Μ\Λ/ή 

ϋΑΕΡΕδ,Ιθ,Ι 

ΟθΙευίΒίθά Ιηρυΐ 

ϋθήίΐ 3ΐηουηΙ ίοτ ΙοβθΙ άθεΐ3Γ3ΐίοη Ιθ οί Ιήθ 
ρ3Γΐίοίρ3ηΙ 5 ίθΓ Ιήθ ννήοΐθ άίδρθίοή άθγ 

€/Μ \Λ/ή 

ϋΑΕΡΕδ,Ι 

ΟθΙευίΒίθά ΟυΙρυΐ 

Εςυθΐίοη: 

24 

ΌΑΕΡΕζ , / = ^ ΡΑΈΡΕε , Ιβ, ί 

ί=\ 

ΝοΙθ$: 


Τ3>}Ιθ Νο.: ΡΑ536 
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Οθ5θΓίρΙίοπ: ΟθΙευΙθίϊοη οί Ιήθ άθήϊί ίοτ Ιήθ ρθΓΐίυρθηί $ ίοτ 311 Ηϊδ εχροτί 5οήθοΙυΙθ5 ίοτ 3 ύϊδρθίεή ά3γ. 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθίϊοη ογοΙθγ: 

V3ΓΙ3 Ιο 1 6 Οθ50ΠρΙίθΠ 

υηϊΐ 

ν3ΓΪ3ΐ}Ιε 

V 3ΓΙ 3 Ιο 16 Τγρ6 

ϋθήίί 3ΐηουηΙ ίοΓ ΙοθοΙ άθοίθΓθίίοη Ιθ οί Ιήθ 
ρ3Γΐϊοϊρ3Πΐ 5 ίοΓ Ιήθ ννήοίθ άίδρθίοή ά3γ 

€/Μ\Λ/ή 

ϋΑΕΡΕδ,Ιθ 

εθίουΐθίθά Ιηρυί 

ϋθήίί 3ΐηουηΙ ίοτ θΙΙ Ιοθά άθοΐ3Γ3ίίοη5 οί Ιήθ 
ρ3Γΐίείρ3Πΐ 5 ίοτ Ιήθ \Λ/ήθΙθ άίδρθίεή ά3γ 

€/Μ\Λ/ή 

ϋΑΕΡΕδ 

εθίουΐθίθά ΟυΐρυΙ 

Εηιοίϊοη: 




ΟΑΕΡΕ* = X ΌΑΕΡΕξ, Ιβ 

Ιο- 1 




ννήθΓθ 1: ί5 Ιήθ ηυιτιήθΓ οί άθοΙθΓθίίοηδ οί ρ3Γίίαρ3ηί 5 οοηοθΓηίη§ θχροτί δεήθάυίθδ 


Νοίθδ: 


VII. 1.8 Συμβολισμός Μαθηματικής Διατύπωσης Εκκαθάρισης ΗΕΠ 


$υή50ΓίρΙ 

Μθ3πίη§ 

0 

Εηθτ§γ οίίθΓ ογ Ιθ3ά άθοίθΓθίίοη 

ι 

Οίδρθίεή ρθποά ρ 

Ρ 

ΕηθΓ^Υ 5υρρΙγίη§ ρθΓΐίυρθηί 

ιι 

ΡτοεΙυοΙίοη υηίΐ υ 

δ 

Επθγ§υ οοη5υιηίη§ ρθΓΐίυρθηί 

ζ 

5γ5ΐθΓΠ 0ρθΓ3ίί0Π3ΐ ΖΟΙΊΘ 


V 3 ΓΪ 3 Ιθ 1 6 

Ρθδεπρίίοη 

ϋΑ5ΜΡ 

5γ5ΐθΓΠ Μ3Γ§ίΠ3ΐ ΡΠΟΘ 

ϋΑΡΜΡ 

Μ3Γ§ίη3ΐ ΡΓοάυείίοη Ρπεθ 

ϋΑΙΟ 

Επθγ§υ ςυ3Πΐίΐγ ίη Μ\Λ/ή ίΓΟίη θπθγ§υ οίίθΓδ , ίηείυάθά ίη ϋΑ5, 3ά]υ5ΐθά ίο Ι3ΐ<θ ίηΐο θοεουηί θπθγ§υ 
Ι055Θ5 

ϋΑΟϋ 

Επθγ§υ ςυ3Πΐίίγ ίη Μ\Λ/ή ίΓΟΓη Ιθ3ά άθεΙθΓθίίοηδ, ίηοίυήθά ίη ϋΑ5 

ϋΑΕΚ 

Οθάιί ίοτ 3η οίίθΓ, ίηείυάθά ίη Ιήθ ϋΑ5 

ϋΑΕΚΕ 

(ΕΓθάίΙ ίοτ 3η οίίθΓ ίοτ οοηΐΓ3εΙίη@ υηίίδ, ίηοίυήθά ίη Ιήθ ϋΑ5 

ΟΑΕΚΟ 

εΓθάίί ίοτ 3η οίίθΓ ίοτ υηίίδ ίη εοηΐΓηί55ίοηίη8 ρθποά , ίηοίυάθά ίη Ιήθ ϋΑ5 

ϋΑΕΚ6 

(ΖΓθεΙίί ίοτ 3η οίίθΓ ίοτ υηίίδ οί 3Γίίοίθ 35, ίηοΐυήθεί ίη Ιήθ ϋΑ5 

ϋΑΕΡ 

ϋθήίί ίοτ 3 Ιθ3ά άθεΐ3Γ3ΐίοη, ίηείυάθά ίη ϋΑ5 

ϋΑΕΡΕ 

ϋθήίί ίθΓ 3 Ιθ3ά άθθΐ3Γ3ίίθη ίοτ θχροΓί 5θήθάυίθ5 

ϋΑΑΚΡ 

ΑάάίΙίοηΒΐ ΟΓθάίί ογ άθήίί ίοτ 3η οίίθΓ ήθοθυδθ οί άίίίθΓθηοθδ ήθίννθθη Ιήθ 5γ5ίθΓη 3ηά Ιήθ ρτοάυο 
ΙίΟΠ Γη3Γ§ίΠ3ί ρΓΪΟΘ 

ϋΑΑΚΡΕ 

ΑήάίίίοηθΙ ΟΓθάίί ογ άθήίΐ ίοτ 3η οίίθΓ ίοτ οοηίΓ3θΙίη§ υηίίδ ήθ03υδθ οί άίίίθΓθηεθδ ήθίννθθη Ιήθ 5γδ- 
ΙθΓη 3ηή Ιήθ ρτοήυοίίοη ΓΠ3Γ§ίη3ΐ ρτίοθ 

0ΑΑΚΡ5 

ΑήάίίίοηθΙ ΟΓθάίί ογ άθήίί ίοτ 3η οίίθΓ ίοτ δεήθάυίθά ίιηροΓίδ ήθοθυδθ οί άίίίθΓθηοθδ ήθίννθθη Ιήθ 
5γ5ΐθΠΊ 3ηά Ιήθ ρΓοάυείίοη ιτΐ3Γ§ίη3ΐ ρτίεθ 

ϋΑΑΚΡ6 

ΑήάίίίοηθΙ ΟΓθάίί ογ άθήίί ίοτ 3η οίίθΓ ίοτ υηίίδ οί θγΙιοΙθ 35 ήθοθυδθ οί άίίίθΓθηεθδ ήθίννθθη Ιήθ 
5γ5ΐθηι 3ηά Ιήθ ρΓοάυείίοη ιτΐ3Γ§ίη3ΐ ρτίεθ 

ϋΑΑΚΡΟ 

Αήάίίίοη3ΐ ΟΓθάίί ογ άθήίί ίοτ 3η οίίθΓ ίοτ υηίίδ ίη οοΓηΓηίδ5ίοηίη§ ρθποά ήθθθυδθ οί άίίίθΓθηεθδ 
ήθίννθθη Ιήθ 5γ5ίθΓη 3ηή Ιήθ ρτοείυείίοη ηΐ3Γ§ίη3ΐ ρτίοθ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


VII.2. Μαθηματική Διατύπωση των Χρεοπιστώσεων των Λογαριασμών του 
ΛΑΓΗΕ 


VII.2.1 Χρεοπιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ 


ΜοπΐΗΙγ εθίουΐθΐίοης 


ΤθήΙθ Νο.:υΡ1.1 




Οθδοπρΐίοη: Επθγ§υ 0υ3ηΐίΐγ ίηοΙυ5θϋ ϊη ΡΑ5 ίοτ ΐήθ οθΙθποΙθγ υθθγ γ 


ΚυΙθ$ Κθί: 

ΟθΙουΙθΐίοη ογοΙθι·:! 

ν3ΓΪ3 ΕιΙθ Οθδοπρΐίοη 

υηίΐ 

νβπβήΐθ 

V3 Γ ϊ31> 16 ΐγρθ 

Μθ35υΓθά ΕηθΓ§γ Ου3ηΐίΐγ ίηεΙυάθεΙ ίη ϋΑ5, εοη- 

ΟΘΓΠίη§ ΕΠΘΓβΥ ΑήδΟφίΙΟΠ 6γ 3 ί03ά ΚθρΓΘ5ΘΠί3- 

ΐίνε ρ, άυπη§ 0Ϊ5ρ3ΐεή Ρθποά ΐ, 35 ή35 ήθθη άθ- 
εΐ3Γθά ίοτ ΐήθ ΐοΐ31 ηυηιήθΓ οί Μθΐθπη§ ροίηΐδ 

ΓθρΓθδθΠΐθά 6γ1ήθ Εθ3ά ΚθρΓΘ5ΘΠΐ3ΐϊνθ 

Μ\Λ/ή 

ΜΟΟΑδΟρ,ί 

03ΐευΐ3ίθά Ιηρυΐ 

Μθ35υΓθά ΕηθΓ§γ Ου3ηΐίίγ ίηοίυάθά ίη ϋΑ5, εοη- 
εθΓηίη§ ΕηθΓ§γ Αήδοτρΐίοη 6γ 3 ίθ3ά Κθρΐθ5θηΐ3- 
Ιίνθ ρ, ίοΐ ΐήθ 03ΐθηά3Γ γθ3ΐ Υ, 35 ή35 ήθθη άθ- 
εΐ3Γθά ίοτ ΐήθ ΐοΐθί ηυηηήθΓ οί Μθΐθπη§ ροίηΐδ 
ΓθρΓθδθηίθά 6γ ΐήθ ίθ3ά Κθρΐθ5θηί3ίίνθ (ίΐΌηη ΐήθ 
ήθ§ίηηίη§ οί ΐήθ 03ΐθηά3Γ γθ3ΐ γ ίο ΐήθ θηά οί ΐήθ 
εθΙευΙθίίοη ηιοηίή) 

ΜΝΛ/ή 

ϋΑ5(}ρ γ 

Ουΐρυΐ 

Εςυθΐϊοη: 




ΟΑ^ ρν = Σ ΟΑ ^ Ρ , 




Νθΐ65 


ΤθήΙθ Νο.:υΡ1.2 

Οθδοπρΐίοη: ΤοϊβΙ θηθφγ ςυθηΐίΐγ οοΐΎθ5ροηάίη§ Ιο 3 δοήθάυΙθοΙ θχροΐί ΐήτου§ή ΐήθ ϊηΐθίτοηηθοίϊοη ηοοίθ γπ, 35 

ΐήΪ5 ή35 ήθθη ΓΘ3 1 Ϊ5θο) ίη γθθΙ ϊϊγπθ ύυπη§ ΐήθ γθ3Γ γ, ίοΐ ΐήθ Ιθ3θΙ Κθρτθ5θηΐ3ΐίνθ Ι< 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθΐϊοη οτάθτ:! 

νθΐϊθήΐθ Οθδοπρΐίοη 

υηίΐ 

νθΓΪθήίθ 

νθΓΪθήΙθ ΐγρθ 

ΤοΐθΙ θπθγ§υ ρυθηΐίίγ οοΐΎθδροηάίηβ ΐο 3 5εήθά- 
υίθά θχροτΐ ίηοΐιιάθά ίη ϋΑ5 ίήτου§ή ΐήθ ίηΐθίτοη- 
ηθεΐίοη ηοάθ Ι<, ίοτ ΐήθ άίδρθΐεή ρθποά ί, ίοΐ ΐήθ 
ίοθά Κθρΐθ5θηί3ίίνθ ρ 

Μ\Λ/ή 

οΑδα^ /Ρ/1 

ΟθίουΙθίθά Ιηρυΐ 

Τοίθί θπθγ§υ ςυθηΐίίγ εοττθ5ροηάίη§ ίο 3 5θήθά- 
υίθά θχροτΐ ίηεΙυάθοΙ ίη ϋΑ5 ίήτου§ή ΐήθ ίηΐθτεοη- 
ηθεΐίοη ηοάθ Ι<, άυπη§ ΐήθ γθ3ΐ γ, ίοΐ ΐήθ Εθ3ά 
Κθρΐθ5θηί3ΐίνθ ρ (ίτοτη ΐήθ ήθ§ίηηίη§ οί ΐήθ 031- 
θηάθΐ γθ3ΐ γ ίο ΐήθ θηά οί ΐήθ εθΙουΙθίίοη ηιοηίή) 

ΜΝΛ/ή 

ϋΑδίΙ^ ρ ν 

Ουΐρυΐ 

Εηυθΐϊοη: 

ΒΑ ^ Ρ , γ = Σ ΒΑ ^, Ρ ,< 

\/ί&γ 






















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1365 


Νο(65: 


ΤβήΙθ Νο.:1)Ρ1.3 

ΡθίοπρΙίοη: ΕΙρΙίίΙ ίοτ Ιήθ ΑοοουηΙ ίοτ ΡΑ5 ΡίηθηοίθΙ 0ονθΓ3§θ (ηιοηΐήΐγ οθίουΐθΐϊοης) 

ΚυΙθ5 Κθί: 

Ο3ΐουΐ3ΐίοη ογο!θγ:2 

\/3ΐΊ3ήΙθ Οθ5οπρ1ίοη 

υηίΐ 

νθπθήΐε 

Χ/θΓίθήΙθ 1γρθ 

Ρίη3ηοϊ3ΐ εονθΓ3§θ εοδί ίοΓ ιηοηΐή μ 

€ 

ρεε μ 

υ$θΓ ΙηρυΙ 

Μθ3$υΓθά ΕηβΓ§γ Ου3ηΙίΙγ ίηοΐυοίθά ίη ϋΑ5, οοη- 
0 θΓηίη§ ΕηθΓ^Υ ΑήδΟφΙίοη 6γ 3 Εθ3ά Κθρτθ5θηΐ3- 
Ιίνθ ρ, ίΟΓ Ιήθ 03ΐθηά3Γ γθ3Γ Υ, 3$ Ιΐ35 βθθΙΊ άθ- 
οΐ3Γθά ίοτ Ιήθ ΙοΙβΙ ηυιηήθΓ οί Μθ1θπη§ ροίηΐδ 
Γθρτθδθηΐθά 6γ Ιήθ Εθ3ά ΚθρΓθδθηΙθΙίνθ ρ (ίΐΌΐη 
Ιήθ ήθ§ίηηίη§ οί Ιήθ οθΙθποΙθγ γθ3Γ γ Ιο Ιήθ θηά οί 
Ιήθ 03ΐευΐ3ίίοη ιτιοηΐή) 

Μ\Λ/ή 

ϋΑ5α ρ , ν 

εθίουίθίθά ίηρυΐ 

Τοί3ΐ ΘΠΘΓ8Υ ςυ3Πίίίγ οοπθ$ροηάίη§ Ιο 3 5θήθά- 
υίθά θχροιΐ ίηεΐυάθά ίη ϋΑ5 Ιήι·ου§ή Ιήθ ίηΐθίτοη- 
ηθοίίοη ηοάθ Ι<, οίυπη§ Ιήθ γθ3Γ γ, ίοτ Ιήθ ΕοθοΙ 
ΚθρΓθ5θηΐ3ίίνθ ρ (ίτοΓη ΐήθ ήθ8ίηηίη§ οί ΐήθ 031- 
βηά3Γ γβ3Γ υ Ιο Ιήθ βηά οί Ιήθ 03Ιουΐ3ΐϊοη ιηοηΐή) 

Μ\Λ/ή 

0Α50,ι<ργ 

εθίουίθίθά ίηρυΐ 

Ρίη3ηεϊ3ΐ εονθΓ3§θ εήθφθΒ ίοΓ θ3θή ρ3Γΐίοίρ3ηΙ ρ 
ιηοηΐή μ 

€ 

ρεεΗ Μ 

ΟυΙρυΙ 

Εςυ3ΐϊοη: 

ΟΛ5 ΰ^ + Σ ΟΑ5 β^ 

ροοι „ „ = ^- χ ροο» 

ρ ' μ Σ ΌΑ ^,+ΣΣ ΌΑ5 Ά^ 

V ρ \//ζ \/ρ 

ΟΓθάίΙθά ΑοοουηΙ: Ε-Β 

ΡθήιΙθά ΑοοουηΙ: ΕοβοΙ ΚθρΓθ5βηΐ3ΐίνθ ρ 

ΝοΙθβ: ΑΙ$ο 03ΙουΙ3 ϊθ οή3Γ§65 οη 3 ά3ίΙγ (άίνίάθ ΓηοηΙήΙγ οή3Γ§θ ννίΐή ηυιηήθΓ οί ά3γ5 ίη ιηοηΐή) 3ηοΙ ήουιΊγ ή35ί5 (άί- 
νίάθ ΠΊοηΙήίγ οήθφθ ννίΐή ηυιηήθΓ οί ήουτδ ίη ιηοηΐή) ίοΓ Ιήθ 5ΐ3ΐί5ΐίθ5. 


δθΠΊθδΙθΓ Ο3ΐουΐ3ΐϊοη5 


ΤθήΙθ Νο.:1)Ρ1.4 

Οθ5οτίρ1ίοη: ίΐρΐϊίΐ ίοτ Ιήθ ΑοοουηΙ ίοΓ ΡΑ5 ΡϊηθηοϊθΙ 0ονθΓ3§θ (5θηΐθ5ΐθΓ οθίουΐθΐϊοηβ) 

ΚυΙθ5 Κθί: 

Ο3ΐουΐ3ΐϊοη ογοΙθπΙ 

V3ΓΙ3Ιο 1 θ ϋθϊΟΓίρΙίοη 

υηίΐ 

νβπβήΐε 

V3ΓΙ3ίο 1 θ Ιγρθ 

ΒθΙβποθ ίοι Ρίη3ηοϊ3ί εονθΓ3§θ εοδίδ ίοτ Ιήθ 5 θ- 

ηΐθδΙθΓ 

€ 

ΒΡεε$ 

ϋ$θΓ ΙηρυΙ 

Κθίθν3Πΐ Ρίη3Πθί3ΐ εθνθΓ3§θ εή3Γ§θ5 ίοτ ρ3Γίίθί- 

Ρ3η1 Ρ ίθΓ 5ΘΓΠΘ51ΘΓ 5 

€ 

ΡίΡεερ,δ 

ϋ$θΓ ΙηρυΙ 

δθπίθίΙθΓ ΡίηθηοίθΙ εονθΓθ^θ Ρ3γηΐθηΙ (εή3Γ§θ ογ 
ετθοίίΐ) ίοτ θ3θή ρ3Γΐίοίρ3ηΙ ρ ΓηοηΙή μ 

€ 

5Ρτεερ,5 

ΟυΙρυΙ 

ΕςυθΙίοη: 
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3ΡΤ(3Γ -^χΒΡϋΓ 

ρ ’ Σκτα^. 

ρ 


ΟΓθάίΙθοΙ ΑοοοιιηΙ: Ε-Β 


ΟθήίΙθά ΑοεοιιηΙ: Εοθά ΚθρΓθ 5 θηΐ 3 ΐίνθ ρ 


ΝοΙθϊ: 


Αηηυ3ΐ Ο3ΐουΐ3ΐϊοη5 


Τ3&ΙΘ Νο.:υΡ1.5 

ΟθδοηρΙίοη: υ ρ Μ ίΐ ίοτ Ιήθ ΑοοοιιηΙ ίοτ ΡΑ5 ΡίηβηαΒί 0ονθΓ3§θ (βηηιΐΒΐ 03ΐευΐ3ΐϊοη5) 

ΚυΙθ5 Κθί: 

03ΐευΐ3ΐϊοη οιόΙθπΙ 

\/3Ν3ήΙθ Οθ5θΓίρΙίοη 

υηϊΐ 

νβπβΒΙε 

\/3ΓΪ3ήΙθ Ιγρθ 

Ρϊχεά Ρίη3ηοΪ3ΐ 0ονθΓ3§θ (ΕοδΙ ίοτ γθ3Γ γ 

€ 

ρρεεγ 

υ5θ γ ΙηρυΙ 

Ρίχθά ΡίΠ3ηα3ΐ εθνθΓ3§θ 0θ5ΐ υηίΐ ΡΓΪεθ ίΟΓ γθ3Γ γ 

€ 

ρρεευργ 

Ε)5θΐ ΙηρυΙ 

Μθ3$υΓθά Εηθτ§γ Ου3ηΙίΙγ ίηοΐυάθά ίη ϋΑ5, εοη- 
0 θΓπίΠ 8 ΕηθΓ^γ ΑήδοτρΙίοη ήγ 3 Εοθά ΚθρΓθ5θηΐ3- 
Ιίνθ ρ, ίΟΓ ιήθ 03ΐθηά3Γ γθ3Γ γ, 35 ή35 ήθθη άθ- 
οΐ3Γθά ίοτ Ιήθ 10131 ηυιτιήθΓ οί Μθ1θπη§ ροίηΐδ 
ΓθρΓθδθΠίθά ήγ ιήθ ί03ά ΚθρΓΘ5ΘΠΐ3ΐίνθ (ΪΓΟΓΠ ιήθ 
ήθ§ίηηίη§ οί Ιήθ 03ΐθηά3Γ γθ3Γ γ Ιο Ιήθ 1351 3ν3ίΐ3- 
ήΐθ ά3γ οί Ιήθ 031 θ η ο! 3 γ γθ3 γ) 

Μ\Λ/ή 

ϋΑ50ρ,γ-1 

εθΙουΐΒίθά ίηρυΐ 

Τοΐ3ΐ θπθγ§υ ςυ3ΠΐίΙγ οθΓΤθ$ροηάίη§ Ιο 3 5θήθά- 
υίθά θχροΓΙ ίηεΐυάθά ίη ϋΑ5 Ιήτου§ή Ιήθ ίηΐθίτοη- 
ηθεΐίοη ηοάθ Ι<, άυπη§ Ιήθ γθ3Γ γ, ίοτ Ιήθ Εο3ά 
ΚθρΓθ5θηΐ3ΐίνθ ρ (ίΓΟΓΠ Ιήθ ήθ8ίηηίη§ οί Ιήθ 031- 
θηά3Γ γθ3Γ γ Ιο ιήθ 1351 3ν3ί 13 ή) 1 θ ά3γ οί ιήθ 03ΐθη- 
ά3Γ γθ3Γ) 

Μ\Λ/ή 

ϋΑδΟΕ,ρ,γ-Ι 

εθΙουΐΒίθά ίηρυΐ 

Ρίχθά εή3Γ§θ ίοτ ΡίηθηείθΙ εονθΓ3§θ ίοτ Θ3εή ρ3Γ- 
Ιϊοϊρθηΐ ρ 3ηά γθ3Γ γ 

€ 

ΡΟΡΟΖρ,γ 

ΟυΙρυΙ 

ΕριοΙίοη: 

Γ€ΚΧ' ρ ν = = --X ΡΡ€€ ν 

Σ^β^-ι+ΣΣ^β^-. 

V ρ \//ζ \/ρ 

ΟγθοΠΙθοΙ ΑοοοιιηΙ: Ε-Β 

ΡθήίΙθά ΑοοοιιηΙ: ΕοβοΙ ΚθρΓθδθηΙθΙίνθ ρ 

ΝοΙθδ: Ιη 035Θ Ιήθ ά3ΐθ οί Ιήθ 03ΙουΙθΙϊοη ίδ 3ίΙθΓ Ιήθ θηοΙ οί Ιήθ οβΙθποΙβγ γθ3Γ γ-1 Ιήθ ΙοΙθΙ θηθφγ ςυθηΐίΐγ οοιτθ- 
5ροηά5 Ιο Ιήθ ννήοΐθ οθΙθποΙθγ γθ3Γ γ-1. 
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νΐΙ.2.2 Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του ΛΑΓΗΕ 


ΤβήΙε Νο.:υΡ2.1 




Οθίοπρΐιοη: ΙΑ6ΙΕ 3θΙιηίηί5ΐΓ3ΐίνθ εχρεη585 ίοτ ιηοηίή μ 



ΚυΙθ$ Ρεί: 

03ΐευΐ3ΐίοη ΟΓεΙεηΙ 

V3Γϊ316 Οεδεπρΐίοη 

υηϊΐ 

ν3ΓΪ3Ϊ)Ιθ 

ν3Π3Ϊ)ΐ6 ΐγρθ 

ΗΤ50 ΕΑΟΙΕ 3ε)ΓΠΪΠΪ5ΐΓ3ΐϊνθ ΘΧΡΘΠ5Θ5 ίΟΓ ΥΘ3Γ γ 

€ 

ΕΑΰΙΕΟ ν 

ΙΙίθΓ Ιηρυΐ 

Τοΐ3ΐ ηυηηήεΓ οί ήουτδ ίη ΐήε ευιτεηΐ γε3Γ 

ήουτδ 

Ηγ 

03ΐευΐ3ΐεά Ιηρυΐ 

Τοΐ3ΐ ηυηηήεΓ οί ήουΓ5 ίη ΐήε ευτΓεηΐ ηηοηΐή 

ήουτδ 

Ημ,Υ 

03ΐευΐ3ΐεεΙ Ιηρυΐ 

ΗΤ50 ΙΑΰΙΕ 3άηηίηί5ΐΓ3ΐίνθ εχρεη$ε5 ίοτ ηηοηΐή μ 

€ 

ΕΑΰΙΕΟμ 

Ουΐρυΐ 

Εαυβΐϊοη: 

ΐΑΟΙΕΟ μ = ΙΑΟΙΕΟ ν /12 

ΝοΙθβ: 


ΤβήΙε Νο.:υΡ2.2 

Οεδεπρΐίοη: ΤοϊβΙ εή3Γ§ε ΐο ΐήε Αεεουηΐ ί-ϋ ίοτ ίήθ ίθ3ά ΚερτεδεηΐΒΐίνε ρ ίοτ ΐήε Μοηΐή μ 

ΚυΙθ$ Κθί: 

03ΐευΐ3ΐίοη ΟΓεΙεηΙ 

V3Γϊ3ΐ> 16 065ΟΊρΐί0η 

υηϊΐ 

νεπεήΐε 

ν3Π3Ϊ>Ιε ΐγρε 

ΗΤ50 ΕΑΰΙΕ 3ε)ΓηϊηΪ5ΐΓ3ΐΙνθ θχρεηδθϊ ίοτ ηηοηΐή μ 

€ 

ΕΑΰΙΕΟ μ 

ΕΙδετ Ιηρυΐ 

Μθ35υΓθά Επθγ§υ Ουεηΐίΐγ ίηεΐυάεά ίη ϋΑ5, εοη- 
εετηιηβ Εηετβγ ΑΙοΞοερΐϊοη Ιογ 3 Εθ3ά ΚερΓε5εηΐ3ΐίνε 
ρ, άυπη§ 0ί$ρ3ΐεή Ρεποά ΐ, 35 ή35 ήεεη άεεΐ3Γεά ίοτ 
ΐήε ΐοΐ31 ηυηηήεΓ οί Μεΐεπη§ ροίηΐδ ΓερτεδεηΐεεΙ Ιογ 
ΐήε ίθ3ά ΚβρΓθ5θηΐ3ΐίνθ 

Μ\Λ/ή 

0Α5Ο ρ , ( 

03ΐευΐ3ΐεά Ιηρυΐ 

Τοΐ3ΐ εηετ§γ μυεηΐίΐγ εοΓΓε5ροηάίη§ ΐο 3 δεήεάυΐεά 
θχροτΐ ίηεΙυάεεΙ ίη ϋΑ5 ΐήτου§ή ΐήε ίηΐεΓεοηηεεΐίοη 
ηοάε Ι<, άυπη§ ΐήε άίδρεΐεή ρεποά ΐ, ίοτ ΐήε Εθ3ά 
ΚερΓε5εηΐ3ΐίνε ρ 

Μ\Λ/ή 


03ΐευΐ3ΐεεΙ Ιηρυΐ 

Τοΐ3ΐ ηυηηήεΓ οί ήουΓ5 ίη ΐήε ευιτεηΐ γε3Γ 

ήουΓ5 

Ηγ 

03ΐευΐ3ΐεεΙ Ιηρυΐ 

Τοΐ3ΐ εή3Γ§ε ΐο ΐήε ΙΙρΙίίΐ Αεεουηΐ ί-ϋ ίοτ ΐήε Ϊ03ά 
ΚερΓε5εηΐ3ΐίνε ρ ίοτ ΐήε ηηοηΐή μ 

€ 

υΡΐίΡΤίΟρ,μ 

Ουΐρυΐ 

Εςυβΐϊοη: 

ΟΑ ^ + ΣΣ οα ^ ρ , 

υΡΙΙΕΤΙΌ ρυ = __ _ χ ΕΑΟΙΕΟ 

" ΣΣ°^β« + ΣΣΣ°^&,» 

ί&μ ρ Ιεμ & ρ 

ΟΓεάίΐεά Αεεουηΐ: ί-ϋ 

ΟεήίΐεεΙ Αεεουηΐ: Εθ3ά ΚερΓε5εηΐ3ΐίνε ρ 

Νοίθδ: 


Νοΐε: 

Αίΐεε ΐήε εηεΙ οί εεεή εθΙβηάθΓ γε3Γ 3ηγ 3εεουηΐίη§ ΐ>3ΐ3ηεε ί5 εΙεΙοϊΐεεΙ ογ εεεεϋΐεεΙ ΐο ΐήε ρ3ΐ"ίίείρ3ηΐ5 3ε- 
εοεεϋηβ ΐο εΐεϊεπήεεί 3ΐΙοε3ΐίοη ί3εΐθΓ5 υϊίη§ 3ηηυ3ΐ ίί§υΓε5. 

Σ ΟΑί β Ρ ,,+ΣΣ ΟΑ!ί β^., 
ΣΣ^δ«+ΣΣΣ^&.« 

ί&γ ρ ί&γ & ρ 


υΡΙΙΕΤΙΟ ρ = Αίχχηιηΐίηχ ΒαΙαηαβ /0 
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VII.2.3 Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Ισοσκελισμού ΗΕΠ 


ΤθήΙθ Νο.:1)Ρ3.1 

ΟθϊΟΓίρΙίοη: ΟθΙευΙθΙίοη οί ΙοΙθΙ ΓηοηΙήΙγ εο5ΐ οί Ρυηά Κθ5θτνθ 

ΚυΙθ5 Ρθί: 

ΟθΙευΙθΙίοη οτάθπΐ 

\/3Π3ήΙθ ΟθδεπρΙίοη 

υηϊΐ 

\/3ΓΪ3ήΙθ 

Ι/θΗθήΙθ Ιγρε 

Ρίη3ηεί3ί 0θ5ΐ ΓθίθΙθά Ιο Ιήθ 1<θθρίη§ όγ Ιήθ ΕΑ6ΙΕ οί 
Ιήθ ΚθΒθΓνθ Ρυηά ΑεεουηΙ ίοτ Ιήθ ιηοηΐίι μ 

€ 

ΚΕ5ΙϋΡε μ 

ΙΙ$θγ ΙηρυΙ 

ΕχΐΓ30Γάίη3Γγ θχρθΡ)5θ5 1ή3ΐ 3Π5Θ άυθ ΙΟ ίθίίυΓΘ ΙΟ 
ΓΘ5ΪΟΓΘ άθίίείΐδ ίη Ιήθ ΚθδθΓνθ Ρυηά ΑεεουηΙ άυθ Ιο 
ίΒΐΙυΓΘ ΟΠ ιήθ ρ3Γΐ οί Ρ3Γΐίείρ3Πΐ5 Ιο ρ3γ ΙήθΪΓ άθήΐ5 
ίοι Ιήθ ιηοηΐή μ 

€ 

ΚΕ5ΙϋΕΕ μ 

ϋ$θΓ ΙηρυΙ 

Ρίη3ηοί3ΐ 0θ5ΐ ΓθΐΒίθά Ιο Ιήθ 1<θθρίη§ όγ Ιήθ ΕΑ6ΙΕ οί 
Ιήθ Κθδθίνθ Ρυηά ΑεεουηΙ , 3$ \λ/θΙΙ 3$ θχΐΓ30Γάίη3Γγ 
ΘΧρθΠ5θ5 1ή3ΐ 3ΓΪ5Θ άυθ ΙΟ ίθίίυΓΘ Ιο ΓΘ510ΓΘ άθίίείΐδ ΙΠ 
Ιήθ Κθδθηνθ Ρυηά ΑεεουηΙ άυθ Ιο ίθίΐυεθ οη Ιήθ ρ3Γΐ 
οί Ρ3Γΐίείρ3ηΐ5 Ιο ρ3γ ΙήθΪΓ άθήΐ5 ίοτ Ιήθ ΓηοηΙή μ 

€ 

ΚΕ5Ιϋ μ 

ΟυΙρυΙ 

Ερυθίίοη: ΚΕ8ΙΏ μ = ΚΕΞΙΰΡΟ μ + ΙΚΕΞΙϋΕΕ μ 

ΝοΙθ$: 


ΤθήΙθ Νο.:1)Ρ3.2 

ΟθδεπρΙίοη: ΤοΙθΙ εή3Γ§θ/άθήίΙ Ιο Ιήθ ΑεεουηΙ 1-Ε ίοτ Ιήε ίοβά Κθρτθ5θηΐ3ΐίνθ ρ ίοτ Ιήθ ΜοηΙή μ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθΙϊοη οτάθΓ:2 

Ν/θΐΐθήΙθ ϋθ5εΓίρΙίοη 

ΕΙηίΙ 

νθΓΪθήΙθ 

νθΓΪθήΙθ Ιγρθ 

Μθ35υΓθά Επθγ§υ Ου3ηΙίΙγ ίηεΐυάθά ίη ϋΑ5, εοηεθΓη- 
ίη§ ΕηθΓ^Υ ΑήδοτρΙίοη 6γ 3 Εθ3ά ΚθρΓθ5θηΐ3ΐίνθ ρ, 
άυπη§ ϋίδρΒίεή Ρθποά 1, 35 ή35 ήθθη άθεί3Γθά ίοτ Ιήθ 
ΙοΙβΙ ηυηιήθΓ οί ΜθΙθπη^ ροίηΐδ ΓθρΓθδθηΙθά ήΥ Ιήθ 
Εθ3ά Ρθρεθ5θηΐ3ΐίνθ 

Μ\Λ/ 

ή 


ε3ΐευί3ΐθά ΙηρυΙ 

ΤοΙθΙ θπθγ§υ ςυ3η1ί1γ εοπθ5ροηάίη§ Ιο 3 δεήθάυίθά 
θχροιΐ ίηείυάθά ίη ϋΑ5 Ιήτου§ή Ιήθ ίηΙθΓεοηηθεΙίοη 
ηοάθ Ι<, άυπη§ Ιήθ άί$ρ3ΐεή ρθΓίοά 1, ίοτ Ιήθ Εθ3ά Κθρ- 

ΓΘ5ΘΠΐ3ΐίνθ ρ 

Μ\Λ/ 

ή 

ϋΑ50.|< ρΐ 

03ίευί3ΐθά ΙηρυΙ 

Τοΐ3ί θηθΓβΥ ςυ3η1ί1γ εθΓΓθ5ροηάίη§ Ιο 3 δεήθάυίθά 
ίεπροΓΐ ίηείυάθά ίη ϋΑ5 Ιήτου§ή Ιήθ ίηΙθΓεοηηθεΙίοη 
ηοάθ Ι<, άυπη§ Ιήθ άί$ρ3ΐεή ρθΓίοά 1, ίοτ Ιήθ Ρ3Γΐίεί- 
ρ3Πΐ 5 

Μ\Λ/ 

ή 

0Α5ΰ|< 5ΐ 

ε3ΐευί3ΐθά ΙηρυΙ 

Ρίη3ηεϊ3ΐ 0θ5ΐ ΓθίθΙθά Ιο Ιήθ 1<θθρίη§ όγ Ιήθ ΕΑ6ΙΕ οί 
Ιήθ Κθδθίνθ Ρυηά ΑεεουηΙ, 3$ \λ/θΙ 1 35 θχΐΓ30Γάίη3Γγ 
θχρθη5θ5 1ή3ΐ 3ΓΪ5Θ άυθ Ιο ίθίίυΓθ Ιο ή3ί3ηεθ Ε-Α 3ε- 
εουηΐ (ϋΑ5) ίοΓ Ιήθ άί5ρ3ΐεή ρθΓίοά 1 

€ 

ΚΕΕΙϋ, 

ε3ΐευί3ΐθά ΙηρυΙ 

Ρίη3ηεϊ3ΐ 0θ5ΐ ΓθίθΙθά Ιο Ιήθ 1<θθρίη§ όγ Ιήθ ΕΑ6ΙΕ οί 
Ιήθ Κθδθίνθ Ρυηά ΑεεουηΙ, 35 \λ/θΙΙ 35 θχΐΓ3οτάίη3Γγ 
θχρθηδθδ 1ή3ΐ 3ΓΪ5Θ άυθ Ιο ί3ί 1 υ γθ Ιο ή3ί3ηεθ Ε-Α 3ε- 
εουηΐ (ϋΑ5) ίοΓ Ιήθ ΓηοηΙή μ 

€ 

ΚΕ5Ιϋ μ 

ε3ΐευί3ΐθά ΙηρυΙ 

ΤοΙθΙ εή3Γ§θ/άθήίΙ Ιο Ιήθ ΕΙρΙίίΙ ΑεεουηΙ Ε-Ε ίοτ Ιήθ 
Εθ3ά ΚθρΓθ5θηΐ3ΐίνθ ρ ίοτ Ιήθ ΜοηΙή μ 

€ 

υριπ·τΐΕ ρμ 

ΟυΙρυΙ 

ΕςυθΙίοη: 
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υΡΙΙΡΤΙΕ ρί 


υριιρτιε ρμ 



Σ^β*.,; - Σ ϋΛ 

Α Α 


Σ ΰΑ ^+ 

Ρ 

Σ Σ β ^β*.«- Σ Σ ΰΛ5 &,„ 

ρ*ΙΡΤ0,ΗΤ$0 Α· ζφΙΡΤΟ,ΗΤΒΟ Ιι 


ΧΚΕ5ΙΌ , 


= γυριΐΡΤΐΕ ρ( 

Ιεμ 


ΟΓθάίΙθά Αεοουηί: ί-Ε 

ΟθβίίθεΙ ΑεοουηΙ: ΕοθεΙ ΚθρΓθ5θηΐ3ίίνθ ρ 

ΝοΙθί: 


Νοΐθ: 

ΑίΐθΓ ίίιε εηεΙ οί Θ3ο(ί ε3ΐεηεΐ3Γ γε3Γ 3ηγ 3εεουηίίη§ ίοΐεηεε 15 εΙεβίίεεΙ ογ είεεΙίίεεΙ ίο ίίιε ρ3Γίίείρ3ηί5 3ε- 
εοΓθΙίη§ ίο ίίιε εΙε$επ&εεΙ 3ΐΙοε3ίίοη ί3θίθΓ5 υ5ίη§ 3ηηο3ΐ ίί§υίθ5. 


ϋΡΙΙΡΤΙΕ ρν 


Αααοιιηίίη§ΒαΙαηαε ΙΕ ν 


Σ ΰΑ *β Ρ α + 

ίεγ 

ΣΣ ΟΑ5 £ρρ,< -ΣΣ ΌΑ5 &,,> 

ί&γ 1< ίεγ & 


ΣΣ οα ^ρ,< + 

ίε.ν ^ 

ΣΣΣ - Σ Σ Σ 

Ιε,γ Ι( ρ ί&γ 8 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 


Στο Παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων, των βεβαιώσεων και 
της αρχικής αίτησης των Συμμετεχόντων που υποβάλλονται στο Λειτουργό της Αγοράς κατά την διαδι¬ 
κασία εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 
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VIII.1 Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΟ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

Συμπληρώστε τον αριθμό πρωτοκόλλου Άδεια Παραγωγής 

της αδείας ανάλογα με την περίπτωση 

Άδεια Προμήθειας 

Άδεια Εμπορίας 

Αυτοπρομηθευόμενος 

Πελάτης 

ΑΦΜ 

ΔΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

(ΚΣΗΕ άρθρο 2.Β) 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
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ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 


Σημειώστε με Χτα παρακάτω έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση 

Αντίγραφο Αδειας Παραγωγής 


Αντίγραφο Αδειας Προμήθειας 


Αντίγραφο Αδειας Εμπορίας 


Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα 
Διαχείρισης του Συστήματος 

Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας περί δικαιώματος ΑΔΜΗΕ 
ενημέρωσης πελατών 

Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας σε σχέση με τις συμβάσεις 
προμήθειας με πελάτες 

Δήλωση Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη περί δικαιώματος ΑΔΜΗΕ 
διακοπής παροχής 


Τεκμηρίωση νόμιμης εκπροσώπησης 


Εγγυητική επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης 


Νόμιμος Εκπρόσωπος 


(Ημερομηνία) 

(Όνομα) 

(Σφραγίδα Εταιρείας) 
(Θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής) 


Κωδικός ΕΙΟ 

Ο Κωδικός ΕΙΘ (Επθγ§υ ΙόθπΐίίίοΒΐίοπ (Ζοάθ) είναι ένας μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει κάθε Συμμε- 
τέχοντα σε όλες τις συναλλαγές του στην Ελληνική και στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΝΤδΟ-Ε (του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι Διαχει¬ 
ριστές των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης). Σε περίπτωση που 
ο Συμμετέχοντας δεν έχει κωδικό ΕΙΘ θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον Διαχειριστή του Συστήματος, 
ο οποίος λειτουργεί το εξουσιοδοτημένο γραφείο χορήγησης κωδικών ΕΙΘ στην Ελλάδα. 
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ΑΦΜ και Φορολογικός Αντιπρόσωπος 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1011/20.1.2011 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Υποχρεώσεις φορολογι¬ 
κού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

• Με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.1111374/9160/2152/0014/ΠΟΛ.1281/ 26.8.1993 (ΦΕΚ 

700Β'/9.9.1993) καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ορισμού φορολο¬ 
γικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους εκτός Ελλάδας καθώς και οι υπο¬ 
χρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών. 

• Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α') όπως τροποποιήθηκαν και ι¬ 
σχύουν με το άρθρο 5 του ν.3453/2006 (ΦΕΚ 74Α') οι υποκείμενοι στο φόρο που είναι εγκα¬ 
τεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν εγκατάσταση 
στην Ελλάδα δύνανται να ορίζουν φορολογικό αντιπρόσωπο, ο οποίος στην περίπτωση αυτή 
δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για πράξεις που πραγματοποιεί 
ο εντολέας του. Στην παράγραφο 4δ του ίδιου άρθρου αναφέρεται πώς ο ορισμός του φο¬ 
ρολογικού αντιπροσώπου γίνεται με την κατάθεση αντιγράφου πληρεξούσιου εγγράφου 
στον προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για την φορολογία εισοδήματος του φορολο¬ 
γικού αντιπροσώπου. Το αντίγραφο αυτό θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την ελληνική 
προξενική αρχή του τόπου όπου είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στο φόρο, η από την 
Αρχή που έχει οριστεί για την θεώρηση, σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβαση της Χά¬ 
γης· 

• Ενόψει των προαναφερόμενων ο κοινοτικός εντολέας, υποκείμενος στο φόρο, για τις πραγ¬ 
ματοποιούμενες πράξεις στη χώρα μας εκδίδει τιμολόγιο από το κράτος μέλος εγκατάστα¬ 
σής του απευθείας προς τους πελάτες του αναγράφοντας τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. τον οποίο έχει 
λάβει στη χώρα μας, τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησής του και τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. που του 
έχει χορηγηθεί στην κοινοτική χώρα εγκατάστασής του, τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. του πελάτη του, 
την αξία, το ποσό του φόρου και τον συντελεστή του Φ.Π.Α. που αναλογεί στη συναλλαγή 
που πραγματοποίησε στη χώρα μας. Ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εν λόγω κοινοτικού 
εντολέα υποβάλλει τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο με βάση τα αντί¬ 
γραφα των τιμολογίων αυτών που του αποστέλλονται. 

• Τέλος, σημειώνεται ότι, οι φορολογικοί αντιπρόσωποι υποκείμενων εγκατεστημένων σε άλ¬ 
λο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν υποχρέωση τήρησης του ειδικού βιβλί¬ 
ου φορολογικού αντιπροσώπου και μπορούν να ακυρώσουν τα θεωρημένα στοιχεία που κα¬ 
τέχουν. 

Από τα παραπάνω ισχύει ότι εταιρίες που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα έχουν τις παρακάτω επιλογές. 

• Εταιρία που έχει έδρα σε χώρα εκτός Ε.Ε. υποχρεούται να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο 
πριν την έναρξη των εργασιών της, ο οποίος υποχρεούται να λάβει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στην Ελ¬ 
λάδα και έχει τις υποχρεώσεις που έχει οποιαδήποτε εταιρία με εδρά στην Ελλάδα και είναι 
υποκείμενη στον φόρο. 

• Εταιρία που έχει έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. έχει 2 επιλογές: 

- να έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα οπότε η εταιρία τους στην Ελλάδα αποτελεί τον 
φορολογικό τους αντιπρόσωπο, ο οποίος υποχρεούται να λάβει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στην 
Ελλάδα και έχει τις υποχρεώσεις που έχει οποιαδήποτε εταιρία με εδρά στην Ελλά¬ 
δα και είναι υποκείμενη στον φόρο, 

- να μην έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα, οπότε δύναται να ορίσει φορολογικό αντι¬ 
πρόσωπο, ο οποίος υποχρεούται να λάβει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στην Ελλάδα όμως δεν υ- 
ποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για τις πράξεις που πραγμα¬ 
τοποιεί ο εντολέας του. 
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Αν η εταιρία επιλέξει να μην ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, τότε προφανώς υποχρεού- 
ται να έχει λάβει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. από το κράτος μέλος της Ε.Ε. που βρίσκεται η έδρα του 

Τα παραπάνω υπόκεινται στις εκάστοτε τροποποιήσεις της φορολογικής νομοθεσίας. 
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VIII.2 Δηλώσεις Παραγωγών 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 


Α.Ε. 


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 


Δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της αιτούσας την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων εταιρεία με 
την επωνυμία .η οποία εδρεύει 


.ότι: 

.ότι: 

1. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρι¬ 
κής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β/104/31.01.2012), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, και ιδίως σε σχέση με 
τις οικονομικές υποχρεώσεις της αιτούσας που προκύπτουν από τη συμμετοχή της στο Σύστημα Συναλ¬ 
λαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

2. Η αιτούσα εξουσιοδοτεί τον Λειτουργό της Αγοράς και τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από τον 
Λειτουργό της Αγοράς Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ να προβαίνει σε πιστώσεις και χρεώσεις του υπ'αριθμ. 

. λογαριασμού της που τηρεί στην Τράπεζα 

. σύμφωνα με τους όρους του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 


Ενέργειας». 


Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, 


(Ημερομηνία) 

(Ονοματεπώνυμο) 

(Σφραγίδα εταιρείας) 

(Θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής) 
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νΐΙΙ.3 Δηλώσεις Προμηθευτών 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 


Δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της αιτούσας την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων εταιρεία με 

την επωνυμία. 

.η οποία εδρεύει 

.ότι: 

1. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρι¬ 
κής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β/104/31.01.2012), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, και ιδίως σε σχέση με 
τις οικονομικές υποχρεώσεις της αιτούσας που προκύπτουν από τη συμμετοχή της στο Σύστημα Συναλ¬ 
λαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

2. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του Λειτουργού της Αγοράς να ενη¬ 
μερώνει τους πελάτες της αιτούσας σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεών 
της αιτούσας λόγω συμμετοχής στον ΗΕΠ ώστε αυτοί να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αλλαγής προ¬ 
μηθευτή ή να προμηθεύονται οι ίδιοι από τον ΗΕΠ για δική τους αποκλειστικά χρήση, καθώς και άλλους 
Προμηθευτές προκειμένου να αναλάβουν αυτοί τις αντίστοιχες Δηλώσεις Φορτίου. 

3. Η αιτούσα δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι στις συμβάσεις προμήθειας με τους πελάτες της 
έχει συμπεριλάβει όρο ο οποίος προβλέπει ότι σε περίπτωση μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου 
εκ μέρους της αιτούσας λόγω έλλειψης βεβαίωσης κάλυψης χρηματικών υποχρεώσεων ή μη εκπλήρω- 
σης χρηματικών υποχρεώσεων για Δήλωση Φορτίου στο πλαίσιο του ΗΕΠ ο Πελάτης αναγνωρίζει το δι¬ 
καίωμα του Λειτουργού της Αγοράς να στρέφεται απευθείας κατά του ίδιου του Πελάτη με τα ίδια δι¬ 
καιώματα που έχει και κατά του Προμηθευτή για το τμήμα της κατανάλωσής του που αντιστοιχεί στη 
Δήλωση Φορτίου, μη δυνάμενος να προβάλλει ενστάσεις από τη συμβατική του σχέση με τον Προμη¬ 
θευτή. 

4. Η αιτούσα εξουσιοδοτεί τον Λειτουργό της Αγοράς και τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από τον 
Λειτουργού της Αγοράς Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ να προβαίνει σε πιστώσεις και χρεώσεις του υπ'αριθμ. 

. λογαριασμού της που τηρεί στην Τράπεζα 

. σύμφωνα με τους όρους του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 


γειας». 


Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, 


(Ημερομηνία) 

(Ονοματεπώνυμο) 

(Σφραγίδα εταιρείας) 

(θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής) 
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νΐΙΙ.4 Δηλώσεις Εμπόρων 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 


Δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της αιτούσας την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων εταιρεία με 

την επωνυμία. 

.η οποία εδρεύει 

.ότι: 


1. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρι¬ 
κής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β/104/31.01.2012), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, και ιδίως σε σχέση με 
τις οικονομικές υποχρεώσεις της αιτούσας που προκύπτουν από τη συμμετοχή της στο Σύστημα Συναλ¬ 
λαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

2. Η αιτούσα εξουσιοδοτεί τον Λειτουργό της Αγοράς και τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από τον 
Λειτουργό της Αγοράς Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ να προβαίνει σε πιστώσεις και χρεώσεις του υπ'αριθμ. 

. λογαριασμού της που τηρεί στην Τράπεζα 

. σύμφωνα με τους όρους του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 


γειας». 


Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, 


(Ημερομηνία) 

(Ονοματεπώνυμο) 

(Σφραγίδα εταιρείας) 

(Θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής) 
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VIII.5 Δηλώσεις Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της αιτοόσας την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων εταιρεία με 


την επωνυμία .η οποία 

εδρεύει .ότι: 


1. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρι¬ 
κής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β/104/31.01.2012), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, και ιδίως σε σχέση με 
τις οικονομικές υποχρεώσεις της αιτούσας που προκύπτουν από τη συμμετοχή της στο Σύστημα Συναλ¬ 
λαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

2. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Συστήμα¬ 
τος, μετά από εντολή του Λειτουργού της Αγοράς βάσει της μεταξύ αυτών συμβατικής σχέσης που ανα- 
φέρεται στο Άρθρο 67 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, να διακόφει στην αιτούσα την 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατά την Ημέρα Κατανομής αναφορικά με την οποία η αιτούσα αδυνατεί 
να εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις της λόγω συμμετοχής στον ΗΕΠ. 

3. Η αιτούσα εξουσιοδοτεί τον Λειτουργό της Αγοράς και τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από τον 
Λειτουργό της Αγοράς Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ να προβαίνει σε πιστώσεις και χρεώσεις του υπ'αριθμ. 

. λογαριασμού της που τηρεί στην Τράπεζα 

.σύμφωνα με τους όρους του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας». 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, 


(Ημερομηνία) 

(Ονοματεπώνυμο) 

(Σφραγίδα εταιρείας) 

(θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής) 
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νΐΙΙ.6 Δήλωση Εκπροσώπου Σχετικά με τα Νομιμοποιητικά'Εγγραφα 


ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ 


2012 


Κύριοι, 

Ο/Οι υτιογράφοντες.με το παρόν σας δηλώνουμε υπεύθυνα 

και σε σχέση με τις συναλλαγές της εταιρίας μας με την επωνυμία 

. με την εταιρεία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», ότι δεν έχει σημειωθεί καμία τροποποίηση του καταστατικού και της εκπροσώπησης 
της εταιρείας ή άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση, 

• εκτός από την μέχρι σήμερα ισχύουσα σύμφωνα με τα έγγραφα που ήδη σας έχουμε παραδώ- 
σει. 

• εκτός από αυτές που αναφέρονται στα παρακάτω έγγραφα που σας παραδίδουμε: 


Σχετικά αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για κάθε παρόμοια μεταβολή, αποστέλ- 
λοντας χωρίς καθυστέρηση επικυρωμένα αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων, ευθυνόμενοι για 
κάθε ζημιά σας από τυχόν παράλειψή μας. Όλες οι μεταβολές αυτές, όπως και τυχόν ανάκληση των πα¬ 
ρεχόμενων από την εταιρεία μας πληρεξουσίων, θα ισχύουν έναντι σας από την επόμενη της παραλαβής 
τους ημέρα και θα αποδεικνύονται από το γεγονός αυτό, χωρίς, διαφορετικά, να είναι δυνατό να αντι- 
ταχθούν προς την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.». Ουδεμία ευθύνη θα έχετε από 
οποιαδήποτε συναλλαγή σας με την εταιρία μας, η οποία θα εκπροσωπηθεί από πρόσωπα που δεν νο¬ 
μιμοποιούνται εξαιτίας μεταγενέστερων εταιρικών μεταβολών που δεν σας γνωστοποιήθηκαν όπως πα¬ 
ραπάνω. 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, 


(Ημερομηνία) 

(Ονοματεπώνυμο) 

(Σφραγίδα εταιρείας) 

(θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής) 
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νΐΙΙ.7 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

(Τόπος - Ημερομηνία) 


Προς: Τον 

Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
Κάστορος 72 
185 45 Πειραιάς 


ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. ΓΙΑ ΕΥΡΩ . 

Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντι σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντι 
σας ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διζήσεως καθώς και 
από κάθε δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 851-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, 

υπέρ της Εταιρίας με την επωνυμία ., 

(.) με ΑΦΜ . και έδρα 

. (εφεξής η Εταιρία), και 

μέχρι του ποσού των:.ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 

.), στο οποίο και μόνο περιο¬ 
ρίζεται η υποχρέωσή μας, για την από την παραπάνω εταιρία ακριβή, εμπρόθεσμη, προσήκουσα και 
πιστή εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων της που πηγάζουν από την συμμετοχή 
της στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) και τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υπ' αριθμ. 56/2012 απόφ. ΡΑΕ, ΦΕΚ 
Β' 104/31-01-2012), εφεξής ΚΣΗΕ, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το χρονικό διάστημα 
από 01.10.2012 έως και 31.03.2013. 

Στην περίπτωση που λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη 
κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρία παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις 
της, που πηγάζουν από την συμμετοχή της στον ΗΕΠ και τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον ΚΣΗΕ, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το χρονικό διάστημα από 
01.10.2012 έως και 31.03.2013 σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να 
σας καταβάλουμε, άμα τη λήψει της πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί μερικής ή ολικής κατάπτωσης 
και χωρίς να εξετάσουμε ή να επαληθεύσουμε το βάσιμο της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποια¬ 
δήποτε αντίρρηση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, το πόσο της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, 
ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες 
σας, και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή τη πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, 
ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους της Εταιρίας και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, α¬ 
ντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή της Εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποι- 
οδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Σε περίπτωση μερικής κατάπτωσης της παρούσας, αυτή θα ισχύει για το 
υπόλοιπο ποσό και με τους ίδιους όρους που αναφέρονται σε αυτήν. 
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Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύησή μας αφορά την παραπάνω και μόνο αιτία και θα παραμείνει ισχυρή 
μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους της Εταιρίας εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων 
της που πηγάζουν από την συμμετοχή της στον ΗΕΠ και τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον ΚΣΗΕ, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το χρονικό διάστημα από 
01.10.2012 έως και 31.03.2013 και το αργότερο σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30η (τριακοστή) Ιουνίου 
2013 (του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία), και σε κάθε περίπτωση μέχρι να μας επιστραφεί η παρούσα 
εγγυητική επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτή την εγγύηση. 

Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δεν θεωρείται ότι 
απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της πα¬ 
ρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας που α¬ 
πορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και ανεξάρτητα 
από το αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων: 

α. πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και θέση σε εκκαθάριση της Εταιρίας, 
β. οποιαδήποτε παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου, 
γ. ύπαρξη δικαιώματος συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση 
της Εταιρίας ή τρίτου εναντίον σας. 

Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με την 
παρούσα η τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Πειραιά. 

Βεβαιώνουμε με την παρούσα, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών που χορήγησε η Τράπε¬ 
ζά μας προς το Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. και είναι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το καθορισμένο από την ισχύουσα νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο. 


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
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νΐΙΙ.8 Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων (Παράδειγμα Ε¬ 
μπόρου) 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΕΜΠΟΡΟΥ 

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
Άρθρο 2 Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΡΑΕ/56/2012, ΦΕΚ Β' 104/31-01-2012) 

Βεβαιώνεται ότι η εταιρεία με την επωνυμία «.», κάτοχος άδειας Εμπορίας (απόφαση ΡΑΕ/...) ενε- 

γράφη στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς ως «Έμπορος» καθώς πληροί τις 
απαιτήσεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) όσον αφορά στη σύναψη της Σύμβα¬ 
σης Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΣΣΗΕΠ). 

Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων έχει παρασχεθεί στο Λειτουργό της Αγοράς έγγραφη βε¬ 
βαίωση από το Διαχειριστή του Συστήματος για την πληρότητα των στοιχείων του φακέλου που αφο¬ 
ρούν στη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος (ΣΣΔΣ). 

Δια της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, οι Συμμετέχοντες συνάπτουν (α) με το Λειτουργό της 
Αγοράς ΣΣΗΕΠ, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του ΚΣΗΕ, όπως εκάστοτε ισχύει και (β) με το Διαχει¬ 
ριστή του Συστήματος ΣΣΔΣ, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, 
όπως εκάστοτε ισχύει. Η ΣΣΗΕΠ και η ΣΣΔΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν άλλον τύπο πέραν της εγγραφής 
στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 


(υπογραφή Διευθύνοντος Συμβούλου ΛΑΓΗΕ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ νΐδΙΟ 


Το παρόν Παράρτημα παρέχει τον ορισμό των σχημάτων που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη των 
Διαγραμμάτων Ροής. Τα Διαγράμματα Ροής απεικονίζουν τις βασικές Επιχειρησιακές Διαδικασίες των 
διαφόρων δραστηριοτήτων της αγοράς που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος. Τα Διαγράμ¬ 
ματα Ροής ενσωματώνονται στις ενότητες του παρόντος Εγχειριδίου. 


Σύμβολο 

Ορισμός 


Σύνολο Διαδικασιών - το σχήμα αυτό αντιπροσωπεύει μία συλλογή από διαδι¬ 
κασίες και δείχνει την σχέση της μίας διαδικασίας με την άλλη. 




Κύρια Διαδικασία - το σχήμα αυτό περιέχει μία συνοπτική περιγραφή της δια¬ 
δικασίας που θα περιγράφει στην συνέχεια με λεπτομέρεια. 




Τεμάχιο Διαδικασίας - το σχήμα αυτό περιγράφει «διαδικασίες» οι οποίες 
μπορούν να ορισθούν ως εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών. Αποτελείτο συ¬ 
στατικό στοιχείο των διαγραμμάτων ροής νίδίο. 






Προκαθορισμένη Διαδικασία - το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται για ένα σύνολο 
βημάτων που συνδυάζονται ώστε να δημιουργηθεί μία υπο-διαδικασία που 
ορίζεται κάπου αλλού, συχνά σε άλλη σελίδα του ίδιου διαγράμματος. 


Σύμβολο Απόφασης - όπως υπονοεί το όνομα, το σχήμα αυτό διακλαδίζει το 
διάγραμμα ροής με βάση την απόφαση που επιλέγεται. Το σχήμα λειτουργεί ως 
ΊΓ δήλωση. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι χρήσης του συμβόλου: 

Υθδ/Νο Ρ3ΐΤι -Έχει δύο εξόδους, Υθ5 ογ Νο. 

ΜυΙΐίρΙθ Ρ3ΐή - Η ροή μπορεί να ακολουθήσει πολλαπλούς δρόμους που 
βασίζονται στις εξόδους. 

Το σημαντικό εδώ είναι κάθε μονοπάτι να είναι σωστά χαρακτηρισμένο, ακόμα 
και στην περίπτωση του "Υθδ" ή του "Νο". Αλλιώς, καθίσταται δύσκολη η συνέ¬ 
χιση της πορείας στο διάγραμμα. 




Σύμβολο Εγγράφου - το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει 
ένα έγγραφο στο Διάγραμμα Ροής. Για παράδειγμα, εάν η είσοδος στην διαδι¬ 
κασία είναι ένα αρχείο, μπορεί να αναπαρασταθεί με το σύμβολο αυτό. Ένα 
άλλο παράδειγμα είναι εάν η έξοδος μίας διαδικασίας είναι ένα αρχείο. 

( Τ ΘΠτιίηειΙοΓ } 

Σύμβολο Τερματισμού -το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει ή να 
τερματισθεί ένα διάγραμμα. Κατά κανόνα, κάθε Διάγραμμα Ροής έχει το σχήμα 
αυτό στην αρχή χαρακτηρισμένο ως «Εκκίνηση της (διαδικασίας)» και ένα στο 
τέλος ως «Τερματισμός της (διαδικασίας). Ωστόσο, εάν το διάγραμμα καταλήγει 
σε πολλά σημεία, θα πρέπει να τοποθετηθεί και από ένα σύμβολο τερματισμού 
σε κάθε σημείο. Αυτό επίσης συμβαίνει και εάν το διάγραμμα έχει πολλαπλά 
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Σύμβολο 

Ορισμός 


σημεία εκκίνησης, κάτι που είναι πιο σπάνιο. 




Αναφορά εκτός σελίδας - τα σύμβολα αυτά χρησιμοποιούνται όταν κάτι που 
αναφέρεται βρίσκεται σε διαφορετική σελίδα. Τα σύμβολα αυτά είναι χρήσιμα 
γιατί αποφεύγεται η επανάληψη του ίδιου συνόλου συμβόλων πολλές φορές σε 
ένα διάγραμμα. 


0 

Αναφορά εντός σελίδας - 0 μικρός αυτός κύκλος υποδηλώνει ότι το επόμενο 
(ή προηγούμενο) βήμα είναι κάπου αλλού στο διάγραμμα. 

/ / 

Δεδομένα - το σχήμα αυτό υποδηλώνει πως η πληροφορία εισέρχεται στην δι¬ 
αδικασία από έξω, ή αφήνει την διαδικασία. Το σχήμα αυτό μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει συστατικά και μερικές φορές ονομάζεται και 
σχήμα Εισόδου/Εξόδου. 




Σύμβολο Βάσης Δεδομένων - το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται συχνά όταν σχε¬ 
διάζονται 5θίΙ\Λ/3τθ διαδικασίες, και παριστάνει μία σύνδεση σε βάση δεδομέ¬ 
νων ή πιο ειδικά έναν πίνακα της βάσης. 



( 


Αποθηκευμένα Δεδομένα - το στοιχείο αυτό δείχνει ποιες πληροφορίες που 
είναι τα αποτελέσματα της διαδικασίας αποθηκεύονται. 

( 

^ί 


Απευθείας δεδομένα - το σχήμα αυτό αναπαριστά πληροφορία αποθηκευμένη 
έτσι ώστε μία απλή εγγραφή μπορεί να προσπελασθεί απευθείας. Το σχήμα 
αυτό αναπαριστά πως ένα σκληρός δίσκοε υπολογιστή αποθηκεύει δεδομένα. 

Ο 

Διαδοχικά δεδομένα - το σχήμα αυτό αναπαριστά πληροφορία που αποθηκεύ¬ 
εται σε διαδοχική σειρά, όπως τα δεδομένα σε μαγνητική ταινία. Όταν τα δεδο¬ 
μένα αποθηκεύονται διαδοχικά, πρέπει και να ανακτηθούν διαδοχικά. Για πα¬ 
ράδειγμα, για να υπάρχει πρόσβαση στην εγγραφή 7 πρέπει κάποιος πρώτα να 
πάει στις εγγραφές 1 έως 6. 





Εσωτερική αποθήκευση - το σχήμα αυτό αναπαριστά πληροφορία αποθηκευ¬ 
μένη σε έναν υπολογιστή. 






Χειροκίνητη είσοδος - Πρόκειται για ένα βήμα όπου κάποιος χειριστής παρέχει 
πληροφορίες στην διαδικασία. 

ο 

Χειροκίνητη λειτουργία - Πρόκειται για ένα βήμα που πρέπει να εκτελεσθεί 
από χειριστή. 



▼ 

Δυναμικός σύνδεσμος - το εργαλείο αυτό συνδέει ένα στοιχείο με άλλο και 
δηλώνει την κατεύθυνση της ροής της διαδικασίας. Οι σύνδεσμοι αυτοί δύναται 
να δείχνουν την σύνδεση μίας διαδικασίας ή συνόλου δεδομένων ή κάτι άλλου 
ή μπορεί να καταλήγουν σε ένα «Σύμβολο Απόφασης» και χαρακτηρίζονται με 
μία "Υθ5" ή "Νο" απόφαση και την επακόλουθη διαδικασία. 
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Σύμβολο 

Ορισμός 


Οοηΐ3ίη$ ρθΐΐίηθηί 
ίπίοπτίδΐίοπ ΓθΙθνθπί 

(0 ΙΗθ ΡΓ00Θ55. 

Σχολιασμός - το κουτί κειμένου στις αγκύλες χρησιμοποιείται για να προστε¬ 
θούν σχόλια για τα σχήματα του διαγράμματος ροής. 

Ο 


Απεικόνιση - το σχήμα αυτό αναπαριστά πληροφορία που απεικονίζεται σε 
χειριστή, συνήθως σε οθόνη υπολογιστή. 

ο 

Προπαρασκευή - το σχήμα αυτό δείχνει σε ποιο σημείο οι μεταβλητές αρχικο- 
ποιούνται στην προετοιμασία για μία διαδικασία. 


Παράλληλη κατάσταση - το σχήμα αυτό δείχνει που δύο διαφορετικές διαδι¬ 
κασίες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα. 

/ \ 


Όριο βρόχου - το σχήμα αυτό σημειώνει τον μέγιστο αριθμό των επαναλήψεων 
που πρέπει να τρέξουν σε ένα βρόχο προτού προχωρήσει στο επόμενο βήμα. 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2012 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 ί προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιριί ΡΥΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• ΗκαταβολήγίνεταισεόλεςτιςΔημόσιεςΟικονομικέςΥπηρεσίες(Δ.Ο.Υ.).Τοπρωτότυποδιπλότυπο(έγγραφοαριθμ.πρωτ.9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.; 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.; 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ. 91 ·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ή11ρ;//νννννν.θ1.9ΐ· - θ-ιηθϊΙ: ννθόιπ33ΐβι·.β1@θί.9ΐ· 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΤΑΧ 210 52 21 004 










































































